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FOREWORD 


This  is  the  sixth  in  the  series  of  the  pubhcation  titled  World 
Weather  Records.  The  earlier  issues,  which  included  c  lima  to  logical 
information  through  1960,  have  had  global  distribution  and  have  been 
widely  used  for  meteorological  and  climato  logical  research.  This 
volume  provides  data  for  West  Indies,  South  and  Central  America 
for   the  1961-70  period. 

At  its  Sixth  Session  in  Bad  Homburg,  Federal  Republic  of  Germany,  in 
October  1973,  the  Commission  for  Special  Applications  of  Meteorology 
and  Climatology  (CoSAMC)  of  the  World  Meteorological  Organization,  in 
Resolution  7,  accepted  the  offer  of  the  United  States  to  publish  the 
"World  Weather  Records,  1961-70."  The  United  States  agreed  to  collect 
and  edit  the  1961-70  data  for  Region  IV  (North  America).  It  was 
suggested  that  Regional  Associations  I,  11,  111,  V,  and  VI  arrange  in 
the  most  suitable  way  within  each  Region  for  the  collection  and 
preparation  for  publication  of  the  data  in  the  "World  Weather  Records, 
1961-70". 

The  United  States  extends  its  gratitude  to  the  meteorological  services 
and  other  organizations  who  graciously  supplied  data  and  particularly 
to  the  Argentine  Meteorological  Service  for  acting  as  data  collector 
for  Region  111.  The  United  States  collected  data  for  Region  IV. 
The  present  volume  for  West  Indies,  South  and  Central  America 
contains  data  for  all  areas  included  in  previous  issues  of  World 
Weather  Records. 
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EDITORIAL     NOTES 


This  issue  of  the  World  Weather  Records  is  primarily  concerned  with 
data  for  1961-70.  As  in  previous  issues,  data  for  earlier  years  have 
been  included  when  appropriate  and  available.  The  first  issue  included 
data  from  earliest  records  available  at  that  time  up  to  1920.  Data  for 
periods  1921-1930,  1931-1940,  1941-1950,  1S51-1960  were  published  in 
succeeding  issues.  The  present  volumes  continue,  insofar  as  possible, 
the  record  of  monthly  mean  values  of  station  pressure,  sea  level 
pressure,  temperature,  and  monthly  total  precipitation  for  stations 
listed  in  previous  volumes.  New  stations  are  also  included  when  data 
were  available. 

Information  concerning  the  exposure  of  instruments,  hours  of 
observation,  and  methods  of  adjusting  or  correcting  observational  data 
has      been      included      in      station      notes      whenever      it      was     supplied. 

SOURCES  OF  DATA 

Unless  otherwise  stated  in  the  station  notes,  data  were  supplied  to 
the  Regional  collector  by  national  meteorological  services  whose 
addresses  may  be  found  in  publications  of  the  World  Meteorological 
Organization.  The  data  have  been  published  as  received  by  the  United 
States  from  the  Regional  collector.  CLINO  data  are  long  term  means 
taken  from  the  World  Meteorological  Organization  publication, 
Climatological  Normals  (CLINO)  WMO/OMM-No.  117  T.P.  52  or  are  values 
supplied  by   the  respective  authorities. 

GROUPING  OF  STATIONS  AND  ARRANGEMENT  OF  DATA 

The  six  volumes  of  the  World  Weather  Records  have  been  so  arranged  as 
to  provide  a  natural  geographic  separation  into  what  are  essentially 
units  of  a  single  continent.  Two  of  the  volumes,  however,  contain 
island  and  Ocean  Weather  Station  data  as  well  as  those  of  the  smaller 
continents.  Insofar  as  possible  the  National  Climatic  Center  has  also 
drawn  upon  the  World  Meteorological  Organization  structure  for 
guidance.  For  example,  Israel  and  Jordan,  which  are  Members  of  the 
World  Meteorological  Organization  Region  VI  -  .  Europe,  appear  in  the 
volume   for  Europe. 

Within  each  volume  the  data  are  presented  alphabetically  by  station 
within  geographic  areas  which  usually,  but  not  necessarily,  coincide 
with   political  entities. 

Two  indexes  have  been  included  in  the  rear  of  this  volume  to  locate 
desired  information.  The  first  is  a  master  list  of  all  locations 
(station  or  area)  included  in  this  volume,  listed  alphabetically 
without  regard  to  geographical  division  or  country.  In  the  second 
index,  station  names  are  listed  in  alphabetical  order  for  each  major 
geographical  area  or  country. 
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The  data  tables  for  each  station  are  headed  with  the  station  name,  the 
geographic  subdivision  or  country  name,  the  WMO  number  wherever  one 
has  been  assigned,  the  latitude,  longitude,  and  the  station  height 
above  mean  sea  level.  Unless  otherwise  noted  in  the  station  notes, 
the  information  presented  in  the  table  headings  were  those  in  use  at 
the  close  of  the  period  for  which  data  are  published.  Also  included  in 
the    headings   are   the   page    numbers   where   the   station    notes   are    located. 

Several    newly    independent    nations    now  have   different    names.   Since    the 

data    refer    to    the    previous    regime,    the  former    country    name    has    been 

used.  The  current  name  is  indicated  in  parentheses  in  the  station 
notes  and   table  headings. 

ADJUSTMENTS  FOR  HOMOGENEITY 

World  Weather  Records  published  after  the  1941-50  issue  have  not 
provided  for  homogeneity  of  records  by  adjusting  the  most  recent 
period  to  the  earlier  period.  In  the  1951-60  volume  and  this  volume, 
data  have  been  published  as  received.  No  attempt  has  been  made  to 
correct  for  relocation  of  stations  or  changes  in  instrumentation  or 
procedures.  Any  factors  which  might  affect  the  homogeneity  of  the 
record     have     been     included     in     the     station     notes     whenever     supplied. 

CONVERSION   OF  UNITS 

The  data  are  presented   in   metric  units  as  received. 

The  totals  of  precipitation  are  understood  to  include  all  forms  of 
precipitation:  rain,  snow,  sleet,  hail,  etc.  The  letter  "T"  denotes  an 
amount  of  precipitation  more  than  zero  but  less  than  one-half 
millimeter. 

METHODS  OF  AVERAGING 

Unless  otherwise  described  in  the  station  notes,  monthly  period  means 
are  the  sums  of  the  monthly  means  divided  by  the  number  of  years  for 
which  data  are  available.  Five  or  more  years  of  monthly  means  are 
required  for  computation  of  monthly  period  means.  Annual  means  of 
pressure  and  temperature  are  one-twelfth  (1/12)  of  the  monthly  or 
period   means. 

UNITS    IN  STATION   NOTES 

The  units  of  height  and  and  distance  used  in  the  station  notes  are 
those      furnished      by      the      respective      countries      and      are      metric. 


ABBREVIATIONS      AND      SYMBOLS 


H  Height     (above    mean    sea     level)     to    which    station    pres- 

sure shown  in  this  vo  lunne  has  been  reduced.  If  different 
heights  have  been  used  for  different  periods,  the 
information  is  contained  in  Station  Notes. 

H^  :  Height   of   the  barareter  above  mean  sea  level   for  the  period 

shown 

H  :  Height     of     the     ground     at     the     station     above    mean    sea 

1  eve  1 . 

h.  :  Height   of   the   thermometer  above  ground. 

h  :  Height     of     the     rin    of     the     precipitation    gauge     above 

ground. 

Lat  Latitude  of   the   station. 

Long  Longitude  of   the   station. 

E  :  Data     have     been    estrnated     by    the    method     described     in 

Station  Notes  for  that  station,  or  based  on  inconplete 
data,  or  are  uncertain  for  some  other  reason. 
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ARGENTINA  (51  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  were  supplied  by  the 
National  Meteorological  Service  of  Argentina  and  were  in  use  at  the 
close  of  1970.  A41  observation  hours  correspond  to  the  60  degree  West 
Meridian.  Thermometer  and  rain  gauge  heights  were  1.5  meters  above 
the    surface    at    all    stations.    There    were    no    reported    station    moves. 

Pressure  and  Temperature: 

Monthly  means  of  temperature  and  pressure  for  permament 
observation  sites  were  calculated  by  the  equation: 

1/4(0200  +  0800  +   1400  +  2000)hours 
For  stations   in   the   following  tables,  monthly  means  were  computed  by: 

1/3(0800  +  1400  +  2000)hours  +  C 
where  C  represents  a  correction  factor. 

Temperature  Correction  Factor 


87007 
87065 
87166 
87345 
87349 
87420 
87534 
87642 
87784 
87903 


87007 
87065 
87166 
87345 
87349 
87420 
87534 
87642 
87784 
87903 


Jan  Feb  Mar  Apr  May  Jun  Jul  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec 
-1.2  -1.2  -1.2  -1.4  -1.3  -1.1  -1.2  -1.3  -1.6  -2.1  -1.9  -1.6 
-1.2  -1.1   -0.9  -0.8  -0.9  -0.9  -1.1   -1.3  -1.3  -1.4  -1.4  -1.2 


-0.9  -0.8  -0.7  -0.6  -0.5  -0.4  -0.6  -0.6  -0. 


1.0  -1.0  -1.1 


1.6  -1.5  -12  -1.0  -0.8  -0.7 

1.6  -1.4  -1.1   -0.7  -0.7  -0.7 

1.6  -1.3  -1.1    -1.1    -1.0  -0.8 

1.6  -1.4  -1.2  -0.9  -0.6  -0.8 

1.9  -1.6  -1.3  -1.0  -0.7  -0.6 


-0.7  -1.0  -14  -1.6  -1.8  -1.8 
-0.7  -1.0  -1.4  -1.6  -1.7  -1.6 
-0.8  -0.9  -1  1  -1.4  -1.8  -1  9 
-0.8  -0.9  -1  1  -15  -1.7  -1.7 
-0.6  -0.8  -1.1   -1.4  -1.7  -18 


-1.5  -1.3  -1.0  -0.8  -0.5  -0.4  -0  5  -0.6  -0.9  -1.2  -1.4  -1.5 
-1.5  -1.2  -0.8  -0  5  -0.4  -0.4  -0  4  -0.4  -0.8  -1.2  -1.4  -1.5 

Pressure  Correction  Factor 

Jan     Feb     Mar     Apr     May     Jun     Jul     Aug     Sep     Oct     Nov     Dec 
-t-0.1   -^0.1   +0.\   +0.2  +0.2  +0.1   +0.2  +0.2  +0.1   +0.2  +0.1   +0.1 


-0.1 


-0.1 


-0.1 

+0.1 
+0.1 

+0.1 

+0.1 


-0.1   +0.1  +0.1 

+0.1  +0.1  +0.1 

+0.1   +0.1  +0.1  +0.1 

+0.  1   +0.1  +0.1  +0. 1   +0. 1 

+0   1   +0.1   +0.1  +0.1   +0.1 

+0.1   +0.1   +0.1  +0.1  +0.1 

+0.  1    +0. 1    +0.1  +0.  1  +0.  1 

+0.1   +0.1  +0.1 
+0.1 


-0.1 
-0.1   -0   1 


+0.1  +0.1 
+0.1 
+0.1 
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BAHAMAS  (3  stations) 

General 

Monthly  means  are  shown  in  the  data  tables  only  when  not  more  than 
five  days  observations  were  missing  for  the  month  Rainfall  for  the 
month  was  the  total  commencing  at  1200  GMT  on  the  first  day  of  the 
month. 

Abraham   Bay.  Mayaguana: 

Sea  level  pressure  was  the  mean  of  three  observations  at  0000. 
1200.  and  1800  GMT.  Temperature  was  the  mean  of  the  average  daily 
maximum     and      minimum      values.     Barometer     height      was     3     meters 

Freeport   Airport.  Grand  Bahama: 

Meteorological      observations      commenced      in      February      1966.  but 

pressure     records     were     not     in     available     form     until     January     1968  Sea 

level     pressure     was     the    mean     of     three    observations    at    0000,     1200.  and 

1800    GMT.    Temperature    was    the    mean    of    the   average   daily    maximum  and 
minimum   values    Barometer  height   was  7  meters 

Nassau  Airport.  New  Providence: 

Sea  level  pressure  and  temperature  were  the  means  of  eight  3- 
hourly  observations.  Barometer  height  was  7  meters. 
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BARBADOS  (1  station) 

General: 

Data,  location,  and  elevation  were  supplied  by  the  Barbados 
Meteorological  Service.  The  station  was  renamed  Grantley  Adams 
International   Airport   in   November  1976. 


BERMUDA  (1  station) 

General: 

Station  name,  elevation,  and  coordinates  were  obtained  from 
archives  at  the  National  Climitic  Center.  Asheville.  NC  (United 
States).  Prior  to  1  July  1970.  the  station  was  known  as  Kindley  Air 
Force  Base.  The  rain  gauge  was  a  ML-17,  and  temperature  was  measured 
by  a  TMQ-11. 


BOLIVIA  (19  stations) 

General: 

Data  for  this  country  were  obtained  from  the  "World  Monthly 
Surface  Station  Climatology".  National  Center  for  Atmospheric 
Research.  Boulder  CO.  (United  States)  Station  notes  were  not 
available. 
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BRAZIL  (21  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table 
headings  were  in  use  at  the  close  of  1970.  The  elevations  in  the  table 
headings  are  the  heights  above  mean  sea  level  to  which  station 
pressure  were  reduced  (Hp) 

Station   Histories: 


WMO 

Dat 

es 

Stat  ion  Name 

Number 

Beginning 

Ending 

Hp(m) 

Hz(m) 

Al  to      Tapajos 

82741 

01/01/61 

31/12/70 

140.00 

140  00 

Aracaju 

83096 

01/01/61 

31/12/70 

6.82 

6.31 

Belem 

82191 

01/01/61 

31/12/70 

24.00 

24.10 

Be  lo   Hop  izont  e 

83587 

01/01/61 

09/10/66 

915.00 

915.87 

10/10/66 

31/12/70 

850.03 

852.28 

Bras  i  1  ia 

83377 

01/01/63 

31/12/70 

1158.40 

1161.00 

Coar  i 

82425 

/11/61 

31/12/70 

46.00 

48.44 

Conceicao  do 

82861 

01/01/61 

31/12/70 

157.00 

160.00 

Araguaia 

Cuiaba 

83361 

01/01/61 

18/01/67 

165.00 

165.80 

19/01/67 

31/12/70 

153.00 

153.80 

Cur  i  t  ib  a 

83842 

01/01/61 

31/05/68 

947  49 

949    17 

01/06/68 

07/02/69 

925.00 

926.00 

08/02/69 

31/12/70 

915.14 

927.38 

Flor  ianopol  is 

83897 

01/01/61 

26/07/68 

45.74 

34.70 

27/07/68 

31/12/70 

1.84 

5.95 

For  tal eza 

82397 

01/01/61 

30/11/65 

26.35 

27    14 

01/12/65 

31/12/70 

19.53 

20.33 

Goiania 

83423 

01/01/61 

31/12/70 

729.49 

731    00 

Londr  in  a 

83766 

01/01/61 

31/12/70 

565  99 

566.69 

Manaus 

82331 

01/01/61 

31/12/70 

59.50 

60.50 

Porto   Alegre 

83967 

01/01/61 

/08/70 

9  78 

7.25 

/08/70 

31/12/70 

9.78 

10.12 

Por  to    Nac  ional 

83064 

01/01/61 

06/12/68 

237.19 

238.00 

07/12/68 

31/12/70 

244  00 

238  00 

Porto   Velho 

82825 

01/01/61 

31/12/70 

106.00 

105  31 

Quixeramobim 

82586 

01/01/61 

31/12/70 

211.72 

211.09 

Rio    de    Jane  iro 

83743 

01/01/61 

31/12/70 

30.55 

26  49 

Sao  Paulo/ 

83780 

01/01/61 

31/12/70 

792  06 

795  02 

M  Santana 

Taper  in  ha 

82243 

01/01/61 

31/12/70 

20.00 

21.50 
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STATION  NOTES 

BRITISH  HONDURAS  (BELIZE)  (9  stations) 

General: 

This  country  became  known  as  Belize  in  1973.  Notes  on  the  stations 
follow  in  alphabetical  order.  All  rain  gauges  at  the  following 
stations  were  of  the  daily  rain  gauge  pattern  and  were  0.3  meters 
above  the  ground.  Thermometers  were  in  Stevenson  Screens  1.2  meters 
above  the  ground. 

Augustine: 

This  station  was  the  Forestry  Department  divisional  forest  office. 
It  was  situated  on  the  western  edge  of  the  Maya  Mountains  at  an 
elevation  of  528  meters  and  was  77  kilometers  from  the  sea.  Rainfall 
readings  began  in  1949  and  observations  were  made  at  0900  and  1500 
hours   local  time. 

Belize   International  Airport: 

Station  78583  was  at  the  International  Airport  and  was  the  first 
synoptic  station  established.  Readings  were  started  in  November  1959 
and  observations  were  made  daily  from  0800  to  1600  hours  local  time. 
Pressure  figures  given  were  the  averages  of  available  hours  for  each 
month.  The  mean  temperature  was  calculated  from  one-half  the  sum  of 
the  maximum  and  minimum  temperatures.  Rainfall  was  taken  from  the 
daily  total.  The  station  was  located  4.8  kilometers  from  the  sea  at  an 
elevation     of     5     meters.     The     barometer     height     was     12.3     meters. 

Central  Farm  Agricultural  Station: 

Station  78586  was  a  government  agricultural  station  75.6 
kilometers  from  the  coast  at  an  elevation  of  90  meters.  It  was 
situated  on  the  edge  of  the  Belize  River  basin  at  the  foothills  of  the 
Maya  Mountains.  Rainfall  readings  were  started  in  1949  and  temperature 
in     1959.     Observation     times     were     0900     and     1500     hours     local     time 

Cooma  Cairn: 

This  station  was  a  Forestry  Department  fire  lookout  in  the 
Mountain  Pine  Ridge  area.  It  was  66  kilometers  from  the  sea  at  an 
elevation  of  560  meters.  Rainfall  readings  began  in  1958.  Observation 
times  were  at  0900  and  1500  hours   local  time. 

Punta  Gorda  Agricultural  Station: 

This  station  was  located  on  the  coastal  plain  in  the  extreme  south 
of  the  country.  It  was  situated  about  4.8  kilometers  inland  at  an 
elevations  of  6  meters.  Rainfall  readings  began  in  1952,  but  data  are 
only    published    since   1954.   Observation    time   was   0900   hours    local    time. 

Punta  Gorda  Town: 

This  station  was  located  4.8  kilometers  from  Punta  Gorda 
Agricultural  station. 
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BRITISH  HONDURAS  (BELIZE)  (con): 

Savannah: 

Savannah  was  a  Forestry  Department  fire  lookout  on  the  coastal 
plain  of  the  southern  half  of  the  country  It  was  6.5  kilometers  from 
the  sea  at  an  elevation  of  about  6  meters.  Rainfall  observation  times 
were     at     0900     and     1500     hours      local     time     and     began     in     1951 

St.   Johns  College: 

Station  78584  has  been  situated  just  north  of  Belize  City  at  St 
John's  College.  Landivar  since  1950.  This  site  is  at  sea  level  and 
only  about  275  meters  from  the  sea.  Observations  were  made  at  0700 
hours   local  time. 

Stann  Creek  Agricultural  Station: 

Station  78590  was  at  Melinda  around  9.7  kilometers  inland  at  an 
elevation  of  about  6  meters.  Observations  were  taken  at  0900  hours 
local    time.    Rainfall    readings    began    in    1932   and    temperature    in    1933 


CHILE  (19  stations) 

General: 

The     Punta     Galera     station     appearing     in     previous     issues     was 
discontinued  because  of  lack   of   data. 

Monthly      pressure      values      were      computed      by      the      equation: 

1/3(0800  +  1400  +  2000)h 
Monthly      temperature      values      were      computed      by      the      equation 

lA(0800h   +   2000h   +   max   +   min) 

Monthly    precipitation    values   were    the    total    of    daily    readings   at    1200 
hours  GMT 
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COLOMBIA  (10  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table 
headings  were  supplied  by  the  Colombian  Institute  of  Hydrology. 
Meteorology,  and  Land  Use  and  were  in  use  at  the  close  of  1970.  The 
heights  of  the  rain  gauges  and  thermometers  were  1  meter  and  2  meters 
above  the  surface,  respectively.  The  barometer  height  can  be  assumed 
equivalent  to  the  station  elevation. 

I  nstrumentationf 

Pressure  was  measured  by  a  Fortin  mercury  barometer  A  mercury 
thermometer  measured  temperature.  Precipitation  values  were  taken  from 
a  Nacional  rain  gauge  and  a  Hellman  rain  graph. 

Pressure: 

The  atmospheric  pressure  was  recorded  at  the  station  level  reduced 
to  0  degrees  C  and  normal  gravity.  For  stations  Blonay,  Chinchina,  La 
Florida.  La  Union.  Ospina  Perez,  and  Tibacuy,  station  pressure  was 
eomputed  by  the  equation:         • 

1/3(0700  +   1400  +  2000)h   local   time 

For  stations  Aepto  Calipuerto,  Aepto  Cazadero,  Inst  Geograf  A  Codazzi. 
and    Aepto    San    Andres,    station    pressure    was    computed    by    the    equation: 

1/3(0700  +  1300  +  1900)h  local  time 

Temperature: 

For  stations  Blonay.  Chinchina.  La  Florida.  La  Union.  Ospma 
Perez,  and  Tibacuy,  the  monthly  temperature  averages  were  computed  by 
the  equation: 

1/4(0700  +   1400  +  2000  +  2000)h  local   time 

For  stations  Aepto  Calipuerto.  Aepto  Cazadero,  Inst  Geograf  A  Codazzi. 
and  Aepto  San  Andres,  the  monthly  temperature  averages  were  computed 
by   the  equation: 

1/4(0700  +  1300  +  1900  +  1900)h  local  time 

Precipitation: 

The  total  for  a  day  was  the  sum  of  the  rainfall  readings  between 
1200  hours  of  one  day  and  1200  hours  of  the  following  day  The  minimum 
recorded  amount  was  0.1  millimeters  daily 
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COSTA  RICA  (4  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table 
headings  were  supplied  by  the  National  Institute  of  Meteorology  of 
Costa  Rica.  Hourly  observations  were  used  in  computing  mean  pressure 
and  temperature.  Precipitation  was  measured  daily  at  0700  hours  local 
time 

1  nstrumentation; 

At  all  stations,  a  Kew-type  barometer  measured  pressure,  a 
mercury- in-glass  thermometer  and  bimetallic  thermograph  measured 
temperature,  and  a  Helman  type  rain  gauge  recorded  precipitation. 
Rain  gauge  height  was  1.5  meters  above  the  ground  at  all  stations. 
Thermometer  height  was  1.5  meters  above  the  ground  at  Puntarenas  and 
1.6  meters  at  both  El  Coco  (Juan  Santamaria)  and  Puerto  Limon. 
Barometer  heights  were  4  meters  above  sea  level  at  Puerto  Limon,  960 
meters     at     El     Coco     (Juan     Santamaria).     and     4     meters     at     Puntarenas. 


CUBA  (10  stations) 

General; 

Except  for  Guantanamo  Bay/NAS.  all  notes,  data,  coordinates,  and 
elevations  were  supplied  by  the  Cuban  Institute  of  Meteorology. 
Department  of  Climatology.  Guantanamo  Bay/NAS  was  obtained  from 
National  Climatic  Center  (United  States)  archives. 

Guantanamo  Bay/NAS: 

The  station  was  located  on  the  southeast  end  of  Cuba  on  the  south 
coast.  The  bay  was  encompassed  by  mountains  from  the  west  through 
north  to  the  east  Observations  were  taken  at  the  United  States  Naval 
Base.  Monthly  mean  temperatures  were  calculated  by  one-half  the  sum  of 
the  mean  maximum  plus  mean  minimun  temperatures.  Precipitation  was 
the  monthly  total. 

Habana  Observatory  Nacional: 

The  monthly  values  of  pressure  and  temperature  were  the  mean  of  12 
daily  values  (every  2  hours)  for  the  period  1961  throuh  1963  From 
1964  to  1970,  24  daily  observations  were  averaged.  Precipitation  was 
measured  at  1200  hours  GMT  as  a  daily  total.  The  thermometer  was 
housed  in  a  screened  shelter  at  a  height  of  1.5  meters.  Barometer 
height  was  51.3  meters. 
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CUBA  (con): 

Other  stations: 

The  monthly  mean  temperatures  were  calculated  by  taking  one-half 
the  sum  of  the  mean  maximum  plus  mean  minimum  temperatures 
Thermometers  were  housed  in  screened  shelters  at  a  height  of  1.5 
meters.    Precipitation    was    measured    at    1200    hours    GMT    as    a    daily    total 

The  stations  Paso  Real  De  San  Diego  and  Sancti  Spiritus  were  both 
relocated  no  more  than  3  kilometers  in  1968  and  1965.  respectively. 
Their  instruments  had  been  on  a  roof  top  before  relocation. 
Instruments  were  located  on  the  roof  at  Santiago  De  Cuba/Univ  for  the 
entire  period  from  1961  to  1970. 


DOMINICAN  REPUBLIC  (27  stations) 

General: 

Station      names,     elevations,  and     coordinates     given      in      the     table 

headings     were     supplied     by     the  National     Meteorological     Service     of     the 

Dominican    Republic    and    were     in  use    at    the    close    of    1970.    The    heights 

of     the     thermometer,     barometer,  and     rain     guage     were     all     1.5     meters 
above  the  surface. 

Pressure: 

Sea  level  pressure  was  expressed  in  whole  millibars  and  computed 
using  the   formula  one-half   the  sum  of   the  maximum  and  minimum  values 

Temperature: 

The  mean  monthly  temperature  was  computed  using  the  formula  one- 
half   the  sum  of   the  maximum  and  minimum  values. 

Precipitation: 

Precipitation  was  measured  daily  in  millimeters  and  represents  the 
total  quantity  between  0700  hours  local  time  of  one  day  and  0700  hours 
of   the   following  day. 
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ECUADOR  (19  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table 
headings  were  those  in  use  at  the  close  of  1970.  Rain  gauge  height  was 
1.2  nieters  and  thermometer  height  was  2  meters  at  all  stations. 
Barometer  height  was  the  same  as  the  elevation  plus  0.4  meters.  All 
observation  hours  correspond  to   local  Ecuador  time. 

I  nstrumentation: 

Pressure  was  measured  by  an  aneroid  barometer,  barograph  or 
uncovered  barometer.  Temperature  equipment  included  a  complete 
psychrometer.  Precipitation  was  measured  by  a  rain  gauge  or  rain 
graph. 

In  addition,  a  wide  variety  of  other  meteorological  measurements 
were  taken  at  many  of   these  stations. 

Pressure: 

Mean  daily  pressure  was  computed  by  the  equation: 

1/3(0700  +  1300  +  1900)h  local  time 

Temperature: 

Mean  daily  temperature  was  computed  by  two  methods.  For  stations 
Banos.  Canar,  Guayaquil,  Isabel  Maria,  Pichilingue,  Portoviejo,  Quito, 
and  Tulcan,  mean  daily  temperature  was  the  arithmetic  average  of  the 
24  hourly  observations.  For  stations  Ancon,  Bahia  de  Caraquez. 
Cotopaxi,  Esmeraldas  Tachina,  Ibarra,  Latacunga,  La  Toma.  Macara. 
Riobamba.  Salinas,  and  Santo  Domingo  de  los  Colorados,  the  following 
equation   was  used: 

1/3(0700  +   1300  +     1900)h   local  time 

Precipitation: 

Observation  times  were  at  local  hours  1300.  1900  and  0700  of  the 
next  day.  Daily  values  represent  the  total  of  these  3  observations 
Monthly   values  represent  the  total  of  all  daily   values 


EL  SALVADOR  (1  station) 

General: 

Coordinates  and  elevation  given  in  the  table  heading  were  assumed 
to  be  those  in  use  at  the  close  of  1970  The  barometer  height  was 
700.8  meters  The  heights  of  rain  gauge  and  thermometer  were  I  and  2 
meters  above  the  surface,  respectively 
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FRENCH  GUIANA  (4  stations) 

Pressure: 

Monthly  pressure  values  were  calculated  by  one- fourth  the  sum  of 
the  average  morning  maximum,  average  morning  minimum,  average  evening 
maximum  and  average  evening  minimum  pressures.  Pressure  was  reduced  to 
0  degrees  C  and  correct  gravity  at  the  station  height. 

Temperature: 

Monthly  temperature  values  were  calculated  by  one-half  the  sum  of 
the  mean  maximum  and  mean  minimum  temperatures. 

Precipitation: 

The  monthly  totals  of  rain  received  were  expressed  in  tenths  of 
millimeters  for  the  decade  means  and  whole  millimeters  for  individual 
years.  A  trace  of   rain  was   less  than  0.1  millimeters. 


GRENADA  (1  station) 

General: 

Temperature  and  precipitation  data  for  Pearl's  Airport  were 
supplied  by  the  Caribbean  Institute  of  Meteorology.  Pressure  data  were 
obtained  from  the  "World  Monthly  Surface  Station  Climatology". 
National     Center     for     Atmospheric     Research.     Boulder     CO.     (United     States). 


GUADELOUPE  (1  station) 

General: 

Data  for  Raizet  were  supplied  by  the  Meteorological  Service  of 
France.  The  barometer  height  was  8.3  meters.  CLINO  values  for 
temperature,  station  pressure,  and  sea  level  pressure  represent  the 
period  1951-70.  For  precipitation,  the  CLINO  values  represent  the 
period  1949-70. 


GUATEMALA  (1  station) 

General: 

Data  for  Guatemala  Observatorio  were  supplied  by  the  National 
Institude  of  Seismology,  Vulcanology.  Meteorology,  and  Hydrology  of 
Guatemala.      The      station      was      established      in      January      1928. 
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GUYANA  (2  stations) 

General: 

Data  for  this  country  were  obtained  from  the  "World  Monthly 
Surface  Station  Climatology".  National  Center  for  Atmospheric 
Research,  Boulder  CO,  (United  States).  Station  notes  were  not 
available. 


HAITI  (10  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table 
headings  were  supplied  by  the  Bureau  of  Water  Resources  of  Haiti  and 
were  in  use  at  the  close  of  1970.  Only  precipitation  data  are  printed 
in  this  issue.  Temperature  and  pressure  measurements  were  made  at  some 
stations  but  were  unavailable   in  time   for  publication. 


HONDURAS  (9  stations) 

General: 

Monthly  data  were  obtained  from  the  "World  Monthly  Surface  Station 
Climatology",  National  Center  for  Atmospheric  Research.  Boulder  CO, 
(United  States).  Station  notes  and  CLINO  values  were  supplied  by  the 
National  Meteorological  Service  of  Honduras.  CLINO  values  represent 
means   from  the  beginning  of   record  through  1975 

Station  Histories: 

Amapala/Los  Pelonas: 

Station  78700  began  operations  22  March  1953  and  was  located  on  a 
pier  at  the  harbor.  Instrumentation  was  that  used  for  a  First  Order 
Type  "A"  Synoptic  station. 

Catacamas: 

Station  78714  intially  operated  in  the  Granja  Demonstrative  School 
beginning  11  May  1953  The  location  was  about  5  kilometers  east 
southeast  of  the  city.  On  24  February  1954  it  was  transferred  to 
Catacamas  Airport.  On  17  July  1961,  it  was  again  moved  (probably 
within  the  airport)  to  a  more  proper  location  Instrumentation  was 
that  used  for  a  First  Order  Type  "A"  Synoptic  station 
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HONDURAS  (con): 

Choluteca: 

Station  78724  was  located  at  El  Cortijo  Airport  2  kilometers 
southeast  of  the  city.  It  began  operations  1  July  1963  and  was 
equipped  as  a  First  Order  Type  "A"  Synoptic  station  as  of  14  December 
1969.  On  6  August  1965  the  station  suff erred  considerable  damage  due 
to     a      tornado     and      remained      interrupted      through      much     of     1966. 

Guanaja: 

Station  78701  was  located  below  Alcaldia  Municipal  between  Shin 
Kay  and  Hog  Kay  Keys,  about  400  meters  southeast  of  the  Island  of 
Guanaja.  The  station  was  transferred  to  Hog  Kay  on  18  March  1965.  On 
7  March  1969  and  again  on  31  October  1969  it  was  transferred  to 
private  homes  probably  on  Hog  Kay.  Instrumentation  was  that  used  for  a 
First  Order  Type  "A"  Synoptic  station. 

La  Mesa/San  Pedro  Sula: 

Station  78708  began  operations  on  29  October  1953  and  was  located 
at  Barandillas  Airport,  about  2  kilometers  from  the  center  of  town  On 
9  September  1964  the  station  was  moved  to  the  Air  Taxi  Terminal.  On  11 
February  1965.  the  station  was  transferred  to  the  new  airport  at  La 
Mesa.  This  was  about  13  kilometers  southeast  of  the  city. 
Instrumentation     was     that     used     for     a     Synoptic     Type     "A"     station 

Puerto  Lempira: 

Station  78711  began  operations  on  7  March  1960  and  was  located 
southwest  of  the  school  in  the  city.  Instrumentation  was  that  used  for 
a  Synoptic  Type  "B"  station. 

Santa  Rosa  de  Copan: 

Station  78717  was  located  at  the  airport,  about  2.5  kilometers 
east  of  the  city.  It  began  operations  on  10  October  1952  and  was 
equipped  as  a  Synoptic  Type  "B"  station. 

Tegucigalpa/Toncontin  Airp>ort: 

Station    78720     was     located  on     the     third     floor     of     the     airport 

building.    5    kilometers    from    the  city.     It    began    operations    on    12    July 

1950      and      was      equipped      as  a      First      Order      Type      "A"      station 

Tela: 

Station  78706  was  located  at  the  airport,  4  kilometers  north  of 
the  city.  Operations  began  on  19  November  1956  Instrumentation  was 
that  used  for  a  Synoptic  Type  "B"  station 
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JAMAICA  (9  stations) 

General: 

Observations  at  c  lima  to  logical  stations  were  taken  at  0700  and 
1500  hours  local  time.  At  the  synoptic  stations,  Morant  Point 
Lighthouse.  Negril  Point  Lighthouse,  and  Palisadoes  (Manley 
International  Airport),  observation  hours  were  0700.  1300.  and  1900 
hours   local  time. 

Pressure: 

Atmospheric  pressure  readings  were  reduced  to  mean  sea  level  under 
conditions  of  standard  temperature  and  gravity.  Mean  pressure  was 
computed     using     the     hours    of    0100,    0700.    1300,    and     1900     local     time. 

Temperature: 

Daily  mean  temperature  was  computed  by  one-half  the  sum  of  the 
maximum  and  minimum  readings. 


Precipitation: 

Rainfall     was     measured 
assigned  to  the  previous  day. 


at     0700     or     0800     hours     local     time     and 


Station  Data: 

Stat  ion  Name 

Slat  ion 

Bar  one  ler 

hl(m) 

hr(m) 

Rainfal  1 

Height(m) 

He 

ighl  (m) 

obs  .    I  ime 

Black    River 

3 

_ 

- 

1.2 

0800 

Castleton  Gardens 

229 

- 

- 

0.3 

0800 

Cinchona  Gardens 

1492 

- 

1.2 

0.6 

0700 

Clarks  Town 

206 

- 

- 

0.9 

0800 

Mandevi  lie   (PWD) 

655 

- 

- 

0.3 

0700 

Morant  Point   Lighth 

ouse 

2 

- 

1.2 

0.6 

0700 

Negr  i  1  Point   Lighth 

ouse 

8 

- 

1.2 

0.6 

0700 

Pal  isadoes   (Man!  ey  ) 

AP 

3 

13.7 

1.2 

0.3 

0700 

Por  I  Antonio 

3 

- 

- 

0.9 

0700 

MARTINIQUE  (1  station) 

General: 

Data  for  Fort-De-France  were  supplied  by  the  Meteorological 
Service  of  France.  The  barometer  height  was  154  meters.  CLING  values 
for  station  and  sea  level  pressure  represent  the  period  1947-70.  For 
temp>erature  and  precipitation,  the  CLING  values  represent  the  period 
1951-70  and  1941-70,  respectively. 
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NETHERLANDS  ANTILLES  (2  stations) 

Dr.  A.  Plesman  Airport.  Curacao: 

Pressure  and  temperature  data  were  based  on  hourly  observations. 
Precipitation  was  measured  daily  at  0800  hours  local  time  (1200  hours 
GMT).  Effective  1  July  1961.  the  thermometer  screen  and  unshielded 
rain  gauge  were  removed  from  the  roof  of  the  terminal  building  at  the 
airport  to  a  location  approximately  400  meters  from  the  north  coast 
and  120  meters  south  of  the  middle  of  the  runway.  At  the  same  time  the 
mercury  thermometer  was  replaced  by  a  resistance  thermograph. 
Effective  18  February  1964.  the  barometer  was  suspended  17.4  meters 
above  MSL  in  the  relocated  observation  room  of  the  meteorological 
service.      This      was      in      the      terminal      building      at      the      airport. 

Station  History: 

Prior  to  1954  the  station  was  known  as  Hato  Airfield. 

Date  H  Hz  ht  hr 


01/01/35-31/12/46 

8.2  m 

- 

- 

1.0  m 

01/01/47-30/06/61 

8.2  m 

15.6  m 

13.0  m 

13.0  m 

01/07/61-17/02/64 

8.2  m 

15.6  m 

1.8  m 

1.0  m 

18/02/64-31/12/70 

8.2  m 

17.4  m 

1.8  m 

1.0  m 

Princess   Juliana  Airport,  St.  Maarten: 

Pressure  and  temperature  data  were  the  mean  of  the  daily 
observations  at  0800.  1400.  and  2000  hours  local  time  (1200.  1800,  and 
2400  hours  GMT).  During  the  period  1965  through  1970.  the  unavailable 
2000  hours  local  time  data  were  computed  by  adjusting  the  1700  hours 
local  time  data  with  the  daily  variation  over  the  4-year  period  from 
August  1972  through  July  1976.  Precipitation  was  measured  daily  at 
0800  hours   local  time. 

Effective  1  September  1964.  the  barometer  was  moved  from  the 
former  radio  office  at  the  airport  to  the  terminal  building  and 
suspended  8.8  meters  above  MSL.  Effective  15  May  1969.  the  thermometer 
screen  and  unshielded  rain  gauge  were  moved  to  the  roof  of  the 
terminal  building  and  the  barometer  suspended  in  the  tower  of  the 
terminal  building  at  12.1  meters  above  MSL.  At  the  same  time  the 
station     elevation     was     adjusted     to     the     offical     aerodome     elevation 

Station  History: 

Dale  H  Hz  ht  hr 

16/10/52-31/08/64 
01/09/64-14/05/69 
15/05/69-31/12/70 


2.0  m 

4 

0  m 

18  m 

1.6  m 

2  0  m 

8 

8  m 

1  8  m 

16  m 

4  0  m 

12 

1  m 

7  0  m 

6  8m 
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NICARAGUA  (1  station) 

General: 

Data  for  this  country  were  obtained  from  the  "World  Monthly 
Surface  Station  Climatology".  National  Center  for  Atmospheric 
Research.  Boulder  CO.  (United  States).  Station  notes  were  not 
available. 


PANAMA  (3  stations) 

General: 

Data,  locations,  and  elevations  were  supplied  by  the  Institute  of 
Hydrological  and  Electrification  Resources  of  Panama.  Station  Alto 
Lino  was  discontinued  some  years  ago. 


PARAGUAY  (11  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table 
headings  were  supplied  by  the  meteorological  authority  of  Paraguay  and 
were  in  use  at  the  close  of  1970.  No  variations  in  elevation  and 
coordinates  were  reported  for  these  stations  except  for  Puerto 
Presidente  Franco.  This  station  moved  in  1965  from  coordinates  25  36 
S.  54  36  W  to  25  32  S.  54  36  W  and  was  renamed  Puerto  Presidente 
Stroessner. 

Pressure: 

Station  pressure  was  corrected  to  0  degrees  C  at  the  standard 
gravity  at  45  degrees  latitude.  The  equation  for  monthly  mean 
pressure: 

1/3(1200  +  1800  +  2400)h  GMT 

Temperature: 

Monthly     temperature    values    were    computed     using    the    equation: 

1/3(1200  +   1800  +  2400)h  GMT 

Precipitation: 

Monthly  values  correspond  to  the  sum  of  the  daily  values  of 
precipitation  greater  than  or  equal  to  0.1  millimeters  measured  at 
1200  hours  GMT 


WEST      INDIES.      SOUTH      AND      CENTRAL      AMERICA      23 
STATION  NOTES 

PERU  (10  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  were  supplied  by  the 
National  Service  of  Meteorology  and  Hydrology  of  Peru  and  were  in  use 
at  the  close  of  1970.  From  1961  to  1962,  observations  were  taken  at 
the  hours  of  0700,  1300,  and  1800  local  time.  From  1963  to  1970. 
observations    were    taken    at    the    hours    0700,    1300,    and     1900     local    time 

Temperature: 

Dry  bulb  thermometers  were  located  at  an  elevation  of  1.6  meters 
above  the  surface.  Daily  averages  represent  the  mean  of  the  3 
observation  times. 


PUERTO  RICO  (40  stations) 

General: 

Station  names,  elevations  and  coordinates  were  obtained  from 
archives  at  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  NC  (United 
States)  and  were  in  use  at  the  end  of  1970.  All  stations  were  part  of 
the  climatic  network  of   the  United  States. 

Temperature: 

Monthly  mean  temperature  was  calculated  by  one-half  the  sum  of  the 
mean  maximum  plus  mean  minimum  values. 

Precipitation: 

Rainfall  values  represent  the  monthly  total. 
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PUERTO  RICO  (con): 


Slat  ion  Name 

Temperat 

Agui  rre 

- 

Ar  ec  ibo 

0700 

Bar  ranqui las 

0700 

Bor  inquen   AP 

- 

Caoni  1  las  Uluado 

- 

Car  ite  Plant 

- 

Central   San  Francisco 

- 

Cidra 

- 

Coanx) 

- 

Coloso 

0800 

Corozal   Subs  tat  ion 

0800 

Dorado 

- 

Dos  Bocas 

- 

Ensenada 

- 

Fajardo 

0700 

Gar zas 

- 

Guajataca   Dam 

- 

Guayabal 

- 

Guayama 

- 

Humac  a  o 

0700 

I  sabe  la   Subs  tat  ion 

0700 

Jajome  Al  to 

- 

Juana  Diaz  Camp 

- 

Juncos 

0800 

Lajas  Subs  tat  ion 

0800 

Lares 

- 

Maricao  Fish  Hatchery 

- 

Mat  rul  las  Dam 

- 

Maunabo 

- 

Mayaguez  Ceer 

0700 

Parai  so 

- 

Ponce 

0800 

Puerto   Real 

- 

Quebradi  1  las 

- 

Rio   Blanco   Upper 

- 

San  Juan/INT 

0000 

Santa   Ri  ta 

- 

Toa  Baja 

- 

Toro   Negro   Plant 

- 

Utuado 

- 

Observat  ion  Times 
(Local  Time) 

Precipi  tat  ion 


0700 
0700 
0700 
E 
0700 
0700 
0600 
1700 
0800 
0800 
0800 
0800 
0600 
0800 
0700 
0700 
0700 
0700 
0800 
0700 
0700 
0700 
0800 
0800 
0800 
0700 
0800 
0700 
0700 
0700 
0700 
0800 
0600 
0800 
0800 
0000 
0600 
0800 
0800 
1800 
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SURINAM  (13  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table 
headings  were  in  use  at  the  close  of  1970.  Climatological  observations 
used    in    computing    means   were   at    0800,   1400,   and    1800   hours    local    time. 

Pressure: 

A  standard  Kew  Pattern  mercury  barometer  was  used.  The  barometer 
height  at  Zandery  Airport  and  Paramaribo  were  16  and  3  meters  above 
sea  level,  respectively.  Monthly  values  of  pressure  were  computed 
using  the  equation: 

1/3  (0800  +  1400  +  1800)h 

after    all    corrections    were    made    for    standard    conditions    and    reduction 
to  mean  sea  level. 

Pressure  observations  were  also  taken  at  Coeroeni,  Sipaliwini, 
Stoelmanseiland.  and  Tafelberg  but  were  omitted  due  to  irregular 
observation  times. 

Temperature. 

Standard  thermometers  were  housed  in  Stevenson  type  screens  at  a 
height  of  1.5  meters  above  the  ground.  Monthly  values  for  all  stations 
were  calculated  by  the  equation: 

1/3  (0800  +   1400  +   1800)h 

Annual  means  were  one-twelfth  the  sum  of   the  monthly  or  period  means. 

Precipitation: 

Rainfall  was  measured  with  an  automatic  recorder  (Fischer  and 
Porter)  at  Mooitakki.  At  all  other  stations  a  standard  Van  Doom  type 
rain  gauge  was  used.  The  rim  of  this  collector  was  1.5  meters  above 
the  ground  with  the  area  4  square  decimeters.  Precipitation  totals 
were  the  sums  of  the  daily  measurements  taken  in  the  morning  at  0800 
hours  local  time.  Annual  values  were  the  sums  of  the  twelve  monthly 
totals  or  period  means  Daily  minimum  rainfall  totals  were  10 
millimeters. 

Station  Histories: 

Apoera: 

This  station  was  a  settlement  located  on  a  riverain  of  the  coastal 
plain.  It  was  established  in  1914  as  a  rainfall  only  station.  On  11 
April  1967.  the  rain  gauge  was  moved  east  from  coordinates  05  10  N.  57 
11    W    to    05    11    N,    57    10    W.    The    elevation    changed    from    5    to    6    meters. 
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SURINAM  (con):  * 

Benzdorp: 

This  station  was  a  settlement  located  on  a  riverain  in  a 
mountainous  area.  It  was  established  in  1907  as  a  rainfall  only 
station.     The  station  elevation  was  100  meters. 

Carl  Francois: 

This  station  was  a  settlement  located  on  a  riverain  of  the  coastal 
plain.  It  was  established  in  1924  and  recorded  only  rainfall.  The 
coordinates  changed  from  05  50  N.  55  46  W  during  the  1951-60  period  to 
05  49  N,  55  45  W.  The  elevation  remained  unchanged  at  2  meters. 

Coeroeni: 

Station    81253    was    an    airstrip  located    on    a    river     island    in    a 

mountainous  area.    It  was  established  on  26  May   1961  as  a  World  Weather 

Watch      Climatological      station.  Elevation      was      150      meters. 

Moengo: 

Station  81206  was  located  in  a  coastal  town  in  hilly  countryside. 
It  began  in  1918  as  a  climatological  station.  The  elevation  changed 
from  39  meters  to  33  meters  at  an  unknown  date  during  the  1961-70 
period. 

Mooitakki: 

This  station  was  located  at  Dam  near  Lake  Brokopondo  before  1963. 
When  this  lake  was  filled  between  1963-64.  the  site  became  flooded 
Before  flooding  took  place,  Mooitakki  was  established  on  1  October 
1963  at  an  elevation  of  55  meters  above  mean  sea  level  and  only  tenths 
of  a  kilometer  southeast  of  the  previous  location  at  Dam.  The  present 
site   is   lakeside   in  hilly  terrain. 

Nicker  ie  Airport: 

Station  81202  was  located  in  a  suburban  area  near  the  sea  at  an 
elevation  of  3  meters.  It  was  established  in  1956  as  a  World  Weather 
Watch  Climatological  station. 

Paramaribo: 

Station  81201  was  in  a  city  location  near  a  river  on  the  coastal 
plain.  It  was  established  in  1852  as  a  climatological  station  The 
elevation  was  2  meters.  Coordinates  changed  from  05  50  N,  55  10  W  to 
05  51   N.  55  10  W  some  time  during  the  1961-70  period 

Sara   Leasowes: 

This  station  was  located  in  a  village  on  the  coastal  plain  at  an 
elevation  of  2  meters  It  moved  at  an  unknown  date  between  1961-70 
from  coordinates  05  54  N,  56  22  W  to  05  54  N  56  24  W  The  station  was 
established   in   1912  recording  only   rainfall. 
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SURINAM  (con): 

Sipaliwini: 

Station  81251  was  an  airstrip  located  on  an  open  savannah  on  the 
leeside  of  a  mountain  chain.  The  elevation  was  300  meters.  It  began 
operations     in     1962     as     a     World     Weather     Watch     Climatological     station. 

Stoelmanseiland: 

Station  81209  was  an  airstrip  located  on  a  river  island  in  a  hilly 
terrain  at  an  elevation  of  53  meters.  It  was  established  in  1959  as  a 
World  Weather  Watch  Climatological  station. 

Tafelberg: 

Station  81250  was  located  on  a  plateau  in  a  mountainous  area  at  an 
elevation  of  344  meters.  It  was  established  in  1960  as  a  World  Weather 
Watch  Climatological  station. 

Zandery  Airport: 

Station  81225  was  located  near  an  inland  village  on  an  open 
savannah.  The  elevation  was  16  meters.  It  was  established  in  1952  as  a 
World  Weather  Watch  Climatological  station. 


SWAN  ISLANDS  (1  station) 

General: 

Station  name,  elevation,  and  coordinates  were  obtained  from 
archives  at  the  National  Climatic  Center.  Asheville,  NC  (United 
States). 

Temperature: 

Monthly  mean  temperature  was  calculated  by  one-half  the  sum  of  the 
mean  maximum  plus  mean  minimum  values. 

Precipitation: 

Rainfall  values  represent  the  monthly  total 
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TRINIDAD  AND  TOBAGO  (1  station) 

General: 

The  station  was  still  located  at  the  International  Airport  even 
though  a  minor  relocation  of  site  occurred  in  1962.  Up  to  and 
including  1968,  the  observation  hours  used  in  computing  means  of 
temperature  and  sea  level  pressure  were  0200,  0500,  0800,  1100,  1400, 
1700,  2000,  and  2300  local  time.  During  1969  and  1970,  24  hours  per 
day  were  used  in  computing  these  means.  All  means  were  straight 
arithmetic  averages. 

1  nstrumentation: 

1.  Barometer  was  a  Kew-Kern  Mercurial. 

2.  Thermometers  were  housed  in  a  standard  Stevenson  Screen  at 

the  recommended  height  above  ground. 

3.  Rainfall  was  measured  by  a  pot  gauge.  A  Tilting-Siphon 

rain  recorder  adjusted  the  pot  gauge.  These  met  the  WMO 
recommended  exposure  requirements.  Rainfall  was  measured 
four  times  daily  at  0200,  0800,  1400,  and  2000  hours   local 
time. 


URUGUAY  (13  stations) 

General: 

The  station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table 
headings  were  supplied  by  the  General  Directory  of  Meterology  of 
Uruguay  and  were  in  use  at  the  end  of  1970.  Thermometers  and  rain 
gauges      were      1.5      meters      above      the      surface      at      all      stations 

I  nstrumentation: 

Pressure  was  measured  by  a  fixed  Cistern  barometer,  Fortm 
barometer  and  barograph.  Temperature  equipment  included  maximum  and 
and  minimum  thermometers,  common  thermometers,  and  thermographs 
Precipitation  was  measured  by  a  rain  gauge  and  rain  graph 
Thermometers  and  rain  gauges  were  1.5  meters  above  the  ground  at  all 
stations. 

In  addition,  a  wide  variety  of  other  meteorological  measurements 
were  taken  at  many  stations. 
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URUGUAY  (con): 

Pressure  and  Temperature: 

The  mean  values  at  Montevideo/Prado  were  the  average  values  of  the 
24  daily  observations.  At  all  other  stations,  the  following  equation 
was  used: 

l/10(0000+0300+0600+0900+1200+1500+1800+2100)h  +  l/10(Max+Mm) 

where   Max    is   the   maximum   daily    value   and    Min    is   the   minimum    daily 
value. 

Precipitation: 

Values  were  obtained  by  totalling  all  measurable  values  above  0.1 
millimeters.      Rainfall       was      measured      at      1100      hours      GMT 

Barometer  heights: 

Stat  ion  Hp(in) 

Colonia  15 

Melo  95 

Mercedes-Soriano  23 

Minas  134 

Montevideo/Prado  Observatory  23 

Paso   De   Los  Toros  80 

Paysandu  53 

Punta   Del  Esle  17 

Rivera  259 

Rocha  23 

Sal  to  47 

San  Jose  42 

Treinta   Y  Tres  58 
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VENEZUELA  (16  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  given  in  the  table 
headings  were  supplied  by  the  Venezuelan  Service  of  Meteorology  and 
Communication  and  were  in  use  at  the  close  of  1970.  WMO  station 
numbers  have  been  changed  from  the  1951-60  volume  of  this  publication 
to  reflect  the  current  station  network. 

Rain  gauge  and  thermometer  heights  were  1.4  meters  and  1.65  meters 
above  the  surface,  respectively.  All  daily  precipitation  values 
greater  than  or  equal  to  0.1  millimeters  were  taken  into  account. 
Monthly  means  of  temperature  and  pressure  were  calculated  by  the 
equation: 

1/4(0200  +  0800  +   1400  +   2000)hours   local   time 

Precipitation   was  measured  at  0800  hours    local   time. 

CLING  values  were  taken  from  WMO  NG.  117/TP  52. 

I  nstrumentation: 

Pressure  was  measured  by  a  barograph  and  station  barometer.  Air 
temperature  equipment  included  maximum,  minimum,  and  surface 
thermometers,  thermograph,  hygrograph  and  ventilated  psychrometer. 
Rainfall  was  measured  by  a  rain  gauge  and  rain  graph. 

In  addition,  a  wide  variety  of  other  meteorological  measurements 
were  taken. 

Station   Histories: 

Barcelona: 

Station  80419  began  as  a  precipitation  station  in  1921  and  was 
located  in  the  center  of  the  city.  It  became  a  climatological  station 
in  1939  but  was  discontinued  from  1946  to  1949.  In  September  1954, 
this  station  was  refounded  as  a  synoptic  station  and  moved  to  the 
airport  6  kilometers  northwest  of  the  city.  In  1965,  the  observation 
site  was  relocated  to  the  terrace  of  the  terminal  building  150  meters 
from  the  old  location.  Data  between  the  old  and  new  sites  were 
corrected      for     this     change.     The     barometer     height      was     7     meters. 

Barquisimeto: 

Station  80410  began  in  1921  measuring  only  precipitation  It 
became  a  climatological  station  in  1930.  This  station  was  located  in 
the  Fuerzas  Terrestres  Quarters  in  the  center  of  the  city  until  1949 
In  1949  it  was  moved  to  the  airport  about  3  kilometers  west  of  the  old 
location.  The  observation  site  was  moved  500  meters  in  1964  Data  were 
corrected    for    this    last    change.    The    barometer    height    was    614    meters. 
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VENEZUELA  (con): 

Caracas-Maiquetia: 

Station  80415  was  founded  in  1949  as  a  synoptic  station. 
Instruments  were  located  on  a  terrace  at  the  Simon  Bolivar 
International  Airport.  The  observation  site  was  relocated  in  February 
1955  to  an  unknown  height  above  the  ground.  Data  were  corrected  for 
this  change.     The  barometer  height  was  48  meters. 

Caracas-Observatory  Cajigal: 

This  station  was  founded  in  1891  as  a  rain  gauge  station  and 
became  a  climato  logical  station  in  1934.  The  instrument  site  was 
relocated  50  meters  in  1955.  The  data  were  corrected  for  this  change. 
The  barometer  height  before  relocation  was  1042  meters  and  became  1035 
meters. 

Ciudad  Bolivar: 

Station  80444  began  operation  in  1921  recording  only  rainfall.  It 
became  a  climato  logical  station  in  1935  and  a  synoptic  station  in 
1949.  This  station  was  located  in  the  center  of  the  city  with  a 
barometer  height  of  48  meters. 

Coro: 

The  station  began  in  1921  as  a  precipitation  station  and  became  a 
climato  logical  station  in  1930.  In  June  1949  it  became  a  synoptic 
station  and  was  relocated  from  the  center  of  the  city  to  the  Coro 
airport,  1.5  kilometers  north  of  the  old  location.  The  instrument  site 
was  moved  200  meters  west  in  1955  and  the  data  were  corrected.  The 
barometer  height  was  17  meters. 

Guiria: 

Station  80423  was  located  at  the  Plaza  inside  the  city.  It  was 
founded  in  1939  as  a  climato  logical  station  and  became  a  synoptic 
station  in  1949.  The  barometer  height  was  8  meters. 

Maracaibo: 

Station  80407  began  in  1931  measuring  only  rainfall.  It  became  a 
climatological  station  in  1937  and  a  synoptic  station  in  1949.  This 
station  was  located  in  the  Fuerzas  Terrestres  Quarter  until  March  1958 
when  it  was  relocated  to  the  Grano  de  Oro  Airport.  This  was  about  300 
meters  west  of  the  old  location  with  a  barometer  height  of  65  meters. 
In  1972.  it  was  relocated  to  the  La  Chinite  Airport  at  coodinates  10 
34   N  and  71   44  W.   This   change   will   be   reflected   in   the   1971-80   volume. 
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VENEZUELA  (con): 

Maracay; 

Station  80413  was  founded  in  1931  measuring  only  rainfall  and 
became  a  climatological  station  in  1941.  The  location  was  in  the 
center  of  the  city  in  the  Fuerzes  Terrestres  Quarter.  In  1949  it 
became  a  synoptic  station  in  the  seat  of  the  Meteorological  Service 
and  moved  500  meters  east  to  coordinates  10  51  N  and  67  15  W.  The 
station  was  again  relocated  in  December  1955  to  the  B.  A  Mariscal 
Sucre.  Data  were  corrected  for  this  final  move.  The  final-  barometer 
height  was  437  meters. 

Maturin: 

Station  80435  was  located  in  the  Fuerzas  Terrestres  Quarters.  It 
began  as  a  precipitation  only  station  in  1921  and  became  a 
climatological  station  in  1940.  The  station  was  reclassified  as  a 
synoptic  station  in  October  1954  and  moved  to  the  Maturin  Airport,  700 
meters  north  of  the  previous  location.  Data  were  corrected  for  this 
relocation.  The   final  barometer  height  was  66  meters. 

Merida: 

Station  80438  was  located  in  the  Fuerzas  Terrestres  Quarters.  It 
was  founded  in  1921  as  a  rain  gauge  station  although  some  data  on  rain 
exists  from  1914.  In  1945  it  became  a  climatological  station  and  in 
1949  a  synoptic  station.  The  station  was  moved  to  the  airport  in  1955 
about  3  kilometers  southwest  of  the  previous  location.  Data  were 
corrected    for   this  change.   The    final  barometer   height   was   1498   meters. 

Puerto  Ayacucho: 

Nk  history  was  received  for  this  station.  Barometer  height  was  71 
meters 

San  Antonio  Del  Tachira: 

Station  80447  began  in  1942  at  the  Cuartel  Army  Quarters  and 
measured  only  rainfall.  Data  were  incomplete  through  1945.  It  became  a 
synoptic  station  at  the  airport,  5  kilometers  northwest  of  the  city  at 
an  unknown  date.  Small  changes  in  observation  sites  occurred  in  1951 
and  1961  and  the  data  were  corrected.  The  final  barometer  height  was 
378  meters. 

San  Fernando  De  Apure: 

Station  80450  was  located  in  the  Fuerzas  Terrestres  Quarters.  It 
began  as  a  rain  gauge  station  in  1921  and  became  a  climatological 
station  in  1938.  The  station  was  moved  3  kilometers  east  in  September 
1955  to  the  airport.  Data  were  corrected  for  this  change.  The 
barometer  height  was  48  meters. 


WEST      INDIES.      SOUTH      AND      CENTRAL      AMERICA      33 
STATION   NOTES 

VENEZUELA  (con.): 

Santa  Elena  De  Uairen: 

Station  80462  began  in  1940  as  a  climato logical  station  but  with 
incomplete  data.  In  August  1949,  it  became  a  synoptic  station  in  place 
of  the  Civil  Radio.  The  station  moved  in  February  1954  to  the  National 
Guard  Quarters.  Data  were  corrected  for  this  move.  Final  barometer 
height  was  907  meters. 

Tumeremo: 

Station  80453  was  founded  in  August  1949  as  a  synoptic  station  at 
the  airport.  The  observation  site  was  relocated  150  meters  'east  in 
April  1961.  Data  were  corrected  for  this  move.  Barometer  height  was 
181  meters. 


VIRGIN  ISLANDS  (4  stations) 

General: 

Station  names,  elevations,  and  coordinates  were  obtained  from 
archives  at  the  National  Climatic  Center.  Asheville,  NC  (United 
States)  and  were  in  use  at  the  end  of  1970.  All  stations  were  part  of 
the  climatic  network  of   the  United  States. 

Temperature: 

Monthly  mean  temperature  was  calculated  by  one-half  the  sum  of  the 
mean  maximum  plus  mean  minimum  values. 

Precipitation: 

Rainfall  values  represent  the  monthly  total. 

Observat  ion  Times 
(Local   Time) 
Station  Name  Temperature  Precipitation 

Alex   Hamilton  Fid   Faa.    St     Croix         -  0700 

Annas  Hope,    St.    Croix  -  0900 

Char  lot  le  Amal  ie,    SI.    Thomas  0800  0800 

Cruz  Bay.    St  .   Johns  -  0800 
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.b 
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.9 
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,7 
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.b 
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7 
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4 

998, 

,  7 

1'970 
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.7 
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.5 
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,3 
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.3 
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,3 
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.9 
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,5 

1002 

.9 

999 

,8 

999 

.8 
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,2 

992. 

3 

999, 

,0 

MEAN 

"3  "35. 

,5 

'3'3b, 

,  7 

"398. 

8 

1000, 

.4 

1001  . 

1 

1001  , 

.b 

1003. 

1 

1001  , 

.8 

1001  , 

,8 

1000, 

,b 

998. 

0 

99b. 

0 

999. 

b 

CLINO 

"3  "35. 

7 

9"37 

.3 

998, 

5 

1001  , 

,  1 

1000. 

9 

1001  , 

.5 

1002. 

3 

1002, 

,5 

1002. 

,3 

1000. 

,5 

997. 

8 

995. 

B 

999. 

7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1009.3  1012.9  1012.9  1014.5  1016.7  1018.6  1019.0  1015.9  1016.8  1014.6  1012.1  1012.5   1014.7 

1962  1012.9  1014.5  1012.6  1018.3  1020.0  1019.4  1026.8  1018.6  1019.4  1019.2  1013.7  1013.3   1017.4 

1963  1011.7  1015. B  1014.3  1014.9  1019.2  1 0 1 8 . 0  1 0 1 7 . 1  1017.4  1018.3  1018.4  1014.2  1015.0   1016.2 

1964  1013.3  1012.3  1015.1  1017.4  1018.0  1017.6  1020.0  1016.7  1018.7  1018.6  1014.1  1009.1   1015.9 

1965  1009.7  1007.4  1017.3  1014.7  1015.6  1016.8  1016.4  1015.8  1016.8  1014.1  1014.3  1011.1   1014.2 

1966  1010.5  1011.0  1013.1  1017.6  1016.7  1013.7  1017.8  1019.2  1020.6  101b. 0  1013.8  1010. b  1015.1 
19b7  1009.7  1012.9  1014.3  1017.0  1015.4  1018.2  1018.7  1017.0  1017.0  1014.3  1014.3  1012.1  1015.1 
19b8  -       -       -    1018    1018  1021  1020  1020  1019  101b    1012    1010 

1969  1008.0  1011.0  101b. 0  1014.0  101b. 0  1017.0  1018.0  1019.0  1014.0  101b. 0  1013.0  1013.0   1014.6 

1970  1012.1  1011.9  1014.6  1014.1  1015.4  1018.0  1018.7  1019.0  1015.5  1015.5  1013.8  1007.5   1014.7 

MEAN  1010.8  1012.2  1014.5  101b. 1  1017.1  1017.8  1019.3  1017.9  1017. b  101b. 3  1013.5  1011.4   1015.4 

CLINO  1011.1  1012.7  1014.1  10'7.0  1017.0  1017.8  1018.6  1018.7  1018.4  101b. 3  1013.5  1011.3   1015.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19bl  20. b    19.4    17.1     11.7    11.8  6.9  b.2  9.9  9.5    14  2    17  3    19  2      13  7 

19b2  20.0    18.5    19.7    12. b     8.5  6.6  4.5  8.6  10.2    13.3    18  8    20  0      13  4 

1963  21.7    21.5    17.3    15.3     9.9  8.3  8.9  7.9  10.3    12.7    14 

1964  20.3    19.4    16.0    13.1     11.2  5.4  b.2  7.7  10.7     12.2    15 

1965  21.2    20.4    15.8    13.0     8.9  11.3  6.9  8.1  10.5    14.2    17 

1966  21.0  18.4  16.9  14.8  10.7  9.1  8.0  6.8  9.3  12  3  lb 
19b7  21.0  20.5  lb. 5  14.0  13.1  4.0  b.4  7.4  11.0  14  2  18 
1'36B  -       -       -      11.5     9.3  7.9  9.6  9.6  10.8    135    19 

1969  21.4    20.7    18.2    14.9    11.3  8.9  8.7  7  5  112    12  b    16 

1970  20.6    21.3    18.0    15.9     9.8  6.7  7.6  8.2  12  B    13  1     15 


PRECIPITATION  MM 
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65 
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.  1 

1962 
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.  1 

66 

.8 

79 

.  1 
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72 

.4 
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.  1 
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.9 
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90 

.2 

90 

.2 
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.9 
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.7 
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79 

.6 

99 

.8 

34 

,9 
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40 

.3 

59 

.0 
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.3 
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.5 
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.6 
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,2 
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63 

.7 
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.9 
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,0 
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.7 
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,3 
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,  1 

MEAN 
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,5 
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,5 
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,4 

CLINO 

68 

77 
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58.3    31 .b    b2 .9   lib. 
52.6   133.1    35.5     5. 


104 .4  108.9  55 . 1  32.5  15.9  3 

96.4  165.5  30.1  20.8  2.1  140  6 

9.3  2.9  38.2  27.2  1211  29  9 

85.9  34.8  62. 1  8b. 3  .3  71.1 

42. b  54 .6  11.5  16.7  1.2  107.0 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


BAHIA  BLANCA  AERO                               ARGENTINA               WMO  87750   38  44S  Obi     IIW     8  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

ISfc!  g<38.7  1003.0  1003.1  1004.5  100b. 1  1008.1  1009.3  1  OOfc  .  3  1006.7  1004.7  1001.9  1001.7   1004.5 

19fe2  1002.5  1004.3  1002.3  1008.5  1009.4  1008.2  1015.9  1008. fc  1009.1  1008.9  1002.5  1002.5   1006.9 

1963  1001.4  1005.9  1003.9  1003.9  1007.8  1007.5  1006.1  1006.6  1009.4  1008.3  1004.1 

1964  1001.9  1001.1  1005.7  1007.4  1007.4  1007.5  1010.2  1006.1  1009.3  1009.4  1004.2   999.4   1005. B 

1965  1000.1   997.8  1008.5  1004.7  1005.7  1006.5  1007.0  1005.1  1007.1  1004.3  1003.9  1001.3   1004.3 

1966  1001.0  I'OOl.e  1002.7  1007.8  1005.7  1003.4  1008.3  1008.6  1010.9  1006.5  1003.9  1000.7   1005.1 

1967  999.0  1002.7  1004.6  1006.5  1004.6  1008.5  1007.4  1006.5  1008.1  1005.3  1003.7  1001.9   1004.9 

1968  1002.7  1000.9  1006.5  1007.9  1007.4  1009.7  1009.1  1009.5  1009.4  1006.7  1002.5  1000.2   1006.0 

1969  999.3  1001.0  1005.0  1004.9  1005.3  1006.2  1007.5  1008.5  1004.6  1005.5  1003.0  1003.0   1004.5 

1970  1002.7  1002.5  1005.1  1004.1  1004.9  1007.7  1007.0  1008.9  1006.1  1005.8  1004.5   997.8   1004.8 

MEAN  1000.9  1002.1  1004.7  1006,0  1006.4  1007.3  1008.8  1007.5  1008.1  1006.5  1003.4  1000.9   1005.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1007.2  1011.4  1011.6  1013.1  1015.3  1016.9  1018.3  1015.5  1015.8  1014.1  1010.1  1010.2   1013.3 

1962  1010.0  1012.9  1010.9  1017.1  101B.3  1017.0  1025.0  1017.5  1017.9  1017.6  1009.7  1009.7   1015.3 

1963  1009.8  1014.3  1012.5  1012.5  1016.6  1016.3  1014.9  1015.4  1018.2  1017.0  1012.7 

1964  1010.3  1009.3  1014.2  1016.0  1016.2  1016.4  1019.1  1014.9  1018.0  1018.0  1012.7  1007.8   1014.4 

1965  1009.7  1007.4  1018.3  1014.6  1015.6  1016.4  1017.2  1015.1  1017.2  1014.2  1013.7  1011.0   1014.2 

1966  1010.0  1006.0  1012.0  1017.8  1014.0  1013.0  1018.0  1019.0  1020.0  1015.0  1012.0  1010.0   1013.9 

1967  1007.0  1011.0  1013.0  1015.0  1013.0  1017.0  1016.0  1013.0  1017.0  1014.0  1012.0  1010.0   1013.2 

1968  1011.0  1009.0  1015.0  1017.0  1016.0  1019.0  1018.0  1018.0  1019.0  1016.0  1012.0  1009.0   1014.9 

1969  1007  1009    1014    1014    1014    1015    1016    1017    1013    1014    1012    1011     1013 

1970  1012.0  1011.0  1014.0  1013.0  1014.0  1017.0  1016.0  1018.0  1014.0  1016.0  1013.0  1006.0   1013.7 

MEAN  1009.4  1010.1  1013.6  1015.0  1015.3  1016.4  1017.9  1016.3  1017.0  1015.6  1012.0  1009.4   1014.0 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FE 

1961  22.4    2 

1962  22.5    2 

1963  23.1    2 

1964  22.7    2 

1965  22.8    21.9    18.3    14.2     9.3    11.3     6.0     9.4    10.8    15.2    19.7    19.6      14.9 

1966  22.9    19.3    19.6    15.4    12.4     9.6     7.2     8.2     9.8    13.3    18.1     19.5      14.6 

1967  23.7    22.1     17.8    15.1     14.3     4.7     7.8     9.1     11.8    14.3    19.6    21.9     15.2 

1968  22.5    22.6    17.5    12.7    11.4     8.8    10.5    10.5    12.2    14.5    20.6    20.2     15.3 

1969  22.0    21.9    18.9    15.1    11.9     7.8     8.6     8.6    11.4    13.6    17.8    22.7     15.0 

1970  21.4    22.4    18.7    15.7    11.0     7.7     8.8     9.0    13.6    14.3    17.0    20.6     15.0 

MEAN  22.6    21.7    18.5    14.7    11.7     8.1      7.9     9.3    11.2    14.1     IB. 5    20.9     14.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

1961  128.9    54.5 

1962  15.4    50.9 

1963  48.0    15.6 

1964  61.7    28.2 

1965  74.7    53.6 

1966  25.8    61.1 

1967  20.2   108. 0 

1968  2.4    30.9 

1969  12.7    17.0 

1970  104.5   102.6   134.5     8.5    40.3    15.1     8.2     2.1   104.8 

MEAN  49.4    5 
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5 

3 

1 
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5 
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9 
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5 
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2 
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WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


BARILOCHE  AERO  ARGENTINA  HMO  87765   41  O^S  071  10W    83  M 

NOTES  ON  PAGE  7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  .FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

nfcl  "314. S  '918. "3  917. S  <319.1  gi7.8 

l"3fe2  "318. g  "31'3.4  "318.2  "920.2  "320. fc 

l"9fe3  "317.4  "320.1  "317.7  "3 1  fc  .  b  918.7 

l"9fc4  "317.4            -  '31"3.3  "3  1  "3  .  4  "3  1  7  .  "3 

l"3fe5  "317.1  "314. fc  "320.3  "3 1  fc  .  b  "317.8 

1"3feb  "317.3  "317.7  "317.8  "318.3  817.3 

1"3b7  815.8  818.5-  818.0  820.5  814. b 

1868  818.5  81fc.2  820.2  820.8  820.2 

1868  81fe.fc  81fc.2  818.7  81fc.fc  81fc.fc 

1870  818.2  818.3  818,5  817.5  815.8 

MEAN  817.2  817.8  818.8  818. fe  817,7   817.3   818.0   8"7.4   818.2   918,1   818.1   91b. 8 
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TEMPERATURE  DEG  C 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FE 
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7 
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2 
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1866  1,3     2,5    41,0    62,1    141,8   147,7   151,1    28,4    42,5    23,3    21  7   180  1 

1867  12 
1868 

1969  5 

1970  41 

MEAN  17,5    24.7    21,8    68,1    100,7   107.5   122.7   139.9 


728 

5 

61  1 

9 

fcfcl 

7 

048 

3 

853 

5 

854 

3 

534 

1 

9fe1 

0 

85fc 

4 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


BUENOS  AIRES  OBS  CENTRAL  ARGENTINA  HMO  87585   34  35S  058  29W     2  M 

NOTES  ON  PAGE  7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1007  5  1010  5  1011  0  1012.5  1014.2  lOlfe.fc  lOlfc.b  1013.0  1013.8  1010.7  1008.7  1009.4   1012.0 

1362  lOO^.B  1010.1  1007.8  1014.3  101E..8  1015.9  1022.0  1014.7  1015.1  1015.3  1010.3  1009.7   1013.5 

1963  1007.9  1011.4  1010.9  1011.7  1015.9  1014.2  1013.7  1012.9  1013.0  1013.3  1010.2  1010.9   1012.2 

1964  1009.5  1008. fc  1012.5  1014. t  1015.7  1015.5  1017.4  1014.5  1015.3  1015.1     -    1006.6 

1965  1007.0  1005.0  1013.8  1012.1  1013.4  1014.3  1013.8  1013.1  1013.8  1011.0  1011.3  1008.2   1011.4 

1966  1007  7  1008  3  1010  2  1013.7  1014.2  1010.7  1014.2  1016.2  1017.2  1012.6  1010.2  1007.0   1011.9 

1967  1007.0  1009.5  1010.9  1014.1  1012.1  1014.9  1015.3  1013.7  1014.2  1011.1  1011.1  1009.1   1011.9 

1968  1009.1  1008.6  1012.3  1014.7  1015.4  1017.2  1017.5  1016.7  1016.4  1012.6  1009.1  1007.4   1013.1 

1969  1006.1  1008.1  1011.4  1013.0  1012.6  1014.1  1014.9  1016.3  1010.9  1013.0  1009.4  1009.5   1011.6 

1970  1008.6  1008.5  1011.5  1011.3  1012.5  1015.0  1016.4  1015.9  1013.0  1012.3  1010.7  1005.3   1011.8 

MEAN  1008.0  1008.9  1011.2  1013.2  1014.3  1014. B  1016.2  1014.7  1014.3  1012.7  1010.1  1008.3   1012.2 

CLINO  1008.3  1009.4  1010.9  1013.5  1014.1  1015.0  1015.8  1015.4  1015.0  1013.4  1010.6  1008.9   1012.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1010.5  1013.4  1013.9  1015.4  1017.2  1019.6  1019.6  1015.9  1016.8  1013.7  1011.7  1012.3   1015.0 

1962  1012.7  1013.0  1010.7  1017.2  1019.8  1019.8  1025.0  1017.6  lOlB.O  1018.2  1013.3  1012.6   1016.5 

1963  1010.7  1014.2  1013.8  1014.6  1019.0  1017.2  1016.7  1015.8  1015.9  1016.3  1013.1  1013.8   1015.1 

1964  1012.3  1011.4  1015.4  1017.6  1018.7  1018.7  1020.4  1017.5  1018.3  1018.2     -    1009.4 

1965  1009.9  1007.5  1016.4  1015.0  1016.4  1017.4  1016.8  1016.0  1016.8  1013.9  1014.0  1011.0   1014.3 

1966  1010.5  1011.1  1013.0  1016.6  1017.1  1013.7  1017.1  1019.1  1020.2  1015.5  1013.0  1009.8   1014.7 

1967  1009.9  1011.2  1013.7  1016.9  1012.2  1018.0  1018.2  1016.1  1017.0  1013.3  1013.9  1012.1   1014.4 

1968  1012.0  1011.2  1014.8  1017.6  1018.6  1020.0  1021.0  1020.0  1021.0  1016.0  1012.0  1010.0   1016.2 

1969  1009.0  1011.0  1013.0  1015.0  1014.0  1017.0  1018.0  1019.0  1014.0  1016.0  1012.0  1012.0   1014.2 

1970  1011.0  1011,0  1014.0  1014.0  1015.0  1018.0  1020.0  1019.0  1016.0  1015.0  1014.0  1008.0   1014.6 

MEAN  1010.9  1011.5  1013.9  1016.0  1016.8  1017.9  1019.3  1017.6  1017.4  1015.6  1013.0  1011.1   1015.1 

CLINO  1011.3  1012.3  1013.8  1016.4  1017.1  1018.0  1018.8  1018.4  1018.0  1016.4  1013.5  1011.8   1015.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  23.6    23.0    21.5    15 

1962  23.1    22.7    23.3    16 

1963  24.0    24.4    20.6    19 

1964  24.5    23.0    19.7    17 

1965  25.4    24.7    19.0    16 

1966  24.2    21.7    20.5    17 

1967  24.4    23.2    20.2    17 

1968  24 .2    23.6    21.1     15 

1969  24.2    23.8    21.7    18 

1970  23.9    25.1    22.1    20 

MEAN     24 .2    23.5    21.0    17 
CLINO     23.7    23.0    20.7    16 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC 

19b1  1007.1  1010.2  1011.4  1013.3  1014.9  1017.4  1017. b  1012.9  1013.5  1010.9  1009.4  1009.7 

19b2  1010.5  1009.3  1010.5  1015.2  1018. b  1017.5  1023. b  1017.0  1015.0  1015.8  1010.1  1009.1 

19b3  1007.7  1011.7  1011.4  1013.1  1017.0  101b. 4  1014. b  1013.5  1013.9  1013.3  1010. b  1010.7 

18b4  1009.7  1008.1  1013.0  1014.7  101b. 2  1017.9  1019.0  101b. 4  1015.8  1015.4  1011.7  1008.1 

18b5  1008.5  100b. 5  1013.9  1013.0  1014.5  1014. b  1015.4  1013.9  1015.2  1011.5  1011.0  1008.5 

19bb  1008.2  1010.2  1010.7  1013.8  101b. b  1013.3  1015.9  1017.4  1017.8  1012. b  1009.5  1007.7 

19b7  1008.0  1010.0  1012.0  1015.0  1012.0  1020.0  101b. 0  1015.0  1014.0  1010.0  1011.0  1009.0 

19b8  1009.0  1009.0  1013.0  1017.0  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0  1017.0  1012.0  1009.0  1008.0 

1969  1007.0  1008.0  1012.0  1013.0  1014.0  101b. 0  101b. 0  1018.0  1011.0  1013.0  1008.0  1010.0 

1970  1009.0  1010.0  1012.0  1013.0  1014.0  1017.0  1018.0  1017.0  1014.0  1013.0  1012.0  100b. 0 
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,7 

19 

.9 

.4 

8 

.5 

Ibb, 

.0 

173 

.6 

18b, 

,b 

1  160 

,9 

.  4 

1  1 

.5 

3b 

.9 

b3 

.2 

24, 

,8 

48b 

,  4 

,3 

21 

.9 

40, 

.4 

87 

.7 

205 

,2 

878 

.0 

25 

.0 

97 

.0 

30 

.8 

35 

.5 

169, 

,4 

773 

.0 

18 

.0 

19 

.9 

55 

.8 

139 

.6 

100 

.4 

604 

.7 

0 

20 

.6 

2b 

.7 

88 

,  7 

164 

,  1 

925 

,  1 

88 

.b 

71 

.3 

118 

,3 

7b 

,8 

14 

,9 

bSb 

.8 

158 

.3 

25 

.0 

8b 

,9 

21  1 

,3 

134 

,5 

984 

,2 

2 

.3 

46 

.2 

9b 

.5 

80 

.  7 

165 

,3 

843 

.  1 

21 

.b 

32 

.8 

15 

.5 

30 

.9 

68 

,  1 

572 

.6 

31 

.5 

35 

.5 

67 

.4 

98 

.8 

123 

.3 

791 

.5 

20 

3b 

84 

103 

1  10 

836 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CIPOLLETTI  ARGENTINA  HMO  87719   38  57S  06.7  5'3W 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 


1361 

377 

,0 

380 

.3 

380 

.6 

382 

.  7 

383 

.3 

384 

.6 

985 

.5 

982 

,6 

984 

.  1 

982 

.6 

980 

.2 

980 

.3 

982 

.0 

iqfeZ 

380 

.5 

381 

.4 

380 

,2 

385 

.0 

386 

.3 

384 

.5 

992 

.  1 

985 

.  4 

984 

.9 

985 

.9 

980 

,2 

980 

.  1 

983 

.9 

1'363 

373 

.3 

382 

.6 

381 

.3 

381 

.7 

384 

.9 

384 

.5 

982 

.9 

383 

.  1 

986 

.5 

985 

.0 

982 

.2 

980 

.  7 

982 

.9 

1364 

373 

.4 

373 

.  1 

383 

.4 

384 

,5 

384 

.6 

384 

.3 

986 

.5 

383 

.0 

985 

.9 

985 

.3 

981 

.  1 

977 

.9 

983 

.0 

1365 

378 

.3 

377 

.4 

384 

.  1 

381 

.3 

383 

.  7 

983 

.0 

983 

.8 

982 

.2 

985 

.0 

981 

.  7 

980 

.  7 

378 

.9 

981 

.8 

1366 

378 

.6 

380 

.  1 

380 

.3 

383 

.8 

383 

.3 

980 

.7 

985 

.  4 

385, 

,7 

987 

.3 

983 

,9 

981 

.4 

979 

,0 

982 

.5 

1367 

377, 

.7 

380 

.2 

381 

.3 

383 

.3 

381 

.3 

986 

,  1 

984, 

,  1 

983, 

,  7 

985 

.  7 

983 

.0 

980, 

,6 

979 

.  7 

982 

,3 

1368 

380, 

,3 

378 

.6 

383 

,3 

385 

.  4 

985 

.3 

986 

.9 

985, 

,4 

986, 

,2 

985 

.  7 

383, 

.5 

980, 

,6 

978, 

.7 

383 

.4 

1363 

377, 

,5 

978 

.3 

383 

,0 

981 

,5 

982 

.9 

983 

.5 

984, 

,3 

985, 

,0 

982 

.6 

383 

.0 

980, 

,  7 

980 

.2 

981 

.9 

1370 

380 

.3 

380 

.6 

382 

,  1 

381 

,3 

982 

.3 

985 

,0 

983, 

,  1 

986, 

,  1 

984 

.  1 

983 

.7 

982, 

,3 

977 

.5 

982 

.5 

MEAN 

373, 

,0 

373 

.3 

382 

,  1 

383 

,2 

983 

.8 

984 

,  4 

985, 

,3 

984. 

3 

985, 

,2 

983, 

,8 

981  . 

1 

979, 

,3 

982 

.6 

CLINO 

373, 

,  1 

373 

.8 

381  , 

,3 

383, 

.3 

983, 

,  1 

984, 

,  1 

984. 

7 

985. 

1 

985, 

,3 

983, 

,  7 

980. 

9 

973  , 

,  3 

982 

,5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN      FEB      MAR      APR  MAY  JUN  JUL      AUG      SEP      OCT  NOV  DEC       MEAN 

1961  1007.5  1011.1  1011.7  1014.2  1015,2  1017.0  1017.9  1014.6  1015.8  1013.9  1011.1  1010.9  1013.4 

1962  1011.3  1012.2  1011.0  1016.4  1018,3  1016.6  1024.7  1017.4  1016.3  1017.0  1011.0  1010.6  1015.2 

1363  1003.8  1013.1  1012.3  1013.0  1016.8  1016.6  1015.0  1015.2  1018.6  1016.4  1013.7  1011.5  1014.3 

1364  1003.8  1003.7  1014.3  1016.0  1016.6  1017.2  1013.1  1015.0  1017.6  1016.6  1012.2  1008.5  1014.4 

1365  1003.3  1007,3  1015.0  1013.4  1015.6  1015.0  1013.1  1014,2  1016,6  1013,5  1011,5  1003.7  1013.4 

1366  1003.0  1011.1  1011.8  1015.1  1015.0  1013,0  1017,8  1017.3  1013.2  1015.2  1012,5  1003,7  1013,9 

1367  1008,1  1011,0  1012,3  1015.2  1013.0  1018,4  1016,4  1015,4  1017,3  1015.6  1011,1  1003,8  1013,7 

1368  1010,5  1008.3  1014.2  1016,3  1016,8  1013,0  1017,3  1018,1  1017.1  1014.6  1010.5  1008.7  1014.3 
1363  1007.7  1003.1  1013.3  1012,7  1014,7  1015,6  1016,4  1016,8  1014.2  1014,3  1011,5  1011,1  1013,2 
1370  1011.4  1010.3  1012.3  1013,1  1013,3  1017.1  1015,2  1017,9  1015.4  1014.9  1013.8  1008,1  1013.7 

MEAN  1003.4  1010,5  1013.0  1014,5  1015,6  1016,6  1017,3  1016,3  1016,8  1015,2  1011,3  1009,9  1014.0 

CLINO  1003.4  1010.1  1012,2  1014,6  1015,0  1016,3  1017,0  1017,1  1016,8  1014,3  1011,5  1009,5  1013,7 

TEMPERATURE  DEG  C 


1361 

21 

,3 

21 

.5 

1  7 

.8 

1362 

21 

.8 

21 

.3 

13 

.8 

1363 

21 

.7 

23 

.0 

17 

.0 

1364 

22 

.7 

20 

,0 

16 

.5 

1365 

22 

.  1 

21 

,  1 

18 

,9 

1366 

22 

.3 

18 

,4 

18 

,0 

1367 

22 

.0 

21 

,5 

18 

,0 

1368 

22 

,2 

21 

,6 

17 

,  1 

1363 

23 

,2 

20 

,8 

17 

.2 

1370 

20 

.3 

22 

.  1 

18 

.3 

MEAN 

22 

,0 

21 

.  1 

17 

.9 

CLINO 

21  , 

.6 

20 

.5 

1  7 

.4 

9 

.3 

10 

,3 

15 

.9 

19 

.4 

22 

.  1 

14 

.3 

9 

.6 

12 

.  7 

16 

.3 

21 

.0 

23 

.0 

14 

,3 

7 

.8 

9 

,3 

13 

.8 

15 

.  7 

21 

.6 

13 

,3 

8 

.6 

1  1 

,2 

15 

.9 

18 

.  7 

20 

.4 

14 

,0 

8 

,  4 

1  1 

,2 

15 

.6 

19 

.  1 

19 

,5 

14 

.2 

7 

.6 

10 

,3 

14 

,0 

18 

.3 

19 

,3 

13 

,3 

8 

.  4 

12 

,0 

14 

.  7 

20 

.0 

23 

.2 

14 

,6 

9 

.  7 

12 

.0 

14 

.0 

20 

.5 

19 

.5 

14 

.6 

8 

.3 

1  1 

,9 

13 

,3 

18, 

,  7 

23 

.2 

14 

,4 

8 

.4 

12 

.5 

1  4 

,  7 

17 

.8 

19 

.6 

14 

.4 

8 

.6 

1  1 

.3 

1  4 

.8 

18, 

,3 

21 

.  1 

14 

.3 

7  , 

,8 

1  1 

.2 

14 

.8 

18, 

,5 

20 

.8 

13 

.8 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN 

1361  .7  0  .5  22.8  5.6  3.5 

1362  4.3  8.5  3.3     5.6  23.7  6.7 

1363  23.3  23.1  ,7     1,1  .3  0 

1364  0  20,4  1,3  53,8  87  0 

1365  13,5  2,2  6,2     6,4  26,8  11,3 

1366  6.9  11.4  34,5  32,0  .5  3.3 

1367  3.5  1,1  7.6     0  23.3  .9 

1368  0  0  46.  1  .3  1.9  5 
1363  0  0  63.8  10.4  2.8  37  2 
1370  84.0  6.8  23.1     1.4  2.1  1.4 

MEAN  13.6  7,4  24,7  14,0  3  7  6  5 

CLINO  17  3  14  13  22  14 


271  , 

.4 

145, 

.8 

38 

.  1 

278, 

.0 

114, 

.6 

135, 

.3 

132, 

.0 

173, 

.6 

167, 

.0 

174 

WORLD  WEATHER  RECORDS 
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NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

nfel    ^93  4  1000  1   989  3  1001  3  1000.7  1002.3  lOOfc.b  1003.0  1001.3  1001.3   999.4   999.9   1000.7 

1962  1000  7  1004  5   999  8  1004  2  1004.7  1001.1  1010.5  1004.3  1003.5  1006.9  1001.4   998.6   1003.4 

1963  998  7  1004.3   999.7   997.9  1001.3  1002.6  1001.3  1003.9  1008.7  1007.7  1001.8  1000.9   1002.4 

1964  998  5   998  2  1001  4  1004  1  1002.1  1003.5  1003.7  1000.2  1007.0  1005.4  1003.8   997.5   1002.1 

1965  997.8   995.7  1005.9   999.9  1001.7   999.5  1004.5  998.7  1002.5   999.4   998.9   999.0   1000.3 

1966  999  0  1001  3   998  9  1003  8   997.5   999.3  1005.1  1005.1  1006.3  1003.4  1003.0   997.8   1001.7 

1967  997  5  1000  6  1002  2  1003.5   998.7  1004.3  1000.7  1000.5  1004.5  1005.3   999.0   999.7   1001.4 

1968  1000.6   997.1  1004.1  1004.7  1002.9  1005.5  1002.1  1004.3  1005.3  1003.0   998.5   999.3   1002.3 

1969  997.9   996.9  1004.5   998.1  1001.1  1001.0  1002.7  1001.0  1000.1  1001.0  1000.7  1000.7   1000.5 

1970  IOOi'b   999.5  1002.3   998.2   998.1  1002.5   997.3  1002.7  1002.1  1005.4  1005.1   995.5   1000.9 

MEAN    998.6   999.8  1001.8  1001.6  1000.9  1002.2  1003.5  1002.4  1004. 

CLINO    999.5  1000.1  1001.1  1002.6  1001.8  1002.5  1002.9  1004.1  1005. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG     SEP 

1961  1000.6  1007.3  1006.5  1008.7  1008.1  1009.9  1014.2  1010. 

1962  1007.9  1011.7  1007.0  1011.5  1012.2  1008.7  1018.0  1011. 

1963  1005.8  1011.4  1006.7  1005.1  1008.6  1010.1  1008.7  1011. 

1964  1005.5  1005.3  1008.7  1011.4  1009,5  1011.1  1011.1  1007. 

1965  1004.9  1002.7  1013.1  1007.3  1009.1  1006.9  1012.1  1006. 

,7  1004.3  1009.4  1003.1  1004.9  1010.7  1010. 

,1  1007.7  1009.1  1004.3  1009.9  1006.5  1006.1  1012 

,0  1011.0  1013.0  1010.0  1013.0  1010.0  1012.0 

,0  1012.0  1005.0  1009.0  1008.0  1010.0  1010.0 

,9  1007.8  1003.8  1003,8  1008.1  1002.9  1008.3 


1966 

1004  , 

.5 

1006 

1967 

1003, 

,0 

1006 

1968 

1008, 

,0 

1004 

1969 

1005, 

,0 

1004 

1970 

1007, 

,3 

1004 

MEAN 

1005, 

,  3 

1006 

CLINO 

1006, 

,  7 

1007 

TEMPERATURE 

DEG  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

1961 

18 

,  7 

18 

1962 

18, 

,  7 

18 

1963 

18, 

,0 

20 

1964 

20 

.6 

16 

1965 

19, 

.6 

18 

1966 

19 

,  1 

15 

1967 

18 

,6 

18 

1968 

19 

.  1 

17 

1969 

19 

.2 

1  7 

1970 

18 

,  1 

20 

MEAN 

19 

.0 

18 

CLINO 

18 

.6 

18 

1008 

,  7 

1008 

.6 

1006 

,6 

1007, 

,  1 

1008, 

,  1 

1011 

,0 

1014 

.2 

1008 

,6 

1005, 

,8 

1010, 

,  7 

1017 

,4 

1015 

.  1 

1009 

.  1 

100B, 

,  1 

1009 

.8 

1014 

.5 

1012 

[  7 

1011 

.  1 

1004  , 

,6 

1009 

,4 

1009 

.8 

1006 

.6 

1005 

.9 

1006 

,  1 

1007 

,6 

1011 

.9 

1009 

,0 

1008 

.5 

1003, 

.3 

1007 

,  3 

1012 

.0 

1013 

.0 

1007 

.0 

1007  , 

,0 

1007, 

,6 

1013 

.0 

1010 

.8 

1006 

.0 

1006, 

,0 

1009 

,  7 

1013 

,0 

1008 

.0 

1008 

.0 

1008, 

,0 

100B 

,3 

1007 

.  7 

1011 

,0 

1010 

.6 

1001  , 

,0 

1006 

,  4 

1011 

.9 

1010 

.9 

1008 

.  1 

1005 

,  7 

1008 

,5 

1013 

,  3 

1010 

,  7 

1007 

.8 

1006, 

,6 

1009 

,3 

PREC IPI TATION  MM 


16.8  12.0  8.0  8.7  4.4  8.7  10.2  13.0  16.8  15.2 

16.9  13.8  11.2  7.4  5,0  7.5  9.1  11.2  15.6  17.2 
16.1  14.2  10.2  5.5  6.9  7.1  9.8  11.0  17.3  18.7 
15.1  13.3  11.7  8.2  8.9  9.6  9.6  11.8  17.9  15.8 
16. B  13.6  9.7  7.0  6.1  8.8  9.7  11.6  15.6  19.0 
15.5  13.4  9.3  7.1  7.7  7.7  12.1  13.3  15.7  16.6 


JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 


1961 

1 

,4 

29 

,2 

3 

,9 

1962 

7 

.5 

1 

,  7 

16 

,4 

1963 

3 

,  1 

1 

.5 

6 

.0 

1964 

1 

,0 

21 

.5 

14 

.0 

1965 

6 

.  4 

2 

.8 

1 

.2 

1966 

2 

,  7 

14 

.0 

12 

.6 

1967 

36 

.9 

3 

.5 

5 

.0 

1968 

4 

.7 

8 

.8 

45 

.  7 

1969 

3 

.9 

20 

.8 

5 

.6 

1970 

51 

.9 

2 

.4 

2 

.5 

MEAN 

12 

.0 

10 

.6 

1  1 

.3 

CLINO 

16 

10 

21 

45.9  21.4  10.0  4.1  0  2.5  137.8 

0  7.2  1.6  .8  44,7  8.6  126.9 

27.8  84.0  25.6  19.0  18.4  18.8  287.5 
.8  3.4  15.0  7.2  26.1  26.6  137.6 

55.0  17.1  .6  4.0  1.2  47.1  227.5 

3.9  11.7  1.3  .9  .9  4,2  169.3 

22.7  79.3  6.8  16.7  1.3  14.0  242.4 

23.2  10.0  16.0  3.1  .8  17.6  134  8 

19.3  6.8  29.5  22.6  7.1  5.2  248.8 
20.0  3.3  3.0  0  20.0  3.1  154 .6 

21.9  24.4  10.9  7.8  12.1  14.8  186.9 
21  18  14  10  16  13  216 
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CORDOBA  AERO  ARGENTINA  WMO  87341   31  nS  0fc4  1  3W    47  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN      FEB      MAR      APR      MAT      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 


19fe1 

<354, 

,5 

957, 

,7 

957 

.8 

959 

.5 

960 

.  1 

961 

.5 

962 

.  1 

958, 

,  7 

959 

.  7 

957 

.7 

956 

,3 

956, 

.5 

958 

.5 

19fc2 

S57, 

,4 

957, 

,9 

957 

.5 

9b1 

.  1 

962 

.9 

961 

.5 

967 

.8 

961 

.4 

960 

.9 

961 

.  7 

956 

.7 

957 

.5 

960 

.4 

19fc3 

"355 

.8 

959 

.  1 

958 

.3 

958 

.5 

961 

.9 

960 

.9 

959 

.5 

958 

.7 

959 

.9 

959 

.5 

957 

.4 

957 

.8 

958 

.9 

1"3fe4 

"957 

.  1 

955 

.5 

959 

.4 

9b0 

.5 

961 

.3 

961 

.5 

963 

.0 

960, 

,  7 

961 

.3 

961 

.5 

957 

.8 

954 

.7 

959 

.5 

l-JfeS 

■355 

,7 

953, 

.9 

960 

.5 

959 

.3 

960 

.2 

959 

.9 

959 

.8 

959, 

,  1 

960 

.6 

957, 

.9 

957 

.5 

955, 

,  7 

958 

.3 

ISbfe 

"955, 

.8 

95fc, 

,7 

957 

.4 

96,0 

.3 

961 

.  1 

957 

.8 

960 

,6 

962, 

,  1 

963 

.0 

959 

,  1 

956 

.9 

955 

.0 

95B 

,8 

l"3fc7 

955 

.3 

957, 

.3 

958 

.7 

960 

.6 

957 

.7 

962 

.3 

960 

.9 

960, 

.5 

960 

.6 

957 

.5 

957 

.9 

956 

.3 

958 

.8 

igfcB 

957 

.  1 

95E., 

.2 

9fe0 

.  1 

962 

,3 

962 

.9 

963 

.0 

962 

.5 

962, 

,5 

961 

.8 

958 

.6 

956, 

.5 

955, 

,0 

959 

.9 

1^69 

"354, 

.3 

955, 

,  7 

958 

,fc 

959, 

,0 

959, 

,0 

960 

,  1 

961 

.3 

96  1  . 

,8 

957 

.9 

959, 

,0 

956, 

,9 

957, 

,3 

958, 

.4 

n70 

"356. , 

,"3 

957, 

,0 

958, 

,  7 

958, 

,2 

959 

,3 

961 

,4 

961 

.  7 

962. 

,  1 

959 

,0 

959, 

,0 

958, 

,3 

953, 

,5 

958 

.8 

MEAN  956.0  956.7  958.7  959.9  960.6   961.0   961.9   960.8   960.5   959.2   957,2   955.9  959.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC  MEAN 

1961  1006;6  1009.4  1011.1  1013.1  1013.9  1016.7  1016.7  1012.3  1013.3  1010.5  1008.7  1008.6  1011.7 

1962  1009.5  1010.1  1009.7  1014.7  1017.1  1016.6  1023.6  1015.6  1014.7  1015.2  1008.9  1009.7  1013.8 

1963  1007.2  1013.0  1010.9  1012.3  1017.0  1016.7  1014.6  1013.8  1013.5  1013.4  1011.3  1011.4  1012.9 

1964  1010.3  1008.7  1013.3  1015.1  1015.9  1017.8  1018.8  1016.2  1016.3  1016.2  1011.7  1009.4  1014.1 

1965  1008.8  1007.1  1014.3  1013.5  1015.6  1015.0  1015.2  1014.2  1015.6  1011.8  1011.1  1009.3  1012.6 


1011 

.  1 

1013 

.  1 

1013 

.9 

1016 

1009 

,  7 

1014, 

.7 

101  7 

.  1 

1016 

1010 

.9 

1012 

.3 

1017 

.0 

1016 

1013 

.3 

1015 

.  1 

1015 

.9 

1017 

1014 

.3 

1013 

.5 

1015 

.6 

1015 

1011 

.0 

1015 

.0 

1016 

.2 

1012 

1013 

.0 

1015, 

.0 

1012 

.0 

1019 

1014 

.0 

1017 

.0 

1018 

.0 

1018 

1012 

.0 

1013, 

.0 

1014 

.0 

1016 

1012 

.0 

1012, 

.0 

1014 

,0 

1017 

1966  1008.9  1010.3  1011.0  1015.0  1016.2  1012.9  1016.4  1017.9  1018.0  1013.0  1010.5  1008.6   1013.2 

1967  1008.0  1010.0  1013.0  1015.0  1012.0  1019.0  1017.0  1016.0  1016.0  1011.0  1012.0  1009.0   1013.2 

1968  1010.0  1009.0  1014.0  1017.0  1018.0  1018.0  1018.0  1017.0  1017.0  1013.0  1010.0  1009.0   1014.2 

1969  1007.0  1009.0  1012.0  1013.0  1014.0  1016.0  1017.0  1017.0  1012.0  1013.0  1010.0  1010.0   1012.5 

1970  1010.0  1010.0  1012.0  1012.0  1014,0  1017.0  1018.0  1017.0  1013.0  1011.0  1012.0  1007.0   1012.8 

MEAN  1008.6  1009.7  1012.1  1014.1  1015.4  1016,6  1017.5  1015.7  1014.9  1012.8  1010.6  1009.2   1013.1 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1961  23.3  22.0     19.9     15.9     15.6      9.7     10.6     15.1     14.9     18.3    20.9    22.1  17.4 

1962  22.2  22.4    22.1    16.2    12.8     9.4     6.7    12.8    15.7    17.9    22.9    23.2     17.0 

1963  22.8  22.5    19.6    19.4    14.4    11.7    12.5    13.0    13.9    17.0    18.3    21.3     17.2 

1964  22.9  22.8    19.0    16.9    16.5     9.0     9.7    12.1    15.2    16.2    19.8    21.1  16.8 

1965  24.0  23.9    20.2    17.0    13.5    14.4    10.1    12.8    14.3    19.3    21.0    21.8     17.7 

1966  23.2  21.2    20.1    17.2    14.6    12.9    10.7    11.5    14.3    18.2    21.4    21.0     17.2 

1967  23.8  22.7     19.9     18.8     17.4      6.7     10.7     12.3     14.7     18.0     19.8    24.9      17.5 

1968  23.4  23.7    19.9    15.7    13.4    11.3    13.0    13.4    15.4    17.0    23.3    21.9     17.6 

1969  24.4  23.7    21.3    18.6    15.8    10.7    11.7    10.9    16.5    18.2    21.6    24.3     18.1 
1370  23.5  24.2    20.9    21.4     14.1     10.6     10.7     12.3     17.7     17.3    20.2    23.9      18.1 

MEAN  23.4  22.9    20.3     17.7     14.8    10.6    10.6    12.6     15.3    17.7    20.9    22.6      17.5 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC      TOTAL 

1961  114.7 

1962  61.0 

1963  200.7 

1964  91.4 

1965  57.9 

1966  153.3 

1967  76.5 

1968  87.7 

1969  85.8 

1970  89.5 

MEAN  101.9  97.9   106.5    33.6    27.2    13.1     8.3    10.3    41.7    78.2   102.2   134.9 
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,8 
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.2 

152, 

,9 

10 

.5 

8, 

,  1 

148 

.2 

92, 

,  7 

39 

.2 

7 

,2 

106 

.  1 

111, 

,6 

26 

.5 

26 

.6 

39 

.6 

19, 

,  1 

21 

.8 

1  1 

.5 

87 

.  7 

83, 

,3 
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.  1 

5 

.2 

152 

.4 

75, 

,9 

44 

,  1 

5 

.9 

60 

.4 

123, 

,  7 

20 

.3 

1 

.2 

91 

.5 

103, 

,  1 

41 

.9 

35 

.3 

147 

.2 

76, 

,0 

4 

.2 

37 

.8 

37, 

,9 

7 

.  1 

19 

,  1 

0 

0 

29 

.0 

10 

,5 

15 

.6 

.8 

0 

12' 

.  4 

8 

.5 

.  1 

34 

.7 

187 

.9 

90 

.  1 

185, 

.  1 

1097 

.6 

48 

.2 

123 

.0 

107, 

.7 

576 

.6 

23 

.8 

100 

.4 

207 

.8 

890 

.5 

168 

.3 

53 

.8 

139, 

.2 

853 

.  1 

71 

.6 

95 

.8 

84 

.4 

484 

.7 

23 

.2 

213 

.3 

114, 

.6 

796 

.  1 

107 

.7 

81 

.0 

56 

.  1 

774 

.4 

69 

.9 

117 

.  1 

168, 

.6 

754 

.0 

6 

.  1 

67 

.7 

150 

.4 

656 

.5 

75 

.2 

79 

.7 

135 

.  1 

673 

.9 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CORDOBR  OBSERVATORIO  ARGENTINA  WMO  87345   31  24S  Ofel  11H    42  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
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I'5b8 

'9b2 

,2 

"3bl 

.  3 
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.0 

"367 

,4 

■3b7 

."3 

4b7 
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.5 
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.  7 
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,0 
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9bl 

.5 

960 

.3 
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.g 
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.5 
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962 
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962 
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,6 
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.  3 

"364 

.5 
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."3 

<3bb 

.7 

■367 

.  1 

■364, 

,2 
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.3 

963 

.5 
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.6 

963, 
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MEAN 

Sbl 

.  1 

"3b1 

."3 

"3b3 

.8 

"365 

,0 

^65 

.8 

■366 

.  3 

"367 

.  1 

"365 

."3 

"365, 

,6 

964 

.3 

9b2 

.4 

961 

.0 

964, 

.2 

CLINO 

?bl 

.3 

■362 

.3 

gb3 

.5 

"365 

,  7 

■365 

.8 

"366 

.5 

■367 

.  1 

"367 

.0 

■366, 

,5 

9b5 

.  1 

9b3 

.0 

961 

.5 

964, 

.6 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1961 

1007 

.3 

1010 

.  7 

1011 

.  1 

1013, 

,5 

1014, 

,3 

1017, 

,  1 

1017 

.5 

1013 

.0 

1014 

.  1 

1011 

.3 

1009 

.8 

1009 

.  4 

1012, 

.4 

1962 

1010 

.5 

1010 

.9 

1010 

.2 

1015  , 

,  1 

1018, 

,2 

1017 

.2 

1024 

.7 

101b 

.6 

1015 

.0 

1015 

.2 

1009 

.7 

1010 

.5 

1014 

.5 

1963 

1008 

,  7 

1012 

.  1 

1011 

.  7 

1011, 

,8 

1017, 

,0 

1015 

,8 

1014 

.b 

1013 

.5 

1014 

.  7 

1013 

.4 

101  1 

.5 

101  1 

.0 

1013 

,0 

1964 

1010 

.  1 

1008 

,6 

1013 

.4 

1014 

,  7 

1015 

.4 

1017 

.8 

1018 

.3 

1015 

.4 

1015 

.4 

1015 

.9 

1011 

.  1 

1008 

.2 

1013 

.7 

19b5 

1008 

.6 

1006 

.  1 

1013 

,8 

1013, 

,  1 

1014 

,3 

1014 

,3 

1015 

■1 

1013 

.9 

1015 

.  4 

1011 

.3 

1010 

.7 

1008 

.  7 

1012 

.  1 

19b6 

1008 

.4 

1010 

.2 

1010 

.6 

1014  , 

,  1 

1016 

,2 

1012 

.7 

1015 

.8 

1017 

.2 

1017 

.0 

1012 

.9 

1010 

.3 

1009 

.3 

1012 

.9 

1967 

1008 

.2 

1010 

.4 

1012 

.2 

1014  , 

.4 

1012 

.3 

1017 

.b 

1015 

,9 

1014 

.9 

1015 

.0 

1011 

.4 

101  1 

.b 

1009 

.6 

1012 

.8 

1968 

1010 

.0 

1009 

.0 

101  3 

.0 

1017 

,0 

1018 

.0 

1018 

.0 

1018 

.0 

1017 

.0 

101b 

.0 

1012 

.0 

1009 

.0 

1008 

.0 

1013 

.8 

1969 

1007 

.0 

1008 

.0 

1012 

.0 

1012 

.0 

1014 

.0 

1014 

.0 

1017 

.0 

101  7 

.0 

1012 

.0 

1013 

.0 

1010 

.0 

1010 

.0 

1012 

,2 

1970 

1010 

.0 

1010 

.0 

1012 

.0 

1011 

,0 

1014 

.0 

1017 

.0 

1017 

.0 

1017 

.0 

1013 

.0 

1013 

.0 

1012 

.0 

1006 

.0 

1012 

.7 

MEAN 

1008 

.9 

1009 

.6 

1012 

.0 

1013 

.  7 

1015 

.  4 

1016 

,2 

1017 

.4 

1015 

.b 

1014 

.8 

1012 

.9 

1010 

.6 

1009 

.  1 

1013 

.0 

LINO 

1008 

.9 

1010 

.2 

1011 

.8 

1014 

.9 

1015 

.  4 

1016 

,  4 

101  7 

.4 

1016 

.8 

101b 

.0 

1014 

.  1 

101  1 

.3 

1009 

.4 

1013 

,6 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEE 

1961  23.7  22 

1962  22.7  22 

1963  23.0  22 

1964  23.8  23 

1965  24.5  24 

1966  23.5  21 

1967  24.6  22 

1968  23.9  21 

1969  25.1  24 

1970  23.7  2'. 

MEAN     23.9  23 

CLINO     24.4  2: 

PRECIPITATION  MM 


1961 

121  , 

,8 

119 

,0 

213, 

7 

38, 

,3 

1962 

85, 

,6 

20 

,8 

146  , 

,2 

1  7  , 

,  1 

1963 

211  , 

,3 

134 

,5 

89, 

,3 

33, 

,  1 

1964 

86, 

,  7 

89 

.3 

85, 

,9 

21  , 

,  1 

1965 

75 

.8 

99 

.5 

13, 

,  7 

23, 

,6 

1966 

166 

,2 

9b 

.8 

79 

,0 

126 

.9 

1967 

92 

.8 

126 

.0 

78 

.9 

21 

,3 

1968 

70 

.  4 

46 

.6 

127 

.0 

19 

.0 

1969 

71 

.8 

131 

.6 

74 

.6 

21 

.3 

1970 

75 

,  7 

69 

.2 

90 

.3 

1 

.  1 

MEAN 

105 

.8 

93 

.3 

99 

.9 

32 

.3 

CLINO 

101 

88 

93 

39 

7 

.5 

8 

.8 

18 

.4 

7 

.2 

.5 

58 

.  1 

36 

.  1 

21.5   192.0 


29.9    29.0   108.7 
71.6   192.7    46.7 


118.1 
12.9 
5.9 


35.3   224.9 


31.8   120.2 
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.  7 
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.  1 

18 

.2 

18 

.8 
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,4 

1081  , 

.6 

81  , 

,5 

522, 

,  1 

170, 

,5 

843, 

,7 
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.9 

785, 

,3 

95 

.7 

546, 

2 

99 

.3 

842 

.0 

55 

.0 

765 

.4 
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.8 
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.  1 

130 

.6 

599 

.9 

89 

.2 

585 

.0 

121 

.7 

723 

.8 

108 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


CORRIENTES  AERO  ARGENTINA  HMO  87166   27  27S  058  46W     fc  M 

NOTES  ON  PAGE  7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

l'3fc2   1003.1  1003.7  1003.3  1007.3  1010.7  1009.8  1015.3  1009.1  1 0Ofc .  7  1008.1  1002.7  1001.5  1006.8 

1963  999.8  1003.5  1004.1  1006.3  1009.3  1009.3  1006.9  1005.3  1004.9  1004.1  1001.8  1002.6  1004.8 

1964  1002.2  1000.5  1005.1  1006.3  1009.5  1009.5  1010.9  1008.3  1007.4  1007.4  1004.2  1000.6  1006.0 

1965  1001.1  999.4  1005.9  1005.1  1006.7  1008.2     -  1005.5  1007.0  1003.9  1003.3  1000.6 

1966  1001.1  1001.9  1003.4  1005.8  1009.3  1005.8  1008.5  1009.3  1009.4  1004.3  1002.2  999.9  1005.1 

1967  1001.0  1001.9  1004.7  1007.7  1005.0  1009.8  1007.8  1006.1  1006.1  1003.4  1003.1  1001.8  1004.9 

1968  1002.5  1002.5  1005.1  1008.9  1010.9  1010.6  1010.3  1009.9  1009.3  1003.8  1001.5  1000.6  1006.3 

1969  1000.3  1000.9  1004.5  1006.1  1006.6  1009.0  1009.4  1009.3  1003.8  1005.4  1002.2  1003.3  1005.1 

1970  1002.2  1003.1  1004.3  1005.9  1006.3  1008.5  1010.5  1009.3  1006.3  1004.2  1004.3  999.1  1005.3 

MEAN   1001.5  1001.9  1004.5  1006.6  1008.3  1008.9  1010.0  1008.0  1006.8  1005.0  1002.8  1001.1  1005.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1962  1010.1  1010.7  1010.3  1014.5  1018.0  1017.4  1023.0  1016.7  1013.9  1015.4  1009.7  1008.3  1014.0 

1963  1006.6  1010.6  1011.1  1013.5  1016.6  1016.7  1014.3  1012.6  1012.2  1011.9  1009.3  1009.5  1012.1 

1964  1009.3  1007.5  1012.2  1013,5  1016.7  1017.0  1018.3  1015.6  1014.7  1014.7  1011.4  1007.7  1013.2 

1965  1008.2  1006.5  1013.3  1012.3  1013.8  1015.5     -  1012.9  1014.2  1011.1  1010.3  1007.5 

1966  1008.1  1008.9  1010.5  1012.9  1016.3  1013.0  1015.6  1016.4  1016.7  1011.5  1009.4  1007.1  1012.2 

1967  1008.0  1008.8  1011.7  1014.7  1011.8  1016.9  1015.0  1013.2  1013.4  1010.6  1010.4  1008.8  1011.9 

1968  1009.0  1010.0  1012.0  1016.0  1019.0  1018.0  1017.0  1017.0  1015.0  1011.0  1009.0  1012.0  1013.8 

1969  1007.0  1008.0  1011.0  1013.0  1013.0  1016.0  1017.0  1017.0  1011.0  1011.0  1009.0  1009.0  1011.8 

1970  1009.0  1010.0  1011.0  1013.0  1014.0  1015.0  1018.0  1018.0  1013.0  1012.0  1011.0  1006.0  1012.5 

MEAN   1008.4  1009.0  1011.5  1013.7  1015.5  1016.2  1017.3  1015.5  1013.8  1012.1  1009.9  1008.4  1012.6 
TEMPERATURE  DEG  C 


1962 

26 

2 

25 

1 

1963 

28 

2 

26 

3 

1964 

- 

- 

1965 

26 

3 

26 

3 

1966 

25 

8 

24 

0 

1967 

24 

9 

25 

1 

196B 

26 

8 

25 

8 

1969 

25 

2 

26 

0 

1970 

26 

7 

26 

0 

SEP 

20 

3 

18 

9 

16 

8 

16 

8 

18 

9 

17 

5 

20 

1 

19 

0 

DEC 

MEAN 

28 

5 

20.7 

24 

1 

24 

7 

- 

24 

9 

20.9 

28 

5 

21  .2 

26 

9 

21  .0 

25 

8 

20.9 

26 

0 

21  .2 

PRECIPITATION  MM 


1962 

257 

6 

28 

3 

152 

2 

140 

8 

95 

8 

3 

5 

29 

3 

1963 

182 

8 

134 

5 

97 

4 

161 

0 

1  10 

4 

16 

2 

46 

9 

1964 

132 

6 

129 

0 

210 

4 

206 

8 

18 

0 

26 

2 

24 

7 

1965 

118 

7 

166 

5 

50 

8 

274 

2 

98 

2 

60 

5 

37 

0 

1966 

321 

3 

255 

1 

215 

8 

238 

6 

80 

4 

22 

3 

54 

9 

1967 

179 

9 

220 

8 

210 

8 

34 

7 

39 

7 

18 

7 

80 

4 

1968 

159 

5 

180 

0 

33 

7 

33 

3 

20 

5 

73 

0 

50 

0 

1969 

172 

5 

164 

0 

71 

1 

85 

8 

106 

9 

8 

8 

28 

1 

1970 

103 

4 

196 

6 

56 

7 

48 

2 

105 

9 

79 

7 

43 

9 

MEAN 

180 

9 

163 

9 

122 

1 

135 

9 

75 

1 

34 

3 

43 

9 

15 

8 

93 

5 

1  37 

6 

30 

0 

1008.  1 

189 

7 

116 

8 

86 

8 

96 

3 

1257.7 

100 

2 

50 

5 

104 

6 

145 

2 

1 182  .9 

107 

9 

299 

7 

169 

5 

304 

7 

1752.2 

63 

8 

1  1  7 

3 

152 

5 

158 

0 

1706.4 

82 

8 

94 

8 

93 

6 

29 

8 

1131.1 

66 

9 

257 

6 

64 

7 

1  14 

3 

1 164  .  3 

63 

4 

143 

6 

247 

3 

31 

9 

1146.9 

261 

5 

150 

8 

102 

6 

69 

3 

1280.6 

45.5   105.8   147.2   128.8   108.8   1292.2 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CRISTO  REDENTOR  ARGENTINA  WMO  87400  32  505  070  05W  381  M 

NOTES  ON  PAGE  7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

ISfel  841.9  b42.5  b42.1  640. "3  6.41.3  b35.8  fe3S.O  b38.1  fe3fe.5  639.9  640.7  642.1  640.1 

1962  642.3  642.5  642.6  641.1  640.3  637.1  639.1  639.4  638.2  639.8  641.4  642.5  640.5 

1963  641.7  642.9  641.4  642.7  640.1  638.1  636.6  635.7  635.3  637.3  637.7  642.1  639.3 

1964  642.6  641.8  641.9  640.7  643.3  637.0  637.8  '37.1  639.4  639.5  640.3  639.7  640.1 

1965  641.7  641.3  642.7  639.4  637.0  640.3  .  -       -       -  640.1  639.5 

1966  641.7  640.9  641.1  640.1  641.7  635.1  -  636.5  637.9  639.1     -  639.0 

1967  641.4  642.3  642.1  643.7  640.2  636.1  636.6  637. B  637.8  639.4  640.3  642.6  640.0 

1968  642.6  643.3  641.8  641.7  641.7  637.8  639.8  639.4  638.7  637.4  641.3  640.5  640.5 

1969  641.8  641.7  641.5  641.3  639.4  636.3  638.3  637.7  639.3  638.3  639.8  642.9  639.9 

1970  642.1  643.4  642.6  643.3  638.7  636.9  637.9  638.3  638.9  638,3  640.2  640.2  640.1 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY      JUN  JUL     AUG     SEP     OCT  NOV 

1961  5.1      3.7  1.9  -     .7  -  1.4  -  8.2  -  5.8  -  4.4  -  8.0  -  1.8  .6 

1962  2.2     3.0  3.4       .9  -  2.5  -  6.7  -  6.4  -  4.7  -  4.9  -  3.1  1.4 

1963  3.6     3.3  2.3  2.3  -  2.0  -  5.2  -  6.6  -  7.2  -  8.1  -  5.4  -   5.4 

1964  3.9     3.9  2.0  -    ,5  .6  -  8.1  -  7.2  -  7.3  -  3.5  -  2.3  .2 

1965  3.0     3.5  3.9  -  2.3  -  5.0  -  3.5  -  -  -  -  i 

1966  4.4     2.3  1.7  -  1.2  -  1.5  -  8.9  -  -  7,9  -  4.3  -  2.8 

1967  2.8     2.7  1.6  2.9  -  2.0  -  9.7  -  8.3  -  6.9  -  6.3  -  2.6  -   1.0 

1968  4.3     4.5  .7  -  1.3  -  3.0  -  6,3  -  4.4  -  4.9  -  4.1  -  4.4  2.0 

1969  5.5     4.5  2.4       .5  -  2.1  -  7.0  -  5.7  -  6.1  -  3.6  -  4.1  -     .8 

1970  3,1      4.8  3.0  2.8  -  3.9  -  7.9  -  7,0  -  6.3  -  3.9  -  3.6  -     6 


MEAN       3.8     3.6     2.3       .3  -   2.3  -   7.2  -   6.4  -   6,2  -   5.2  - 
CLINO      4.1      3.8     1.8  -     .4  -   3.7  -   6.5  -   6.8  -   6.6  -   5.2  - 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


DOLORES  AERO  ARGENTINA               HMO  876,48  36  21S  057  44W  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1Sfe1  1008.5  1012.1  1012.1  1013.3  1015.7  1017.5  1017.4  1014.3  1015.1  1012.6  1010.2  1 0 1 0 .  "3  1013.3 

19b2  1011.3  1012.5  1011.0  1016.2  1 0 1  7  .  g  1017.1  1023.5  1 0 1 5  . 'J  1017.1  1017.0  1012.1  1011.7  1015.3 

1^63  lOOg.e  1013.7  1012.5  1013.0  1017.1  1015.5  1015.1  1014.7  1015.1  1015.5  1 0 1 1 . S  1013.0  1013.9 

ISfeA  1011.3  1010.5  1014.1  1016.2  1017.1  1016.3  1018.6  1015.4  1017.2  1017.1  1013.0  1008.3  1014.6 

1965  1008.6  1006.5  1016.2  1013.7  1014.5  1015.8  1015.0  1014.7  1015.4  1013.0  1013.7  1010.1  1013.1 

1966  1009.9  1009.8  1012.1  1015.9  1014.9  1011.9  1016.2  1017.6  1019.1  1014.7  1012.7  1009.0  1013.7 

1967  1008.3  1011.8  1012.7  1015.3  1013.9  1015.5  1016.8  1015.1  1016.3  1013.0  1012.9  1010.7  1013.5 

1968  1011.4  1010.3  1014.5  1015.9  1015.9  1018.4  1019.2  1018.3  1018.0  1015.1  1011.1  1009.0  1014.8 

1969  1007.3  1009.9  1013.1  1014.5  1014.1  1015.3  1016.3  1017.6  1012.6  1015.1  1011.8  1012.2  1013.3 

1970  1011.1  1010.6  1013.8  1013.0  1014.1  1016.3  1017.9  1017.8  1014.9  1014.6  1012.6  1007.0  1013.6 

MEAN  1009.8  1010.8  1013.2  1014.7  1015.5  1016.0  1017.6  1016.1  1016.1  1014.8  1012.2  1010.2  1013.9 

CLINO  1009.9  1011.0  1012.6  1014.7  1015.4  1016.2  1016.4  1017.0  1017.0  1015.1  1012.2  1010.3  1014.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1009.6  1013.1  1013.1  1014.3  1016.7  1018.6  1018.4  1015.4  1016.2  1013.7  1011.3  1011.9  1014.4 

1962  1012.3  1013.5  1012.1  1017.4  1019.1  1018.3  1025.0  1017.1  1018.3  1018.2  1013.1  1012.7  1016.4 

1963  1010.9  1014.6  1013.4  1014.1  1018.3  1016.7  1016.4  1015.9  1016.3  1016.6  1013.0  1014.1  1015.0 

1964  1012.2  1011.4  1015.0  1017.4  1018.3  1017.6  1019.9  1016.6  1018.4  1018.2  1014.1  1009.4  1015.7 

1965  1009.5  1007.4  1017.1  1014.7  1015.5  1017.0  1016.2  1015.8  1016.4  1013.9  1014.7  1011.1  1014.1 

1966  1010.9  1010.7  1013.1  1017.0  1015.9  1013.1  1017.4  1018.7  1020.0  1015.6  1013.8  1015.6  1015.2 

1967  1009.4  1012.9  1013.8  1016.3  1015.0  1016.8  1017.9  1016.2  1018.0  1013.8  1013.9  1011.8  1014.7 

1968  1012.0  1011.0  1016.0  1017.0  1017.0  1020.0  1020.0  1019.0  1019.0  1016.0  1012.0  1010.0  1015.8 

1969  1008.0  1011.0  1014.0  1016.0  1015.0  1016.0  1018.0  1019.0  1014.0  1016.0  1013.0  1013.0  1014.4 

1970  1012.0  1011.0  1015.0  1014.0  1015.0  1017.0  1019.0  1019.0  1016.0  1016.0  1014.0  1008.0  1014.7 

MEAN  1010.7  1011.7  1014.3  1015.8  1016.6  1017.1  1018.8  1017.3  1017.3  1015.8  1013.3  1011.8  1015.0 

CLINO  1011.0  1012.1  1013.7  1015.8  1016.4  1017.2  1017.5  1018.0  1018.0  1016.2  1013.3  1011.4  1015.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961 
1962 
1963 
1964 

1965  21.7    21.8    16.8    14.6    10.2    12.5     7.9     9.7    11.4  15.5    18^1  18^9  14^9 

1966  21.5    18.8    18.6    15.8    12.6    10.2     9.1     8.6    10.6  13  1    16  8  19  6  14  6 

1967  21.7    21.5    17.6    14.9    14.6     5,6     7.2     8.3    11.9  14.7    19.5  21  4  14  9 

1968  20.9    20.8    18.3    13.1    10.5     8.3    10.0    10.8    12.0  14.3    19.9  20  2  14  9 


1969 


20 

2 

18.7 

13.1 

12.9 

8.5 

7 

4 

10.5 

10 

9 

14.9 

18.0 

19 

9 

20.9 

14.0 

10.1 

8.2 

6 

0 

9  .  7 

1  1 

4 

13.9 

18.6 

21 

6 

18.4 

16.8 

11  .5 

9  .  7 

9 

8 

8.9 

1  1 

4 

13.3 

15.7 

20 

6 

17.5 

15.0 

12.3 

6.7 

7 

7 

9.2 

1  1 

7 

13.0 

15.6 

21 

8 

16.8 

14.6 

10.2 

12.5 

7 

9 

9.7 

1  1 

4 

15,5 

18.  1 

IB 

8 

18.6 

15.8 

12.6 

10.2 

9 

1 

8.6 

10 

6 

13,1 

16.8 

21 

5 

17.6 

14.9 

14.6 

5,6 

7 

2 

8.3 

1  1 

9 

14.7 

19.5 

20 

8 

18.3 

13.1 

10.5 

8.3 

10 

0 

10.8 

12 

0 

14.3 

19.9 

21 

5 

19.3 

16.1 

12.2 

10,4 

9 

2 

8  .0 

1  1 

8 

12.8 

17.4 

22 

1 

19.4 

17.0 

11  .2 

8  .  1 

8 

0 

9.2 

12 

9 

13.4 

15.6 

20 

9 

18.6 

15.0 

11.8 

8.8 

8 

2 

9.3 

1  1 

6 

13.9 

17.5 

21 

1 

18.7 

14.8 

11.6 

9.  1 

8 

6 

9.4 

1  1 

5 

14.3 

17.5 

76 

0 

205 

8 

45 

9 

71 

8 

24 

3 

81 

6 

152 

7 

31 

0 

98 

0 

198 

7 

83 

2 

67 

8 

57 

0 

166 

4 

22 

7 

125 

1 

85 

3 

4 

5 

58 

3 

19 

2 

23 

8 

45 

5 

112 

1 

58 

4 

33 

0 

44 

6 

58 

8 

82 

4 

86 

3 

59 

4 

8 

2 

21 

5 

78 

9 

150 

6 

138 

6 

39 

5 

81 

7 

100 

4 

234 

1 

19 

2 

74 

4 

105 

8 

91 

5 

53 

6 

71 

104 

76 

86 

94 

1 

50 

8 

21 

4 

55 

2 

44 

7 

90 

8 

74 

5 

161 

8 

182 

2 

16 

1 

106 

2 

57 

5 

74 

2 

74 

7 

21 

3 

119 

9 

23 

7 

19 

3 

59 

1 

49 

7 

115 

7 

15.3 


1970     21.0    22.1    19.4    17.0    11.2     8.1     8.0     9.2    12.9    13.4    15.6    20.0     14.8 

14  .B 
1.1     18.7    14.8    11.6     9.1      8.6     9.4    11.5    14.3    17.5    20.0     14.9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 

1969 
1970 

MEAN 
CLINO 


82 

6 

87 

8 

105 

1 

1061 

9 

47 

1 

80 

3 

1  16 

5 

820 

2 

86 

2 

156 

4 

1  71 

5 

1445 

6 

8 

7 

101 

4 

94 

5 

850 

7 

96 

B 

57 

5 

69 

5 

681 

8 

61 

6 

134 

2 

163 

3 

1013 

6 

21  1 

6 

72 

2 

58 

2 

820 

1 

133 

B 

68 

3 

62 

7 

729 

2 

86 

7 

5b 

0 

37 

6 

843 

3 

82 

5 

47 

5 

47 

7 

934 

7 

89 

8 

86 

2 

92 

7 

920 

3 

70 

75 

76 

923 

WORLD  WEATHER   RECORDS 


ESPERANZA  BASE  EJERCITO  ARGENTINA  HMO  88Sb3   fc3  24S  056  5'3W 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 


l<9b1 

■389 

S 

981 

7 

985 

4 

99fc 

9 

981 

,  7 

989 

,4 

996 

,3 

993 

,7 

992 

.3 

975 

.3 

980 

.3 

981 

,9 

987 

.9 

l'3fe2 

■988 

3 

985 

7 

987 

7 

98fe 

2 

997 

5 

987 

,0 

989 

.8 

992 

,3 

985 

.9 

989 

.5 

987 

.8 

983 

.8 

988 

.b 

1"3fe3 

- 

985 

0 

977, 

9 

986 

7 

987 

0 

991 

1 

987, 

4 

993, 

7 

992 

.  1 

986 

.5 

987 

,  4 

986 

.5 

l"3fc« 

■3  "33 

4 

985 

7 

988, 

3 

992 

3 

988, 

3 

993 

8 

1009, 

5 

988, 

9 

988 

,5 

982 

,  7 

988, 

,3 

992 

.6 

991 

,0 

l-SfcS 

989 

.5 

999 

.3 

990, 

,9 

991 

,  7 

988 

,3 

987 

.0 

995, 

,5 

997, 

,  1 

980 

.5 

978 

.b 

977, 

,9 

991 

.4 

989 

.0 

1966  986.6   993.4  989.1  989.5  992.7  996.5  994.9  986.6  989.5  986.5  993.4 

1967  998.2   992.6  987.7  990.3  994.2  997.0  991.0  996.2  988.5  987.5  985.1   988.1    991.4 

1968  983.5   988.1  987.5  990.1  986.9  982.3  983.5  983.1  980.1  985.4 

1969  -----------     987 

1970  989.7   985.7  993.1  983.5  989.3  995.8  992.6  992.5  988.6  989.5  986.9   989.7    989.7 

MEAN  989.8   989.7  987.5  989.7  989.5  991.1  993.4  991.6  987.3  984.6  985.9   987.6    989.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1961 

990 

5 

992, 

7 

986 

4 

997 

9 

982 

7 

990 

4 

997 

3 

994 

7 

993 

3 

976 

.3 

981 

.3 

982 

.9 

988 

.9 

1962 

989 

3 

986, 

7 

988 

7 

987 

2 

998 

5 

988 

0 

990 

.8 

993 

.3 

986 

.9 

990 

.5 

988 

.8 

987 

.5 

989 

.  7 

1963 

- 

986, 

0 

979 

,  1 

987 

,7 

987 

.9 

992 

.  1 

988 

,  1 

994 

,  7 

993 

.  1 

987 

.  7 

988 

.4 

987 

.5 

- 

1964 

994 

4 

986, 

7 

989 

3 

993 

.3 

989 

.3 

994 

.8 

1010, 

.3 

989, 

,9 

989 

.5 

983 

.  7 

989 

.3 

993 

.6 

992 

.0 

1965 

990 

.5 

1000, 

,2 

991 

.8 

992 

.6 

989 

.3 

988 

.0 

996 

.5 

998, 

,  1 

981 

.  4 

979 

.4 

978 

.9 

992 

.  4 

989 

.9 

1966  987.6   994.4   990.1   990.5   993.7   997.5   995.9   987.6   990.5   987.5   994.4 

1967  999.2   993.2   988.7   991.2   995.9   998.0   991.5   997.3   989.1   988.3   986.1   988.9 

1968  984.4   989.0   989.0   991.0   992.0   983.0   984.0   988.0   981.0   986.0 

1969  -..---_----     <388 

1970  990.7   986.7 

MEAN  990.8   990.6 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB 


994.1 

984.5 

990.3 

996.8 

993.6 

993.5 

989.6 

990.5 

987.9 

990.7 

990.7 

988.6 

990.7 

991  .  1 

992.1 

994.2 

993.0 

988.3 

985.5 

986.9 

988.9 

990.  1 

1961 

.  3  - 

2.2  - 

7.5  - 

11.6  - 

■  13.2  ■ 

■  17.1  ■ 

■  14.6  ■ 

■  10.8  - 

10.9  - 

2.8  - 

2.5 

1962 

2.5 

1.4- 

4.6  - 

2.3  - 

4.9  ■ 

■  10.5  ■ 

■   7.9  - 

■   7.6  - 

4.6  - 

1.3- 

3.6 

1963 

1.7- 

.  1  - 

4.4  - 

7.7  - 

6.0  - 

■  10.5  - 

■   8.3  ■ 

•  11.4  - 

6.9  - 

7.5  - 

.5 

1964 

.6  - 

.9  - 

2.6  - 

10.8  - 

■   6.6  - 

■  11.8  - 

■  12.2  - 

20.8  - 

6.0  - 

1  .'0  - 

.3 

1965 

.9 

.  4 

2.2  - 

6.2  - 

•   7.5  • 

■  10.5  - 

■  12.3  - 

■  11.1  - 

6.8  - 

5.6  - 

.  7 

1966 

.6  - 

2.2  - 

4.2  - 

2.9  ■ 

.  14  5  . 

•  10.9  - 

•  14.7  - 

■   7.7  - 

7.8  - 

3.3  - 

1  .2 

1967   - 

.  1  - 

3.0  - 

1.7- 

8.8  - 

■  15.1  - 

■  13.0  - 

■  10.6  ■ 

■   7.8  - 

7.2  - 

4.6  - 

5.2 

1968   - 

.2  - 

2.7  - 

6.3  - 

5.7  - 

■  12.1  - 

■  11.3  - 

■  10.6  - 

•  10.3  - 

5.2  - 

2.6 

1969 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1970 

1.7- 

1.0- 

4.1  - 

8.2  • 

■  12.4  - 

■  12.2  - 

6.5  - 

■  10.2  - 

5.1  - 

2  .  1 

.0 

MEAN 

.9  - 

1.1  - 

3.7  - 

7.1  - 

■  10.3  - 

■  12.0  - 

•  10.9  - 

■  10.9  - 

6.7  - 

3.4  - 

1  .8 

5.0 
5.6 
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ESOUEt  AERO  ARGENTINA  WHO  87803   42  54S  071  09W 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

nfci 

■51b 

.2 

921  . 

,3 

919 

.5 

921 

.0 

920 

.2 

919 

.3 

920 

.5 

918 

.5 

919 

.0 

920 

.  7 

920 

.b 

921 

.3 

919.8 

1'5b2 

921 

.8 

922. 

,  1 

920 

.5 

922 

.7 

922 

.9 

918 

.9 

927 

.0 

920 

.2 

921 

.8 

925 

.  1 

920 

.b 

- 

nta 

- 

923. 

,7 

919 

.7 

917 

.8 

920 

.2 

919 

.4 

917 

.4 

918 

.2 

922 

.b 

923, 

.  1 

920 

.2 

920 

.b 

- 

ISfc^ 

919 

.8 

918. 

b 

921 

.5 

921 

.9 

919 

.  7 

919 

.9 

921 

.  7 

918 

.  1 

922 

.5 

921  , 

.4 

921 

.  1 

917 

.0 

920.3 

igfeB 

919 

.3 

91b. 

1 

923 

.3 

917 

.9 

919 

.  7 

917 

.5 

918 

.5 

91b 

.b 

921 

,4 

919, 

.  1 

918 

.5 

918 

.2 

918.8 

1<9E>& 

919 

.5 

920. 

7 

919 

.8 

921 

.0 

917 

.9 

915 

.  1 

920 

.  1 

921  , 

.4 

923 

.  1 

921  , 

.5 

921  , 

.3 

917 

.8 

919.9 

^■ib^ 

917 

.7 

921  . 

1 

921 

.  1 

922 

.9 

915, 

.8 

921, 

.3 

918 

.3 

917, 

.9 

922 

.5 

920, 

.  7 

919, 

.9 

920 

.  1 

919,9 

1968 

921 

.5 

918. 

1 

922 

.b 

923 

,  1 

922, 

.  1 

923, 

.3 

919, 

.5 

921  , 

.8 

920 

.7 

920, 

.5 

919, 

,3 

918, 

.  1 

920.9 

igfeq 

919 

.4 

918. 

1 

922 

,  7 

917, 

.8 

918. 

.5 

918, 

.  1 

918, 

.5 

919, 

.3 

918 

.3 

919, 

,  7 

920, 

.5 

921 

.3 

919.4 

1970 

920 

.b 

921  . 

1 

921 

.  1 

919, 

,5 

917, 

.3 

919, 

.3 

915 

.7 

920, 

,3 

919 

.  4 

921  , 

.9 

922, 

,  1 

915 

.8 

919.5 

MEAN    919.5   920.1   921.2   920. b   919.4   919.2   919.7   919.2   921.1   921.4   920.4   918.9 
TEMPERATURE  DEG  C 


19b1 

1  1 

.8 

12 

.9 

1  1 

.5 

19b2 

1  4 

.3 

lb 

.3 

13 

.5 

19b3 

13 

.  7 

lb 

.9 

10 

.9 

19b4 

15 

.3 

1  1 

.7 

10 

.8 

1965 

14 

.5 

12 

.2 

13 

.7 

1966 

14 

.  4 

1  1  , 

.7 

12 

.2 

1967 

13 

.5 

13, 

,0 

12 

.5 

1968 

14 

.8 

12, 

.  1 

1  1  , 

.7 

1969 

14 

.8 

13, 

.  1 

12 

.  1 

1970 

13 

.6 

14  , 

.b 

1  1 

.9 

MEAN      14.1     13.5 
PRECIPITATION  MM 


1961 

30 

.9 

1962 

3 

.6 

1963 

24 

.5 

1964 

b 

.0 

19b5 

8 

.2 

1966 

13 

.7 

1967 

25 

.2 

1968 

b 

.3 

1969 

0 

1970 

bS 

.  7 

(PR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

17.0        120.5        168.5  79.8           39.4           16.7  14.1  38.8  0  555.7 

38.9          59.2        145.9  bt)  .  5  158.9          30.1  14.7  21.1  7.4  544.8 

74. b  43.7          54.4  104.7  64. b  19.3  4.8  587.4 

35.2  bO.5          b7.5          49.7  12.5  7.9  36.2  493.3 

93.0  97.1           26.2           10.3  48.9  52.4  20.7  524.3 

104.8  74.2           14.9             b.9  9.b  9.4  85.1  541.5 

47. b  95.1  134.2           14.5  80.3  7.1  1.0  501.9 

32.9  b2.7          2b. 2         59.1  47. b  9.5  b2.b  402.4 

68.2  85.5         93.0         50.2  49.1  13.3  3.2  524.3 

19.5  187.3         45.5          15.5  7.4  b.O  45.0  532.7 


125 

.  3 

33 

.7 

7b 

.8 

9b 

.0 

50 

.9 

64 

.6 

40 

.7 

142 

.5 

3 

.8 

75 

.6 

3 

.0 

10 

.8 

73 

.8 

57 

.0 
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EZEIZA  AERO  ARGENTINA  WMO  87576   34  50S  058  32H  1  M 
NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

TSfcl  1007  4  1010  5  1010  3  1012  3  1014.5  101b. 4  lOlfe.fc  1 0 1 2 .  "3  1013.5  1010.5  1008.7  lOOS.S   1012.0 

1'3b2  lOOS  7  1010  3  1003  1  1014  7  1017.0  101b. 1  1022.4  1015.3  1015. B  1015.7  1010.7  1010.2   1 0 1 3 . 'J 

l<3b3  1008  3  1011  7  1011  1  1011. S  101b. 3  1014.7  1014.1  1013.3  1013.4  1013.8  1010.5  1011.0   1012.5 

l"3b4  lOO"?  7  1008  "9  1012  7  1014.7  101b.  1  1 0 1 5  .  "5  1017. S  1014.5  1015.7  1015.4  1011.7  1007.0   1013.4 

ISbS  1007.3  1005.4  1014. b  1012. b  1013.8  1014. b  1014.5  1013.8  1014.5  1011.7  1 0 1  1  .  "3  1  008  . '3   1012.0 

igbfe  1008  3  lOOS  0  1011  0  1014  5  1014. q  1011.5  1015.0  101b. 8  1018.0  1013.5  1011.0  1007.8   1012. b 

l'3b7  1007  7  1010  5  1011  8  1014  b  1012.7  1015.7  1015.9  1014.5  1015.0  1011.7  1011.4  1009.4   1012. b 

l"3b8  1009  7  1009  4  1013  1  1015  5  1015.9  1017.6  1017.9  1017.2  1017.0  1013.3  1009.8  1007.9   1013.7 

1969  1006. b  1008.7  1012.1  1013.5  1013.4  1014.6  1015.5  1016.8  1011.5  1013.8  1010.2  1010.3   1012.3 

1970  1009.5  1009.4  1012.5  1011.9  1013.3  1015.8  1017.2  1016.8  1013.8  1013.1  1011.7  1006.2   1012.6 

MEAN  100B.4  1009.4  1011.9  1013.6  1014.8  1015.3  1016.7  1015.2  1014.8  1013.3  1010.8  1008.8   1012.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  1009.6  1012.7  1013.1  1014.6  101b. 8  1018.8  1019.1  1015.3  1015.8  1012.7  1010.9  1011.5   1014.2 

1962  1011  9  1012  b  1011.3  1017.1  1019.4  1018.4  1024. B  1017. b  1018.2  1018.0  1013.0  1012.5   1016.2 

1963  1010!b  1013.9  1013.4  1014.3  1018.8  1016.9  1016.6  1015.8  1015.9  1016.3  1012.9  1013.3   1014.9 

1964  1011.9  1011.1  1015.0  1017.2  101B.6  1018.4  1020.4  1017.0  1018.2  1017.9  1014.2  1009.3   1015.8 

1965  1009.5  1007.6  1017.0  1015.0  1016.3  1017.1  1017.0  1016.3  1017.0  1014.0  1014.3  1011.2   1014.4 

1966  1010.0  1011.0  1013.0  1017.0  1017.0  1014.0  1018.0  1019.0  1020.0  1016.0  1013.0  1010.0   1014.8 

1967  1010.0  1013.0  1014.0  1017.0  1015.0  1018.0  1018.0  1017.0  1017.0  1014.0  1014.0  1012.0   1014.9 

1968  1012    1012  1015  101B  101B  1018    1020    1021    1020    1016    1012    1010     1016 

1969  1009.0  1011.0  1014.0  1016.0  1016.0  1017.0  1018.0  1019.2  1014.0  1016.0  1013.0  1013.0   1014.7 

1970  1012.0  1012.0  1013.0  1014,0  101b. 0  101B.0  1020.0  1019.0  101b. 0  101b. 0  1014.0  1008.0   1014.8 

MEAN  1010.7  1011.7  1013.9  1016.0  1017.2  1017.5  1019.2  1017.7  1017.2  1015.7  1013.1  1011.1    1015.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

19bl      22.8    21.7    20. 3    14.4    14.3  9 

19b2     21.9    21.5    22. 1     14.7    10. B  9 

19b3     22.8    23.5    19.4    18.1     12.6  10 

1964  23.2    21.9    IB. 6    15.9    13.6  7 

1965  24.4    23.7    17.4    15.6    11.3  14 

1966  22.8    20.7    19.3    16.6    13.7  11 

1967  23.2    22.0    18.8    16.0    15.8  6 

1968  23.4    22.5    19.5    13.7    11.4  10 

1969  23.0    22.3    20.1    16.7    13.5  10 

1970  22.9    23.7    20.7    18.8    12.6  9 

MEAN     23.0    22.4    19.6    16.1     13.0  9 
PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN 


8 

.  7 

12 

.5 

6 

.6 

10 

.8 

1  1 

.5 

9 

.9 

8 

.6 

10 

.0 

9 

.0 

10 

.9 

10 

.  7 

9 

.  1 

8 

.b 

9 

.9 

1  1 

.8 

12 

.0 

1  1 

.2 

B 

.9 

9 

.5 

10 

.6 

20 

.9 

16, 

.2 

21 

.8 

15, 

.6 

20 

.8 

lb. 

,  1 

21 

.  1 

15, 

.3 

20 

.  1 

16, 

,2 

20 

.6 

15, 

.7 

23 

.8 

16. 

.2 

21 

.0 

16, 

.2 

23 

.6 

lb 

.4 

1961 

137, 

,5 

78, 

.5 

61  , 

.0 

95. 

.0 

181  , 

,9 

1962 

62 

.5 

26, 

.6 

72. 

.5 

125, 

.2 

15, 

,9 

1963 

43 

.5 

116, 

,9 

216, 

,  7 

80, 

2 

36, 

.5 

1964 

27 

.2 

167, 

.0 

156 

,  7 

71  , 

.0 

96, 

.b 

1965 

67 

.0 

78 

.  1 

24 

.9 

100 

.9 

13 

.b 

1966 

110 

,  4 

92 

.  1 

239 

.8 

133 

.  3 

62 

.8 

1967 

72 

.5 

48 

.5 

65 

.9 

139 

.4 

7b 

.b 

1968 

32 

.  4 

137 

.4 

55 

.9 

2 

.0 

19 

.  1 

1969 

68 

.4 

85 

.6 

113 

.  1 

115 

.3 

159 

.0 

1970 

66 

.0 

91 

.  1 

101 

.3 

128 

.  7 

75 

.5 

38 

.8 

31 

.  7 

1  18 

,8 

100 

.9 

185, 

.8 

1  109 

.  1 

52 

.4 

139, 

.4 

19, 

.5 

83 

.  7 

75, 

,3 

725 

.4 

147 

.8 

98 

.5 

113, 

.6 

144 

.5 

156, 

,0 

1300 

.9 

7b 

.2 

50 

.5 

34, 

.7 

89 

.2 

74 

.  1 

915 

.8 

54 

.  7 

47 

.3 

32 

.6 

139 

.3 

107 

.4 

753 

.4 

13 

.0 

23 

.8 

87 

.0 

94 

.8 

78 

.7 

1030 

.8 

115 

.5 

118 

.8 

3b2 

.  1 

66 

.4 

37 

.4 

1239 

,  1 

103 

.0 

15 

.b 

164 

.8 

137 

.5 

287 

.3 

1064 

.9 

0 

38 

.  1 

43 

.9 

109 

.0 

79 

.3 

889 

.7 

44 

.4 

75 

.  7 

112 

.  1 

24 

.  7 

68 

.3 

891 

.2 

92.2   110.8    99.1    73.8    42.7    53.4    64.6    63.9   108.9    99.0   115.0 
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GRAL  BELGRANO  B  EJERCITO  ARGENTINA  HMO  88867   77  54S  038  30H     3  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

ISbl  988. "3   993.7  987.8  987.9  983.4  990.1  988.2   98fe.9   990.5   969.3   982.1   981.1  985.8 

1962  ------------ 

1963  980.3   986.1  978.1  985.3  990.3  984.1  982.2   991.8   986.6   983.5   978.1   987.7  984.5 

1964  993.1   988.5  982.7  984.2  978.6  1000.1  1005.7   987.0   977.5   977.8   990.1   990.2  988.0 

1965  990.6   995.9  984.1  988.3  993.0  979.1  988.5   989.8   984.1   982.2   975.3   995.3  987.2 

1966  985.7   990.7  988.3  975.4  992.2  986.6  987.0   977.9   980.2   980.1   987.5   987.7  984.9 

1967  994.5   992.1  986.1  987.9  989.0  989.9  982.6   984.2   983.7   982.1   985.5   987.1  987.1 

1968  989.1   990.5  990.2  989.9  990.9  981.9  984.1   979.9   975.5   983.1   987.9   989.7  986.1 

1969  996.7   991.3  983.5  985.9  986.2  986.5  984.3   981.7   982.9   980.1   983.0   988.7  985.9 

1970  985.5   984.9  988.1  985.4  988.9  989.4  987.9   983.5   987.3   986.2   985.7   992.1  987.1 

MEAN  989.4   990.4  985.4  985.6  988.1  987.5  987.8   904.7   983.1   980.5   983.9   988.8  986.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  993.5   998.6  992.9  993.3  988.3  995.4  993.5   992.2   995.8   974.1   986.2   985.8  990.8 

1962  ------------ 

1963  985.0   990.9  983.0  990.3  995.4  989.3  987.3   996.9   991.8   988.6   982.9   992.3  989.5 

1964  997.8   993.4  987.7  989.4  983.9  1005.1  1011.0   992.3   982.9   982.9   995.0   994.9  993.0 

1965  995.3  1000.7  989.0  993.5  998.2  984.2  993.8   995.1   989.1   987.1   980.1   999.9  992.2 

1966  990.3   995.7  993.0  980.5  997.4  991.8  992.3   983.3   985.4   985.1   992.5   992.3  990.0 

1967  999.1   996.9  991.0  993.0  994.2  995.3  987.8   989.4   988.7   987.0   990.3   991.8  992.0 

1968  993.4   995.5  995.0  994.9  995.9  993.5  989.3   985.0   980.5   987.9   992.7   994.5  991.5 

1969  1001.4   996.1  987.8  990.9  991.3  991.5  989.5   986.7   987.8   984.9   987.4   993.3  990.7 

1970  990.2   989.5  993.1  990.6  994.1  994.7  993.3   988.7   992.2   991.1   990.3   996.6  992.0 

MEAN  994.0   995.3  990.3  990.7  993.2  993.4  993.1   990.0   988.2   985.4   988.6   993.5  991.3 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  -   7.7  -  12.2  -  21.2  -  32.6  -  21.6  -  32.9  -  37.8  -  37.6  -  33.7  -  16.1  -  12.1  -   6  1  -  22  6 

1962  ------------ 

1963  -   6.6  -  17.2  -  20.4  -  26.2  -  25.3  -  33.8  -  28.4  -  23.0  -  28.4  -  26.7  -  17.8  -   6.6  -  21  7 

1964  -   6.2  -  12.9  -  23.1  -  33.6  -  37.9  -  23.9  -  35.0  -  38.4  -  37.2  -  29.1  -  15.3  -   6.4  -  24.9 

1965  -   4.3  -  10.8  -  22.0  -  30.1  -  29.8  -  31.7  -  34.2  -  32.7  -  28.2  -  20.3  -  12.5  -   6.6  -  21.9 

1966  -   6.5  -  14.3  -  12.8  -  25.9  -  30.6  -  29.5  -  26.4  -  36.7  -  34.3  -  25.3  -  14.5  -   4.7  -  21.8 

1967  -   3.3  -  10.6  -  -  22.9  -  31.6  -  37.1  -  34.6  -  35.4  -  30.3  -  24.0  -  13  5  -   6  3 

1968  -   7.7  -  12.0  -  18.4  -  28.9  -  25.3  -  24.5  -  33.1  -  33.7  -  31.5  -  18.5  -  11.1  -   5.8  -  20  9 

1969  -   4.4  -  15.2  -  26.4  -  20.9  -  25.7  -  27.2  -  36.6  -  27.4  -  24.1  -  16.8  -  12.6  -   4.0  -  20.1 

1970  -   6.0  -  10.5  -  24.2  -  26.4  -  30.4  -  35.4  -  35.1  -  35.4  -  20.4  -  20.9  -  11.9  -   4.4  -  2l!8 

MEAN  -   5.9  -  12.9  -  21.1  -  27.5  -  28.7  -  30.7  -  33.5  -  33.4  -  29.8  -  22.0  -  13.5  -   5.7  -  22.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


GUALEGUAYCHU  AERO  ARGENTINA  HMO  SJ^e?  33  OOS  058  37H     2  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB      MAR  APR  MAY  JUN      JUL      AUG      SEP      OCT  NOV      DEC       MEAN 

igfel   100fc.7  100'3.4  1010.3  1 0 1  1  .  "3  1013.8  1015.7  lOlfc.2  1011.8  1012.2  1008.7  1008.1  1008.3   1011.2 

1862  1008  0  1008  7  1008  fc  1013.8  1 0 1 fc . 4  1015.3  1021.1  1014. fe  1014.5  1014. fc  1008.4  1008.7   1013.0 

1863  1006.8  1010.1  1010.2  1011.5  1015.7  1014.2  1013.1  1012.3  1011.7  1012.6  1008.5  1008.4   1011.4 

1864  1008.6  1007.1  1011.4  1013.3  1014.7  1015.0  1016.6  1013.7  1013.8  1013.5  1010.2  1006.1   1012,0 

1865  1005.8  1004.5  1012.5  1011.5  1013.5  1013.5  1013.4  1012.1  1012.7  1008.8  1010.1  1007.0   1010.6 

1866  1006  6  1007.5  1008.1  1012.8  1014.6  1010.5  1013.4  1016.1  1016.2  1011.4  1008.8  1005.8   1011.1 

1867  1006.5  1008.3  1010.3  1013.8  1010.7  1014.3  1013.8  1012.2  1012.5  1008.8  1008.5  1008.5   1010.8 
186B   1008.2  1008.5  1011.4  1015.0  1015.5  1016.8  1016.1  1015.7  1015.0  1010.6  1007.7  1007.3   1012.3 

1868  1005.4  1007.1  1010.3  1011.8  1012.3  1013.0  1013.8  1015,0  1008.8  1011.8  1008.3  1008.1   1010.7 
1870   1008.5  1008.3  1011.1  1011.3  1012.2  1014.8  1016.1  1015.7  1012.6  1011.8  1010.6  1005.4   1011,5 

MEAN   1007,2  1008.1  1010.5  1012.7  1013.8  1014.3  1015.4  1013.8  1013.1  1011.6  1008.2  1007.6   1011.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN      JUL      AUG      SEP      OCT  NOV      DEC       MEAN 

1861  1008.7  1012.3  1013.3  1014.8  1016.8  1018.7  1018.2  1014.8  1015.1  1012.6  1011.0 

1862  1011.8  1012.6  1011.5  1016.8  1018.4  1018.4  1024.3  1017.8  1017.5  1017.6  1012.3 

1863  1008.7  1012.8  1013.0  1014.5  1018.6  1017.1  1017.4  1015.2  1014.6  1015.5  1011.4 

1864  1011.0  1008.8  1014,3  1016,2  1017,6  1017.8  1018.5  1016.6  1016.8  1016.2  1013.1 

1865  1008.7  1007.3  1015.4  1014.5  1016.4  1016.3  1016.3  1015.0  1015.6  1012.8  1012.8 

1866  1008.4  1010.3  1011.8  1015,8  1017.5  1013.4  1016.3  1018.0  1018.1  1014.3  1011.7 

1867  1008.4  1011.2  1013.2  1016.8  1013.7  1017.3  1017,1  1015.2  1015.4  1014.0  1012.7 

1868  1011.0  1011.0  1016,0  1018,0  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0  1017.0  1014.0  1010.0 
1868  1008.0  1010.0  1013.0  1015.0  1015.0  1015.0  1017.0  1018.0  1013.0  1015.0  1012.0 
1870   1011.5  1010.8  1014.0  1014.3  1015.2  1017.8  1018,0  1018,6  1015,6  1014.7  1013.5 

MEAN   1010.0  1010.8  1013.6  1015.8  1016.8  1017.1  1018.5  1016.8  1016.0  1014.7  1012.1  1010.6   1014.4 

TEMPERATURE  DEG  C 
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PRECIPITATION  MM 
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78.8   166.8    74.4    65.3    51.0    61.1    57.3    52.7   102.3    78,3   114.7 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


ISLAS  ORCADAS  DEL  SUR  ARGENTINA  WHO  88'968   fcO  44S  040  44W 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


IBfel 

992 

9 

993 

3 

986 

6 

995 

7 

982 

7 

992 

1 

996 

9 

993 

9 

993 

0 

983 

5 

981 

0 

- 

igfcs 

993 

8 

991 

4 

989 

4 

992 

7 

1000 

9 

991 

3 

994 

2 

997 

9 

995 

4 

998 

3 

987 

5 

988 

6 

993 

5 

1"3fc3 

982 

5 

988 

7 

981 

5 

988 

7 

992 

1 

992 

5 

995 

8 

997 

7 

995 

5 

985 

4 

993 

5 

990 

2 

990 

3 

1964 

995 

8 

987 

1 

991 

7 

987 

7 

989 

8 

992 

1 

1009 

3 

985 

8 

995 

5 

990 

6 

989 

5 

996 

7 

992 

6 

1965 

991 

6 

1000 

7 

997 

4 

991 

0 

987 

9 

989 

3 

995 

7 

999 

9 

987 

1 

983 

1 

982 

9 

989 

4 

991 

4 

1966 

990 

3 

987 

3 

989 

9 

989 

9 

987 

7 

996 

5 

993 

3 

990 

5 

988 

9 

989 

0 

991 

9 

989 

8 

990 

4 

1967 

994 

1 

991 

0 

988 

7 

990 

5 

989 

0 

994 

6 

992 

5 

998 

2 

992 

5 

987 

8 

985 

3 

991 

4 

991 

3 

1966 

990 

1 

989 

5 

994 

5 

987 

4 

984 

5 

988 

2 

989 

8 

988 

5 

990 

6 

988 

7 

989 

5 

- 

1969 

992 

3 

983 

7 

985 

5 

988 

7 

988 

6 

990 

9 

995 

7 

997 

4 

995 

3 

979 

3 

987 

1 

990 

2 

989 

6 

1970 

989 

5 

988 

1 

992 

2 

983 

5 

987 

3 

997 

8 

998 

9 

996 

3 

998 

9 

994 

1 

992 

3 

987 

7 

992 

2 

MEAN 

991 

4 

990 

1 

989 

2 

990 

3 

989 

3 

992 

2 

996 

1 

994 

7 

993 

1 

988 

2 

988 

0 

990 

4 

991 

1 

CLINO 

991 

0 

990 

3 

991 

1 

990 

6 

993 

0 

993 

9 

994 

2 

994 

5 

993 

3 

990 

6 

988 

1 

991 

1 

991 

8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1961 

993 

3 

993 

7 

987 

1 

996 

2 

983 

3 

992 

6 

997 

4 

994 

5 

993 

5 

984 

1 

981 

5 

1962 

994 

2 

991 

8 

989 

9 

993 

3 

1001 

4 

991 

B 

994 

7 

998 

5 

995 

9 

998 

9 

988 

1 

989 

0 

994 

0 

1963 

983 

0 

989 

2 

982 

0 

989 

2 

992 

6 

993 

0 

996 

3 

998 

0 

996 

0 

986 

0 

994 

0 

990 

7 

990 

8 

1964 

996 

2 

987 

7 

992 

2 

988 

2 

990 

3 

992 

6 

1009 

8 

986 

3 

996 

1 

991 

1 

990 

1 

997 

3 

993 

2 

1965 

992 

3 

1001 

2 

997 

9 

991 

5 

988 

4 

989 

B 

996 

2 

1000 

4 

987 

6 

983 

6 

983 

4 

989 

9 

991 

9 

1966 

990 

8 

987 

8 

990 

5 

990 

5 

988 

2 

997 

0 

993 

8 

991 

0 

989 

4 

989 

5 

992 

5 

990 

3 

990 

9 

1967 

995 

0 

992 

0 

989 

0 

992 

0 

990 

0 

995" 

1 

993 

0 

999 

0 

993 

1 

988 

0 

986 

0 

992 

0 

992 

0 

1968 

- 

991 

0 

990 

0 

1005 

0 

988 

0 

985 

0 

989 

0 

992 

0 

990 

0 

992 

0 

989 

2 

990 

0 

1969 

993 

0 

985 

0 

986 

0 

989 

4 

999 

0 

992 

0 

997 

0 

998 

0 

996 

0 

980 

0 

988 

0 

992 

8 

991 

4 

1970 

990 

0 

988 

6 

992 

7 

984 

0 

987 

8 

998 

3 

999 

4 

996 

8 

999 

4 

994 

6 

992 

8 

9B8 

2 

992 

7 

MEAN 

992 

0 

990 

8 

989 

7 

991 

9 

990 

9 

992 

7 

996 

7 

995 

5 

993 

7 

988 

8 

988 

6 

991 

1 

991 

9 

CLINO 

991 

4 

990 

7 

991 

7 

991 

1 

993 

5 

994 

b 

994 

7 

995 

0 

993 

8 

991 

1 

988 

6 

991 

7 

992 

3 

TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

1  .  1 

1962 

1  .  1 

1963 

1  .5 

1964 

.5 

1965 

1  .3 

1966   - 

.2 

1967 

.2 

1968 

- 

1969 

1  .4 

1970   - 

.  4 

MEAN 

.  7 

CLINO 

.2 

.2  -  1.9  -  4.6  -  10.1  -  11.4  -  12.5  -  8.4  -  2.2  - 

.2  -  .4  -  4.9  -  3.2  -  B.2  -  6.3  -  2.0  -  .3  - 

.3  -  2.1  -  3.1  -  7.2  -  6.B  -  10.1  -  6.7  -  7.0  - 

.3  -  5.1  -  4.9  -  7.B  -  11.5  -  13.8  -  4.7  -  .7  - 

.7  -  1.1  -  1.2  -  4.4  -  9.4  -  11.2  -  4.9  -  4.9  - 

.6  -  3.3  -  9.4  -  10.2  -  11.6  -  6.9  -  5.7  -  3.6  - 

.8  -  1.8  -  8.4  -  9.9  -  5.7  -  8.2  -  8.1  -  4.8  - 

.5  -  1.9  -  6.6  -  9.6  -  6.7  -  6.3  -  4.1  -  1.2  - 

.5  -  2.8  -  8.2  -  10.4  -  9.6  -  9.5  -  3.2  -  3.5  - 

.5  -  3.2  -  6.1  -  9.7  -  7.1  -  7.1  -  2.0  -  1.5  - 

.4  -  2.4  -  5.7  -  8.3  -  8.8  -  9.2  -  5.0  -  3.0  - 

.2  -  2.7  -  6.6  -  9.8  -  10.2  -  9.7  -  6.2  -  3.3  - 


PRECIPITATION  MM 


1961 
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8 

81 

1 

37 
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5 

55 

5 

41 
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93 

7 

44 

7 

64 

0 

65 

3 

23 

3 

59 

1 
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5 
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3 
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9 

91 

5 

1  1  1 

0 

70 

9 
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8 

1  1  7 

3 

64 

6 
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30 

1 

53 

3 

71 

1 

45 

4 

53 

0 

28 

6 

40 

9 

36 

9 

57 

3 

1968 

50 

9 

1  1  1 

2 
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8 

62 

2 

65 

0 

54 

7 

60 

8 

42 

0 

39 

0 

1969 

25 

6 

50 

2 

44 

1 

51 

2 

57 

9 

26 

8 

12 

0 

37 

2 

35 

5 

1970 

39 

7 

65 

1 

61 

2 
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3 

68 

6 

45 

3 

30 

8 

58 

0 

64 

2 

MEAN 

55 

8 

90 

5 

91 

7 

83 

0 

75 

6 

58 

2 

54 

8 

59 

4 

55 

7 

CLINO 

35 

41 

55 

42 

35 

26 

28 

27 

32 

>JOV  DEC  TOTAL 

52.4  93.7    842.6 

60.5  52.3  755.3 
17.8  88.7  1312.2 
63.3  18.3  705.5 
46.0  27.9    624.0 

66.0  52.1  1087.1 

60.5  62.5    592.1 

43.0  60.7  746.0 
81.8  98.2    591 . 7 

60.1  40.9    744.7 
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JUNIN  AERO  ARGENTINA  HMO  87548   34  33S  ObO  55W 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAT     JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

19b1    999.8  1003.0  1003.3  1005.1  100b. b  1008. b  1009.0  1005.3 

19b2  1002.3  1003.1  1002.1  1007.5  1009.7  1008.5  1015.4  1007.5 

19b3  1000. b  1004.1  1003.8  1004.3  1008. b  1007.4  100b. 2  1005.4 

19b4  1002.2  1001.0  1005,3  1 00b . b  1008.1  1008. b  1010.2  1007.1 

19b5    999.7   997.9  100b. 7  1004.9  100b. 1  100b. 5  100b. b  1005.7 

19bb  1000.5  1001.3  1003.0  100b. b  100b. 9  1003.8  1007.0  1008.7 

19b7    999.9  1002. b  1003.8  100b. b  1004.5  1008.9  1008.1  100b. 7 

19b8  1002.1  1001.1  .1005.3  1007.7  1008.3  1009.8  1009.5  1009.1 

19b9    999.0  1000.9  1004.3  1005.4  1005.5  1 00b . 7  1007.7  1009.0 

1970  1001.8  1001.8  1004.5  1003.9  1005.4  1008.2  1008. b  1008.7 

MEAN  1000.8  1001.7  1004.2  1005.9  1007.0  1007.7  1008.8  1007.3  10D7.0  1005.5  1003.0  1002.0   1005.1 

CLINO  1001.4  1002. b  1003.9  100b. 7  100b. 7  1007.9  lOOB.b  1008.7  1007.9  100b. 3  1003.7  1001.7   1005.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN  JUL   i  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19b1  1008. b  1012.3  1012.7  1014.9  101b. 3  1018. b  1019.0  1015.0  101b. 1  1013.1  1011.0  1011.3   1014.1 

19b2  1011.7  1012.5  1011.4  1017.2  1019.4  101B.4  1025. b  1017.4  1017.5  1017.8  1012.1  1011.9   101b. 1 

19b3  1009.8  1013.3  1013.3  1013.8  1018.3  1017.5  1015.9  1015.4  lOlfe.2  1015. b  1012.7  1012.7   1014.5 

19b4  1011.4  1010.2  1014.7  101b. 2  1017.8  101B.7  1020.0  1017.1  1017.8  1018. 3  1013.5  1008. b   1015.4 

19b5  1008.9  1007.3  101b. 4  1014.7  1015.8  101b. 0  1017.4  1015.5  101b. 7  1013.3  1013.3  1010.5   1013.6 

19bb  1009.8  1010. b  1012.5  101b. 2  101b. b  1013.5  101b. 7  1018.7  1019.4  1014. b  1011.7  1009.3   1014.1 

19b7  1009.3  1011.9  1013.3  101b. 2  1013.9  1018.8  1018.0  101b. b  101b. 8  1013.5  1014.1  1010.5   1014.4 

19be  1011.0  1010.0  1013.0  1018.0  1018.0  1020.0  1019.0  1019.0  1018.0  1014.0  1011.0  1010.0   1015.1 

19b9  1008.0  1010.0  1014.0  1015.0  1015.0  1017.0  1017.0  1019.0  1014.0  101b. 0  1012.0  1012.0   1014.1 

1970  1011.1  1011.1  1013.8  1013.4  1015.1  1018.2  1018. b  1018.4  1014. b  1015.2  1013.7  1007. B   1014.3 


TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEE 

19bl  22.4  21 

19b2  22.2  21 

19b3  23.3  23 

19b4  23.3  21 

1965  24.3  24 

19bb  23.3  2C 

19b7  22.9  22 

19fc8  24.2  22 

19b9  23.9  22 

1970  22.5  23 

MEAN  23.2  22 

CLINO  23.4  22 

PRECIPITATION  MM 


1961 

155, 

.0 

83, 

,5 

53 

.  7 

45 

.3 

1962 

92 

.9 

24, 

,0 

101 

.0 

9b 

.8 

1963 

65 

.3 

43, 

,4 

344 

,4 

32 

.8 

1964 

32, 

.6 

116, 

,0 

387 

.0 

78 

.4 

1965 

33 

.3 

29, 

.8 

85 

.9 

124 

.8 

1966 

92 

,7 

104  , 

.3 

218 

.8 

138 

.5 

1967 

80 

.6 

30 

.4 

57 

.0 

139 

.7 

1968 

30 

.0 

85 

.8 

62 

.  7 

0 

1969 

61 

,  7 

135, 

.9 

191 

.0 

132 

.3 

1970 

138 

.8 

21 

.  1 

152 

.2 

37 

.2 

MEAN 

78 

.3 

67 

.4 

165 

.  4 

82 

.b 

CLINO 

113 

90 

1  1  1 

84 

21.9    50.5   124. b 


138 

.b 

149 

.b 

113 

.4 

eb9 

,  1 

73 

.5 

201 

.2 

108 

.b 

93b 

,4 

133 

.b 

77 

.b 

21b 

.9 

1  150 

,b 

25 

.3 

79 

.8 

73 

.3 

1008 

.9 

61 

.  1 

188 

.9 

179 

.8 

855 

.b 

b3 

.8 

182 

.  3 

187 

.0 

1100 

.5 

340 

.  1 

89 

.0 

43 

.4 

1067 

.8 

139 

.2 

129 

.8 

134 

.4 

746 

.2 

51 

.0 

138 

.9 

7b 

.5 

1032 

.7 

101 

,  1 

34 

.4 

47 

.8 

698 

.7 

112 

,  7 

127 

.2 

1  18 

,  1 

946 

.  7 

99 

100 

101 

935 
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LA  OUIACA  OeSERVATORIO  ARGENTINA  WHO  87007   22  ObS  065  3feW   345  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 


1961 

671 

.9 

672 

.5 

672 

.3 

672 

.3 

673 

.5 

672 

.  1 

673 

.0 

673 

.3 

671 

.3 

671 

.4 

671 

.4 

672 

.2 

672 

.3 

1962 

672 

.2 

672 

.5 

672 

.6 

672 

.5 

673 

.0 

672 

.3 

672 

.2 

672 

.9 

672 

.2 

671 

.4 

672 

.2 

672 

.6 

672 

.  4 

1963 

671 

.9 

672 

.9 

672 

.5 

673 

.3 

673 

.5 

673 

.  1 

673 

.  1 

672 

.5 

671 

.4 

671 

.8 

670 

.5 

672 

.  7 

672 

.4 

1964 

672 

.7 

671 

.8 

673 

.0 

673 

.0 

674 

.  1 

672 

.6 

672 

.  1 

671 

.9 

672 

.6 

671 

.4 

671 

.  7 

670 

.3 

672 

.3 

1965 

671 

.7 

671 

.0 

673 

.0 

672 

.6 

672 

.  1 

673 

.9 

671 

.8 

671 

.3 

671 

.3 

671 

.4 

671 

.0 

670 

.5 

671 

.8 

1966 

671 

.7 

671 

.4 

671 

.  7 

672 

.9 

673 

.5 

672 

.6 

672 

.2 

671 

.5 

671 

.8 

671 

.0 

671 

.  1 

670 

.2 

671 

.8 

1967 

672 

.9 

672 

.3 

672, 

.2 

673 

.9 

673, 

.4 

670, 

.7 

671 

.4 

671 

.7 

672 

.  1 

671 

.  7 

670 

.6 

672 

.  7 

672 

.  1 

1968 

672 

.3 

672 

.5 

673, 

.0 

672 

.5 

673, 

.  1 

673, 

,0 

673, 

.3 

672, 

.9 

672 

.5 

671 

.3 

672 

.5 

671  , 

.3 

672, 

.5 

1969 

671 

.8 

671 

.9 

673, 

.  1 

672 

.9 

673, 

,3 

672, 

,  7 

673, 

,  1 

672 

.5 

672 

.2 

671 

.  4 

671 

.  1 

672, 

.3 

672, 

.4 

1970 

672 

.9 

673 

.  1 

672. 

,7 

673, 

.7 

673, 

,0 

672. 

,5 

672, 

,  7 

672, 

.  1 

671  , 

.9 

671 

.0 

671  , 

.  1 

670, 

,9 

672, 

,3 

MEAN 

672 

.2 

672, 

.2 

672. 

6 

673, 

,0 

673. 

3 

672. 

6 

672, 

,5 

672, 

,3 

671  , 

,9 

671 

.4 

671  . 

,3 

671  . 

.6 

672. 

2 

CLINO 

672 

.9 

672 

,3 

672. 

5 

672, 

,  7 

672. 

7 

672. 

7 

672. 

6 

672. 

,3 

671  , 

,9 

671 

.5 

671  . 

,  1 

671  . 

5 

672. 

2 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN  JUL  AUG 

1961  14.7  11.9  12.4  10.0  6.7  5.1  3.6  7.2 

1962  12.8  12.0  11.5  10.0  6.5  2.9  3.2  4.4 

1963  12.5  10.6  11.7  10.1  7.9  4.1  4.7  7.1 

1964  12.3  13.9  12.0  11.6  6.8  4.0  2.6  4.3 

1965  11.3  12.8  10.6  11.1  6.9  4.7  3.5  6.6 

1966  13.8  14.2  13.1  10.3  6.2  4.4  3.5  5  7 

1967  13.3  13.2  12.3  10.2  8.7  4.2  4.2  6.3 

1968  11.8  10.9  11.1  8.8  6.0  4.4  3  4  5  5 

1969  12.2  13.4  13.6  11.0  7.2  4.2  4.4  6.2 

1970  12.5  12.0  11.8  10.6  7.5  5.1  3.6  6.4 

MEAN  12.7  12.5  12.0  10.4  7.0  4.3  3.7  6.0 

CLINO  12.4  12.4  12.2  10.3  6. 6  3.9  4.0  6.4 

PRECIPITATION  MM 


11.1 

12 

.8 

11.2 

12, 

.0 

10.9 
11.1 

12 
12 

.0 
.3 

1961 

1  1 

.5 

91 

.3 

1962 

37 

.  1 

45 

.8 

1963 

144 

.6 

106 

.  7 

1964 

54 

.8 

50 

.  1 

1965 

78 

.9 

74 

.6 

1966 

39 

.5 

48 

.2 

1967 

9 

.6 

26 

.3 

1968 

112 

.9 

130, 

.5 

1969 

108 

.3 

47, 

.3 

1970 

73, 

.3 

45, 

,3 

MEAN 

67, 

.  1 

66, 

,6 

CLINO 

89 

77 

0 

11.3 

0 

2  .8 

0 

7.9 

0 

6.2 

4  , 

5 

17.2 

0 

45.3 

28. 

5 

6.8 

0 

0 

0 

0 

0 

11.8 

3. 

3 

10.9 

■lOV  DEC  TOTAL 

30.9  98.5  276.8 

19.5  95.5  236.7 
6.5  138.1  485.3 

38.2  35.7  212.7 

32  .6  71.8  340,5 

59. 1  87.6  310.0 

6.4  90.6  211.9 
77.7  17.1  411.4 

29.6  86.5  295.3 

1.5  48.0  269.4 
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LA  RIOJA  AERO  ARGENTINA               WMO  87217   2S  23S  Ofct  4gw    42  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

^'ib^  "355.7   S5'9.4   g5"3.'3   Sbl.8   SfcS.l  '9fe4 . 7  96,5.3  IbO  .5  153.8  957.3   95fe.2  955.8    9fe0 . 0 

19fc2  957.3     -     959.4  9fc3.5   9fc5.8  9b5 . 3  971.8  964.9  962.7  963.3   957.9  959.1 

1963  957.4   961.4   960.5  961.3   964.7  964.7  963.0  961.7  962.9  961.7   959.4  959.1    961.5 

1964  959.0   957.5   962.3  963.0   964.1  965.5  966.6  963.7  963.7  963.3   959.0  956.7    962.0 

1965  957.9   956.2   962.3  961.9   962.7  963.3  963.0  961.8  963.4  959.3   958.6 

1966  957.0     -     959.4  961.7   964.3  961.0  963.9  964.7  964.9  960.5   958.2  956.7 

1967  956.9   959.1   960.6  962.2   959 . B  966.1  964.2  962.9  963.3  958.7   959.8  957.5    960.9 

1968  958.9   957.8   961.8  964./   966.3  966.2  965.3  -  964.2  960.3   958.6  956.2 

1969  955.9   957.4   960.3  960.7   961.9  963.9  964.5  964.9  960.2  960.1   957. B  958.6    960.5 

1970  958.3   958.7   961.1  960.9  962.9  965.0  965.3  964.7  961.4  960.9   960.1  955.1    961.2 

MEAN  957.4   958.4   960.8  962.2  963.6  964.6  965.3  963.3  962.7  960.5   958.6  957.2    961.2 

CLINO  958.2   959.4   960.6  963.0  963.7  964.5  965.1  964.6  963.4  961. B   959.5  958.2    961.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC       MEAN 

1961  1002.7  1007,1  1008.9  1010.7  1012.3  1015.8  1015.9  1009.5  1008.6  1005.4  1004.1  1002.6   1008.6 

1962  1004.3     -    1006.6  1012.5  1015.4  1015.5  1023.2  1014.5  1011.5  1011.4  1005.0  1006.2 

1963  1004.5  1009.1  1008.7  1009.5  1014.3  1014.7  1012.3  1011.0  1011.7  1010.1  1006.7  1006.2   1009.9 

1964  1006.5  1005.0  1011.3  1012.2  1013.7  1016.6  1017.9  1013.9  1012.7  1012.1  1006.9  1004.2   1011.1 

1965  1005.4  1003.7  1010.9  1011.7  1012.7  1013.3  1013.7  1011.8  1012.9  1007.4  1006.3 

1966  1004.5     -    1007.7  1010.6  1013.9  1011.3  1014.6  1015.0  1014.3  100B.9  1005.8  1004.5 

1967  1004.0  1007.0  1009.0  1011.0  1009.0  1017.0  1014.0  1013.0  1013.0  1007.0  1008.0  1005.0   1009.8 

1968  1006    1006    1009  1014  1016  1016  1014  -  1013  1009    1006  1004 

1969  1003.0  1005.0  1009.0  1009.0  1012.0  1015.0  1018.0  1015.0  1011.0  1013.0  1006.0  1006.0   1010.2 

1970  1006.0  1006.0  1009.0  1009.0  1012.0  1016.0  1016.0  1015.0  1010.0  1010.0  1008.0  1002.0   1009.9 

MEAN  1004.7  1006.1  1009. 

CLINO  1005.3  1007.1  1008. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC       MEAN 

1961  27.5    25.9    21.8    19.0    16.5  9.2  10.9  17.1     17.8  23.2    25.9  28. 0     20.2 

1962  27.0    27.4    26.7    19.5    15.5  10.7  7.8  14.4    19.5  22.4    27.3  26.8     20.4 

1963  27.7    25.3    23.2    22.4    16,0  12.1  12.7  14,5    16.6  20.8    22.4  26.4     20.0 

1964  27.7    26.4    20.7    19,4    17,8  9.9  9.9  13.4    18.3  20  3    25  3  2b  0     19  6 

1965  27.4    27.3    23.5    19.6    14.8  15.5  10.6  14,6    16.5  23,9    25.3 

1966  27.0     -  23.9    20.1    16.0  13.3  11.3  12.8    17.1  22.8    25  3  25  1 

1967  28.2    27.3    23.9    23.3    19.5  8.0  10.8  14.3    17.5  23.3    23.9  29^9     20  8 

1968  27.4    25.9    23.4    17.8    14.0  12.0  13.6  -      18.7  21.6    27.5  27.2 

1969  29.4    27.1    25.1    22.3    17.5  11.2  11.8  13.3    20.0  22.6    26.4  27^9     21  2 

1970  27.3    28.4    24.3    23.9    14.5  11.2  10.4  13.9    20.7  21.3    24.8  28.4     20 ' 8 

MEAN  27.7    26.8    23.7    20.7    16.2  11.3  11,0  14.3    18,3  22  2    25  4  27  3     20  4 

CLINO  27.4    25.9    23.4    19.0    15.1  11.8  11.3  14.1     17.7  21.0    24^4  266     198 


PRECIPITATION  MM 


1961 

74 

0 

31 

2 

181 

2 

1962 

57 

9 

25 

3 

6 

8 

1963 

31 

4 

132 

9 

12 

b 

1964 

55 

8 

52 

3 

155 

1 

1965 

84 

9 

32 

8 

26 

5 

1^66 

63 

7 

23 

3 

74 

4 

1967 

20 

7 

21 

2 

1  1 

b 

1966 

142 

3 

93 

5 

51 

0 

1969 

8 

4 

22 

0 

2 

2 

1970 

50 

9 

41 

3 

35 

8 

MEAN 

59 

0 

47 

6 

55 

7 

CLING 

60 

56 

57 

7.9 
5.0 


71 

3 

14 

0 

466 

2 

55 

8 

94 

0 

266 

1 

29 

8 

91 

7 

340 

2 

45 

3 

36 

4 

406 

7 

b5 

0 

27 

6 

281 

0 

45 

5 

55 

7 

314 

0 

88 

5 

36 

5 

208 

2 

54 

2 

50 

2 

414 

7 

19 

5 

78 

1 

1  77 

6 

60 

0 

20 

9 

246 

6 

53 

5 

50 

5 

312 

1 

31 

51 

317 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


LOBOULATE  ARCeNTINA  HMO  8753^   34  OSS  063  22W     13  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 


1<9b1 

33^ 

9 

995 

3 

995 

7 

998 

1 

999 

1 

1001 

0 

1001 

4 

997 

8 

999 

1 

- 

- 

- 

iqfej 

- 

994 

7 

999 

7 

1001 

9 

1000 

9 

1008 

2 

1000 

6 

1000 

2 

1000 

5 

994 

6 

995 

3 

1^63 

SS3 

5 

99b 

9 

99G 

b 

99b 

7 

1001 

0 

1000 

2 

998 

9 

998 

2 

999 

5 

998 

7 

996 

2 

995 

7 

997 

yibi 

994 

3 

993 

3 

997 

B 

999 

3 

1000 

2 

1001 

1 

1002 

5 

999 

7 

1000 

5 

1000 

7 

996 

1 

992 

3 

998 

ISfeS 

992 

9 

991 

1 

999 

0 

997 

5 

998 

9 

998 

7 

999 

4 

998 

2 

999 

5 

996 

2 

995 

7 

993 

5 

99b 

1<3fc6 

992 

9 

994 

5 

995 

4 

998 

9 

999 

8 

996 

6 

999 

9 

1001 

3 

1002 

3 

998 

1 

995 

0 

992 

9 

997 

1'3fe7 

992 

9 

994 

9 

99fe 

7 

998 

9 

99b 

2 

1002 

1 

1000 

3 

999 

5 

999 

5 

996 

3 

996 

2 

993 

8 

997 

iqfeB 

994 

G 

993 

4 

99B 

1 

1000 

7 

1001 

4 

1002 

3 

1001 

5 

1001 

5 

1000 

9 

997 

7 

994 

3 

992 

6 

998 

ISfeg 

991 

5 

993 

3 

99b 

7 

997 

1 

997 

7 

999 

1 

1000 

2 

1001 

3 

996 

7 

997 

7 

995 

0 

994 

2 

99b 

1970 

994 

5 

994 

1 

99b 

5 

99b 

1 

998 

1 

1001 

0 

1000 

3 

1001 

0 

997 

4 

997 

8 

996 

5 

991 

0 

997 

MEAN  993.2   994.1   99b. 7  998.3  999.4  1000.3  1001.3   999.9   999. b   998.2   995.5   993.5    997. 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1007.7  1011.0  1011.7  1014.5  1015.5  1017.8  1018.2  1014.2  1015.5     -  -       - 

1962  -  -    1010. b  101b. 0  1018. b  1017.6  1025.2  1017.2  1016.7  1016.7  1010.5  1011.1 

1963  1009.4  1012.7  1012.7  1012.9  1017.5  1017.0  1015.4  1014.7  1015.9  1015.1  1012.5  1011.7   1014. 

1964  1010.1  1009.1  1013.9  1015.3  1016.6  1018.0  1019.4  1016.3  1017.0  1017.1  1012.2  1008.2   1014. 

1965  1008.6  1006.9  1015.1  1013.9  1015.4  1015.1  1016.2  1014.7  1015.9  1012.5  1011.7  1 009 . B   1013. 

19bb  1008.6  1010.5  1011.5  1015.1  101b. 2  1013.1  101b. 7  1018.0  1018.8  1014.3  1011.0  1008.7   1013. 

19b7  1008.6  1010.7  1012.9  1015.1  1012.5  1019.1  1017.1  101b. 0  1015.8  1012.5  1012.3  1009.5   1013. 

19b8  1010.0  1009.0  1014.0  1017.0  1018.0  1019.0  1018.0  101B.0  1017.0  1014.0  1010.0  1008.0   1014. 

19b9  1007.0  1009.0  1013.0  1013.0  1014.0  1016.0  1017.0  1018.0  1013.0  1014.0  1011.0  1010.0   1012. 

1970  1010.3  1009.8  1012.3  1012.2  1014.5  1017.6  1017.0  1017. b  1013.7  1014.1  1012. b  100b. 7   1013. 

MEAN  1008.9  1009.9  1012.8  1014.5  1015.9  1017.1  1018.0  101b. 5  1015.9  1014.5  1011.5  1009.3   1013. 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19bl  23. b    22. b         20.1  14.9  14 

1962  23.2    22.7    22.4  15.4  11 

1963  23.4    23.5    19.3  18.5  13 

1964  24.2    23.7    19.0  lb. 3  14 

1965  24.4    24.0    19.0  15.2  11 

1966  23.9    20.9    19.2  16.8  13 

1967  23.3    23.2    19.5  17.5  16 

1968  24.2    24.1     19.4  14.4  11 

1969  25.1    23.1    20.4  17.5  14 

1970  23.0    24 .3    21.0  19.8  12 

MEAN  23.8    23.2    19.9  16.6  13 
PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY 

1961  97.5   120.0   146.9  104.8  2.6    10. b      1.4     9.4    15  5   133  8 

1962  63.4    54. b    83.2  b9.5  19 
19b3  99.0    72.4   193.8  12.3  11.8    lb. 4     b.b            5.4    25  6   108  3 

1964  46.8    61.2   128.1  144.1  18 

1965  96.4    69.2   101.3  95.6  17 

1966  147.4    27.1   363.5  111.6  12 

1967  57.3    27.6    43.2  34.6  50.4     1.4     8.6     6  0    51  9   1 99  8 

1968  60.2    83.2   118.1  1.0  3.2 

1969  70.4   104.3   101.7  103.5  159.3 

1970  200.5    28.2   167.8  3.3  29.1 

MEAN  93.9    64.8   144.8  68.0  32.4    21.4    10.6    20.5    31.8    74.7   117,2   118.7 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


LAGO  ARGENTINO  AERO  ARGENTINA  HMO  STSOS   50  20S  072  1 8H 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 
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MEAN    978.2   977.9   980.0   978,8   977.3   979.0   979,7  979.2  980.1   981.0  979.0  97b. b  978.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

19bl       -        -        -     1004.5  1003.0  lOOb.5  1013.0  1009.4  1005.7  1004.2  1002.7  1004.3 

19b2  1005.5  1011.0  1002.3  1007.7  1008. b  1005.0  1014.3  1008,7  1005.8  1010. b  1007.3  1002.5  1007.4 

19b3  1003.1  1009.5  1003.4  1001.4  1005.1  1007.8  1005.5  1010.1  1015.8  1014. b  1005.9  1002.5  1007.1 

19b4  1002.3  1002.3  100b. fc  1009.5     -  1009.0  1005.8  1003.5  1009.5  1008.7  1009.4  1001.4 

19b5  1001.1   998.2  1009.9  1003.1  1005.1  1001.8  1009.4  1001.9  1003.8  1001.4  1000.9  1004.1  1003.4 

19bb  1003.0  1007.5  1001.8  1008.2  999.0  1003.1  1009.7  1008.1  1009.7  1007.4  100b. 7  1001.1  1005.4 

19b7  1002.8  1003.1  100b. 2  1007.5  1002.7  1008. b  1004.0  1005.4  1007. b  1010.9  1002.9  1003,8  1005,5 

19b8  1005.9  1001.0  1010.0  1009.0  100b. 0  1009.0  1003.0  100b. 0  1009.0  100b. 0  1003.0  100b. 0  100b. 2 

19b9  1004.3  1001.0  1011.0  1003.0  100b. 0  1005.0  1007.0  1005.0  1003.0  1007.0  1008.0  1005.0  1005.4 

1970  1007.1  1001.7  1005.7  1001.3  1000.8  1004.8  999.2  1003. b  999.9  1005.9  1007.4  995. b  1002.8 

MEAN  1003.9  1003.9  1 00b . 3  1005.5  1004.0  100b. 1  1007.1  100b. 2  1007.0  1007.7  1005.4  1002. b  1005.5 

TEMPERATURE  DEG  C 
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MEAN  13.3  12.8  10.9  7.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1961  -  -  23.1  45.9 

19fe2  .3  .b  30.0  33.9 

19b3  15.4  4.2  2b. h  73.8 

19b4  24.7  8.8  32.0  13. b 

19b5  32.4  11.7  18.7  47.4 

19bb  5.7  17.5  21.0  35.3 

1967  58.0  7.2  32. b  48. b 

1968  9.8  5.9  0  22  5 

1969  2.8  0  4.2  28. b 

1970  21.3  21.0  10.2  3b. 4 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


LAS  LOMITRS                                      ARGENTINA  HMO  87078  24  42S  OfcO  35W  13  M 
NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MS 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

^3b^          330    7  333    4   g"34  3       33b    2  9S9.0  1000.2  1000.7   gS5 . 7  g<35.5  ^'33.4  '3'52.fe   SgS.O  995.4 

ig&2    993  7   994  3   994  2   998  1  1001.4  1000.5  1006.7   999.9  997.0  998.2  993.3   992.5  997.5 

1963  991  0   994  6   995  1   997  4  1000.2  1000.1   997.9   995.9  995.5  994.3  992.1   993.0  995.6 

1964  993  0   991  3   995  7   996  9  1000.2  1000.5  1001.5   999.0  997.9  997.5  994.3   991.3  996.6 

1965  992.5   990.5   997.3   996.2  997.4   998.9   998.9   995.9  997.8  994.2  993.9   991.3  995.4 

1966  991  9   993  0   994.3   997.1  1000.2   996.5   999.4   999.9  999.3  994.6  992.7   990.6  995.8 

1967  992  1   992  9   995  4   998.5  995.5  1001.3   998.6   997.3  996.7  993.4  993.8   992.7  995.7 

1968  993  5   993  3   996  1   999.8  1001.5  1001.1  1000.7  1000.3  999.5  993.7  991.9   991.3  996.9 

1969  991  1   991  5   995  0   996.9  997.3   999.8   999.8  1000.1  993.8  995.5  992.5   994.3  995.6 

1970  992.7   994.2   995.4   996.7  997.3   999.4  1001.1   999.9  995.8  994.2  994.5   989.7  995.9 

MEAN    992.2   992.9   995.3   997.4  999.0   999.8  1000.5   998.4  996.9  994.9  993.2   992.0  996.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1005.1  1007.9  1009.5  1011.0  1013.9  1015.5  1015.9  1010.5  1010.5  1008.3  1007.3  1007.5  1010.2 

1962  1008.2  1009.0  1008.9  1013.0  1016.6  1015.8  1022.3  1015.1  1011.8  1013.1  1007.8  1006.9  1012.4 

1963  1005.5  1009.3  1008.5  1012.3  1015.4  1015.4  1013.0  1011.0  1010.6  1009.0  1006.7  1007.5  1010.4 

1964  1007.5  1005.9  1010.5  1011.8  1015.2  1015.9  1017.1  1014.1  1013.0  1012.6  1009.1  1005.9  1011.6 

1965  1007.1  1005.1  1012.2  1011.3  1012.5  1013.9  1014.1  1011.0  1012.9  1009.0  1008.7  1005.9  1010.3 

1966  1006.5  1007.7  1009.1  1011.8  1015.4  1011.5  1014.5  1015.2  1014.3  1009.4  1007.3  1005.1  1010.7 

1967  1007.0  1008.0  1010.0  1013.0  1010.0  1017.0  1014.0  1012.0  1012.0  1008.0  1006.0  1008.0  1010.4 

1968  1008    1008    1011    1015  1017    1016    1018    1016  1015  1008  1006  1006  1012 

1969  1006.0  1006.0  1011.0  1012.0  1011.0  1015.0  1015.0  1015.0  1009.0  1010.0  1007.0  1009.0  1010.5 

1970  1007.0  1009.0  1010.0  1012.0  1012.0  1014.0  1016.0  1015.0  1011.0  1009.0  1009.0  1004.0  1010.7 

MEAN   1006.8  1007.6  1010.1  1012.3  1013.9  1015.0  1016.0  1013.5  1012.0  1009.6  1007.5  1006.6  1010.9 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

.5    19.8    15.7    16.9    22.4  21.4    25.0  25.4    27.0  23.1 

.1    16.7    14.7    10.6    16.5  22.0    21.5  26.7    28.5  21.3 

.6    19.3    16.8    18.8    20.4  21.4    26.2  27.0    28.5  23.5 

.5    20.8    14.2    13.8    18.1  21.6    21.9  24.8    25.4  22.1 

.4    19.3    20.8    16.9    20.2  19.2    24.2  24.7    26.7  22.4 

.5    18.5    18.9    17.7    17.0  20.8    24.6  28.1    27.3  22.8 

.6    24.0    13.3    17.4    19.2  21.6    27.1  25.1    27.6  23.2 

.5    17.2    17.0    18.9    19.4  20.2    25.1  28.9    28.7  22.9 


PRECIPITATION  MM 

B     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV 

9.5  115.1  226  .0 

15.3  48.3  33.0 

4.2  5.7  64  .4 
74.3  68.4  60.7 
96.3  89.6  102.0 

7.3  10.0  73.5 
37.7  9.9  104.0 
13.2  42.9  72.7 
19.0  19.6  216.0 
27  .9  67.2  51.0 

111.1        102.9         94.1        112.7         48.4          10.4          16.4          13.1          30.5  47.7  100.3       126.9 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


MAOUINCHAO  ARGENTINA  HMO  87774   41  15S  068  44H 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
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.  3 

913 

.0 

907 

911 

.8 

MEAN    910.3   911.1   912.7   912.7   912.1   911.8   912. b   911.8   913.1   912.9   911.4   910.1 
TEMPERATURE  DEG  C 


9  .9 
10.8 
9.2 


19bl 

lb. 4 

lb 

.7 

13 

.2 

8 

.5 

5 

.9 

1962 

17.4 

1  7 

.7 

15 

.b 

7 

.5 

4 

.9 

19b3 

17.1 

18, 

,8 

12 

.b 

9 

.9 

4 

.  1 

19b4 

18.7 

15 

,0 

12 

.0 

8 

.b 

5 

.  4 

19b5 

17.8 

15 

.4 

1  4 

.  7 

7 

.9 

2 

.9 

19bb 

17.8 

1  4 

,0 

13 

.  7 

10 

.  1 

7 

.3 

19b7 

17.2 

1b 

.7 

13 

.b 

9 

.9 

b 

,  7 

19b8 

18.0 

lb 

,0 

13 

.0 

9 

.9 

b 

.8 

19b9 

18.7 

lb 

,  1 

13 

.b 

9 

.8 

b 

.  4 

1970 

lb. 3 

1  7 

,8 

14 

■3 

10 

.b 

5 

.5 

MEAN 

17.5 

lb 

,4 

1  3 

.b 

9 

.  3 

5 

.b 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

19b1 

1  .8 

8 

,2 

.b 

1 

.  3 

15 

.  3 

19b2 

9.2 

12, 

,  1 

9 

.5 

7 

.8 

25 

.8 

19b3 

2.8 

3b, 

,  7 

9 

.2 

3 

,  7 

.3 

19b4 

1  .2 

2, 

,4 

.  1 

37 

.2 

15 

.  1 

19b5 

13.3 

10, 

,  7 

4 

.5 

1 

.  7 

1? 

.3 

19bb 

22.0 

b. 

,b 

4 

.3 

27 

.9 

0 

19b7 

4.2 

,2 

1 

.  4 

2 

,9 

22 

.  1 

19b8 

0 

s'. 

,2 

5b 

,  7 

0 

7 

.0 

19b9 

.2 

b. 

,  1 

4b 

.4 

3 

.5 

19 

.  1 

1970 

57.0 

7  , 

,  3 

14 

.  7 

1  7 

.0 

1  7 

.b 

10  .b 
9  .  7 

8  .4 

9  .  3 
8.9 
8.3 
9.9 


140.  3 
135.5 
183. b 
IBb.O 
115.2 

172. b 
lOb.4 
154.4 
183.3 
14b. 8 

152. b 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


MftR  DEL  PLATA  AERO  ARGENTINA  HMO  87692  37  5fcS  057  35W     2  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

1"9b1   tOOfc.3  loo's. 7  1009.8  1010.5  1013.0  1015.0  1015.0  1012. fe  1013.3  1011.3  1008.5  1008.7  1011.1 

l'3fe2   1009.4  1011.1  1009.7  1014.5  1015.4  1014.9  1021.8  1013.8  1015.3  1014.9  1010.1  1009.7  1013.4 

19fe3   1008.5  1012.7  1010.2  1010.5  1014.5  1013.3  1012.9  1013.0  1014.1  1014.3  1010.2  1011.4  1012.1 

19fe4   1009.1  1008.3  1012.1  1014.2  1014.3  1013.3  1 0 1 fe . 4  1012.9  1015.8  1015.5  1011.1  1 OOfe . 3  1012.4 

19b5   lOOfe.9  1003.8  1014.3  1011.4  1011.7  1013.5  1012. b  1011.5  1013.4  1011.3  1011.9  1008.2  1010.9 

19fefe   1008.2  1007.7  1010.2  1014.7  1012.2  1009.4  1014.9  1015.8  1017.2  1013.1  1011.5  1007.5  1011.9 

19fe7   100b. b  1010.3  1011.0  1013.1  1012.3  1013.1  1014. b  1012.7  1015.3  1011.7  1011.1  1009.3  1011.8 

1968  1009.9  1008.5  1013.0  1014.1  1013.3  1016.2  1014.2  1016.4  101b. b  1014.3  1009.7  1007.5  1012.8 

1969  1005.8  1008.3  1011.7  1012.5  1012.1  1013.1  1014.3  1015.5  1010.5  1012.1  1009.9  1010.6  1011.4 

1970  1010.1  1009.8  1012.6  1011.0  1011.8  1014.2  1015.7  1015.8  1013.3  1013.0  1010.9  1005.0  1011.9 

MEAN   1008.1  1009.0  1011.5  1012.7  1013.1  1013.6  1015.2  1014.0  1014.5  1013.2  1010.5  1008.4  1012.0 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1009.0  1012.3  1012.5  1013.3  1015.8  1017.8  1017.8  1015.4  1016.0  1014.1  1011.1  1011.4  1013.9 

1962  1012.1  1013.8  1012.3  1017.2  1018.2  1017.6  1024.6  1016. fe  1018.0  1017. fe  1012.7  1012.3  1016.1 

1963  1011.1  1015.4  1013.0  1013.3  1017.4  1016.3  1015.8  1015.9  1017.0  1017.2  1013.0  1014.2  1015.0 

1964  1011.9  1011.1  1014.9  1017.1  1017.2  1016.3  1019.5  1015.8  1018.8  1018.4  1013.9  1009.1  1015.3 

1965  1009.7  1006.6  1017.1  1014.2  1014.5  1016.3  1015.5  1014.5  1016.2  1013.9  1014.7  1011.0  1013.7 

1966  1011    1015  1013  1017  1015    1012    1018    1019    1020  1016  1014  1010  1015 

1967  1009.0  1013.0  1014.0  1016.0  1015.0  1016.0  1018.0  1016.0  1018.0  1014.0  1014.0  1012.0  1014.6 
19b8  1014.0  1012.0  101b. 0  1017.0  101b. 0  1019.0  1017.0  1019.0  1019.0  1017.0  1012.0  1010.0  1015.7 
19b9  1009.0  1011.0  1014.0  1015.0  1014.0  101b. 0  1018.0  1019.0  1013.0  1013.0  1014.0  1014.0  1014.2 
1970   1013.0  1013.0  1015.3  1014.0  1015.0  1018.0  1019.0  1019.0  101b. 0  101b. 0  1013.0  1008.0  1014.9 

MEAN   1011.0  1012.3  1014.2  1015.4  1015.8  101b. 5  1018.3  1017.0  1017.2  1015.7  1013.2  1011.2  1014.8 

TEMPERATURE  DEG  C 


12.8  16.7  18.7  13.5 

12.0  14.2  18.3  13.8 

12.2  14.0  17.0  13.0 

13.6  17.1  17.2  13.8 


1961 

20 

.  1 

1962 

18 

,B 

1963 

20, 

.0 

1964 

19 

.7 

1965 

19 

.8 

1966 

20 

.0 

1967 

20 

.2 

1968 

19, 

,  7 

1969 

19, 

.3 

1970 

19 

.2 

MEAN     19.7    19.6 
PRECIPITATION  MM 


1961 

172 

.5 

70 

.9 

108 

,0 

40 

.  1 

19fe2 

59 

.8 

47 

.0 

58 

,2 

44 

.4 

1963 

67 

.9 

130 

.  7 

181 

,3 

15 

.5 

1964 

10b 

.0 

33 

.9 

87 

.5 

1 

.2 

1965 

130 

.3 

48 

.6 

7 

,9 

55 

.  1 

1966 

65 

.9 

89 

.9 

52 

,  1 

86 

.0 

1967 

87 

.7 

55 

.3 

114 

,3 

61 

.5 

1968 

46 

.8 

1  1  1 

.5 

128 

,0 

14 

.  1 

1969 

94 

.6 

28 

,  1 

164 

,4 

74 

.9 

1970 

183 

.3 

108 

.  1 

199 

,3 

62 

.5 

59.6        105.7 

90.5  24.4 

53.6  110.6 


177.4        121.7 


51 

.4 

142 

25 

.8 

195 

116 

.4 

95 

12 

.0 

167 

67 

.0 

128 

38 

.6 

38 

42 

.  1 

18 

10 

.8 

104 

172 

,7 

5 

82, 

.2 

57, 

.5 

44 

.5 

87b 

.8 

72 

.0 

51  , 

.  1 

38 

.3 

700 

.2 

78 

.0 

50, 

.2 

91 

.0 

1049 

.  1 

25 

.6 

121  , 

.8 

103 

.  7 

8b8 

.0 

33 

.  1 

47  , 

.6 

57 

.5 

7b9 

.0 

20 

.3 

124, 

,  1 

188 

.4 

84b 

.0 

146 

.6 

75, 

,6 

5 

.9 

825, 

.  1 

103 

.8 

18, 

.5 

161 

.0 

737, 

.0 

98 

.  1 

62, 

.  1 

112 

.6 

1209 

.0 

55 

.8 

86, 

.  1 

77 

.4 

1027 

.2 

72.4       110.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MENOOZA  AERO  ARGENTINA  HMO  87418  32  505  06B  47W  70  M 

NOTES  ON  PAGE  7 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

lSb1    '927.8  '330.7  331. A  "333.0  <334,2  "334. '3  '335.5  '332.1  '333.0  '331.1  '32"3.7  '32^.3  "331. "3 

1'3fe2    "330.7  "931.4  "331.0  '334.7  "33fc.2  S35.0  "341.3  "935.5  S34.2  "334. "3  "330.1  "330.1  "333,8 

1"3&3    "32"3.7  "333.0  "332.1  "932.5  "335.0  "934.6  "933.1  "931. "9  "934.5  "333.3  "331.5  "930. fc  "332.7 

1^64    "330.2  "32"3.0  "333.4  "334.1  "334.7  "335.3  "936,. 3  "933. "3  S34.7  "334.3  "330. b  "328.2  932, "3 

1"3fe5      -  "328.3  933.7  932.2  933,5  933.7  933.0  932.2  934.5  931.1  930.2  928.7 

1966  929.0  930.7  931.5  933.3  934.9  931.0  934.2  935.0  935.8  932,5  930,2  928,6  932,2 

1967  928,6  930,7  932.3  933,8  931,1  935,8  934,3  933,8  935,3  932.1  931.7  930.6  932,5 

1968  931.3  930,2  934,3  936,2  937,0  936,7  935,8  936,3  935,5  932,6  930,9  928.9  933,8 

1969  928.6  929,9  933,1  932,5  933,3  934,3  935,1  935,4  932,9  932,6  930,6  930,7  932,4 

1970  930.9  931,1  932,7  932,9  933,5  935,4  935,1  935,5  933,1  932,5  931,9  927,7  932,7 

MEAN    929,6  930,5  932,6  933,5  934,3  934,7  935,4  934,2  934,4  932,7  930,7  929.3  932.7 
TEMPERATURE  DEG  C 


21.8 
19.0 
18.3 


1961 

25 

6 

1962 

24 

2 

1963 

24 

8 

1964 

24 

5 

1965 

24 

6 

1966 

25 

3 

1967 

24 

9 

196B 

24 

3 

1969 

26 

8 

1970 

23 

8 

MEAN  24.9  23.5  19.9  16.4  11.5  7.7  7.3  9.9  13.1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

1961  9.8  15.9  18.0  79.0  32.4  0  19  0                   3b 

1962  44.8  26.2  22.0               .2            3.0  3.6  3.2  1.9            0 

1963  2.2  116.5  8.0  10.2            0  .3230  12    8 

1964  24.7  .4  51.5  5.8     0  10.3  0  0        7  2 

1965  46.1  .8  0  5.9     0  .8  8.4  2.4     8.5 

1966  .9  13.3  b.l  29.5     0  0  7.1  52       3 

1967  17.8  39.7  24.7  0  0  12.5  0  0       3  5 

1968  3.7  11.7  7.9  24.3     1.0  4.0  0  0  2  9 

1969  2.3  23.4  1.5  0  5.4  6.3  C  13  0 

1970  47.2  5.9  43.4  0  13.4  0  0  0  0 

MEAN  20.0  25.4  18.3  15.5  5.5  3.8  2.3  11      3  9 


24 

4 

211 

7 

57 

4 

164 

4 

12 

0 

198 

3 

lb 

3 

190 

6 

8 

8 

90 

3 

5 

1 

119 

8 

71 

5 

215 

0 

5 

9 

123 

4 

23 

3 

68 

5 

5 

0 

115 

1 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


MENDOZA  OBSERVATORIO 
NOTES  ON  PAGE   7 


ARGENTINA  MMO  87420   32  53S  068  51H    82  M 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAH  JAN  FEB  MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

nfcl  Sn  g  '917  1  917  4   "318  7   <5 1  "3 . 7   9 1  ^  .  8   920.3   919.1   918.9   917.4   9 1  fe .  2   91fe.1    917.9 

19fe2  917  1  916  9  917.3   920.5   921.7   920.2   92fe . 2   920.9   919.8   920. fe   91fe.5   917.3    9 1 9 . fc 

1963  915  9  919.1     -     918.3   920.6   919.9   918.3   917.4   919.9   919.1   917.4   917.0 

1964  916  6  915  4  919  1   919.5   919.9   920.5   921.4   919.1   920.3   920.1   916.6   914.3    918.6 

1965  915.0  914.2  919.7   917.9   919.0   919.0   918.3   917.8   920.1   917.1   916.3   914.9    917.4 

1966  915  3  916  6  917  3   919  1   920.6   916.6   919.5   920.5   921.4   918.5   916.5   915.1    918.1 

1967  914  5  917  0  918  3   919.9   916.9   920.9   919.7   919.1   920.5   917.1   917.3   916.3    918.1 

1968  917  1  915.8  919.9   921.4   922.2   921.7   920.9   921.3   920.6   917.8   916.7   914.5    919.2 

1969  914  5  915.5  918  6   917.7   918.5   919.1   920.1   920.5   918.1   917.9   916.3   916.9    917.8 

1970  917.0  917.3  918.6   918.6   918.9   920.5   920.1   920.9   918.7   918.5   918.1   913.8    918.4 

MEAN  915  7  916.5  918.5   919.2   919.8   919.8   920.5   919.7   919.8   918.4   916.8   915.6    918.4 

CLINO  916.1  916.9  918.1   919.7   919.5   920.2   920.7   920.7   920.3   919.0   917.3   917.0    918.7 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  24.4    22.3  19 

1962  23.2    22.1  21 

1963  23.1    21.3 

1964  23.4    23.1  17 

1965  23.6    23.4  20 

1966  23.8    20.6  20 

1967  23.7    23.0  19 

1968  23.2    23.6  18 

1969  25.4    23.1  19 

1970  22.2         24.3  20 

MEAN  23.6    22.7  19 

CLINO  23.7    22.5  19 


18 

.2 

1  1 

.8 

15 

.4 

12 

.  1 

15 

.2 

10 

.0 

15 

.  1 

12 

.  7 

18 

.2 

13 

.8 

14 

.  7 

1  1 

.8 

1  7 

.8 

12 

.6 

19 

.3 

1  1 

.4 

16 

.  4 

12 

.  1 

14 

.8 

10 

.9 

12 

.0 

18 

.2 

21 

,3 

13 

.6 

1  7 

.2 

22, 

,  1 

10 

.3 

15 

,  1 

16, 

,  1 

13 

.  4 

16 

.  1 

19, 

,  7 

12 

.3 

18 

,  1 

20, 

.6 

12 

.3 

16 

.8 

20, 

.0 

13 

.0 

16 

.8 

20, 

.6 

13 

.2 

15 

.6 

22, 

,  4 

14  , 

.6 

16, 

.8 

21  , 

,0 

15 

.7 

16, 

.9 

19, 

,5 

13, 

.0 

16 

.8 

20, 

,3 

13 

.0 

16 

.6 

20, 

,0 

PRECIPITATION  MM 


1961 

7 

.4 

40, 

,4 

33, 

,8 

1962 

IB 

.0 

24 

.8 

14  , 

.  1 

1963 

5 

.5 

143 

.8 

33 

.  1 

1964 

24 

.5 

1 

.6 

52 

,6 

1965 

69 

.2 

33 

.  7 

.6 

1966 

5 

.8 

22 

.  4 

20 

.0 

1967 

26 

.2 

27 

.0 

57 

.9 

1968 

13 

.4 

34 

.9 

12 

.5 

1969 

50 

.2 

5 

.0 

2 

.5 

1970 

89 

.9 

1  7 

.2 

39 

.  3 

MEAN 

31 

.0 

35 

.  1 

26 

.6 

CLINO 

28 

21 

21 

JUN  JUL 

.7  2.4 

3.5  5.8 

1.0  2.0 
14.3  2.4 

.3  13.3 

0  10.5 

6.6  .1 
15.9  0 

8.5  .4 

0  2.3 

5.1  3.9 


27, 

.6 

8 

.0 

8, 

.6 

166 

.9 

2, 

.0 

12 

.6 

56, 

.7 

155 

.5 

18, 

.4 

46 

,4 

26 

.3 

318 

,  7 

66 

.5 

36 

.8 

12 

.4 

233 

.5 

0 

20 

.  3 

0 

169 

.0 

2 

.2 

10 

.B 

13 

.5 

139 

.  1 

30 

.8 

1  1 

.2 

52, 

.9 

220 

.2 

88 

.6 

13 

.2 

29 

.3 

229 

.6 

5 

.  1 

.6 

16 

.9 

104 

.8 

2 

.3 

3 

.8 

5 

.4 

1  77 

.2 

24 

.4 

16 

.4 

22 

.2 

191 

.5 

24 

20 

23 

197 
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NEUQUEN  AERO 
NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 


WMO  87715   38  57S  OfcS  08H    21    M 


nbi 

"57fc 

.  1 

979, 

.5 

979 

.8 

982 

.  1 

982 

.3 

983 

.  7 

984 

7 

982 

.3 

983 

.3 

981 

.  7 

979 

.8 

979 

.  1 

981 

.2 

l'5fc2 

g?") 

.7 

980. 

.5 

979 

.4 

984 

.5 

985 

.  7 

983 

.8 

991 

.5 

985 

.0 

984 

.2 

985 

,4 

979 

,  7 

979 

.5 

983 

.2 

nfcs 

■378 

,9 

982. 

.  1 

981 

.  1 

981 

,0 

984 

,2 

983 

,8 

982 

,3 

982 

.b 

985 

.8 

984 

.3 

981 

.7 

980 

.2 

982 

.3 

l<3b<) 

978 

.b 

978. 

.b 

982 

.b 

983 

.  7 

983 

,9 

984 

.2 

985 

,9 

982 

.b 

985 

.4 

984 

,5 

980 

.b 

977 

.3 

982 

.•3 

nb5 

"378 

.2 

97fc. 

.9 

983 

,4 

981 

.3 

983 

.  1 

982 

.5 

983 

.  1 

981 

.5 

984 

.5 

981 

,3 

980 

,  1 

978 

.2 

981 

.2 

19E>b 

977 

.8 

979. 

,  7 

980 

.3 

983 

,0 

982 

.b 

979 

.9 

984 

.2 

984 

.9 

98b 

.b 

983 

.  1 

980. 

.b 

978 

.2 

981 

.7 

1'9b7 

977 

,0 

979. 

.  7 

981  . 

.3 

983 

.  1 

980 

.5 

985 

.3 

983 

.  1 

983 

,0 

984 

.9 

982 

,2 

979. 

.8 

979 

.0 

981 

.b 

nts 

979 

.7 

978. 

.  1 

983. 

,  1 

984 

.b 

984 

.6 

985 

.9 

984 

.b 

985 

.3 

984 

,9 

982 

,b 

979. 

.7 

977 

.9 

982 

.b 

iqfcg 

97fc 

.  7 

977  . 

.9 

982 

.  1 

980 

.7 

981 

.8 

982 

.9 

983 

.5 

984 

.2 

981 

.9 

982 

,  1 

979. 

,9 

979 

,  4 

981 

.  1 

1970 

979 

.9 

979. 

,  7 

981  . 

,  1 

981 

,0 

981 

.4 

984 

.  1 

982 

.3 

984 

.  7 

982 

.  7 

982 

.5 

981  . 

.  7 

97b 

.  7 

981 

.5 

MEAN  978.3   979.3   981,4   982.5  983.0   983, b   984.5   983, b   984.4   983.0   980.4   978, b    981.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19bl  100b  5  1010  2  1010  7  1013  8  1014.9  101b. 3  1017.4  1014. b  1015.5  1013.0  1010.7  1009.5   1012.8 

19b2  lOloil  1011.4  1010.1  101b. 4  1017.9  101b. 2  1024.7  1017.2  1015.9  101b. 7  1010.3  1009.9   1014.7 

19b3  1009  5  1013  0  1012  7  1012.7  101b. 8  101b. 4  1015.0  1015.2  1019. b  101b. 0  1013.4  1011.1   1014.3 

19b4  1009.1  1009.5  1014.2  1015. b  101b. 4  1017.1  1018.8  1015.1  1017. b  101b. 2  1011.9  1008.2   1014.1 

1965  1008.5  1007.5  1014.5  1013.0  1015.5  1014.7  1015.8  1013,9  101b. 4  1011.9  1011.1  1008.9   1012. b 

19bb  1008.0  1011.0  1012.0  1015.0  1014.0  1012.3  101b. 8  1018.0  1019.0  1014.0  1010.0  1009.0   1013.3 

19b7  1007.0  1010.0  1012.0  1015.0  1013.0  1018.0  101b. 0  101b. 0  1017.0  1014.0  1010.0  1009.0   1013.1 

19b8  1010.0  1008.0  1014.0  101b. 0  1017.0  1018.0  1017.0  1018.0  101b. 0  1014.0  1010.0  1009.0   1013.9 

19b9  1007.0  1009.0  1013.0  1013.0  1013.0  101b. 0  1015.0  101b. 0  1014.0  1013.0  1011.0  1010.0   1012.5 

1970  1011.0  1010.0  1012.0  1012.0  1014.0  1017.0  1015.0  1017.0  1014.0  1014.0  1013.0  1008,0   1013.1 

MEAN  1008.7  1010.0  1012.5  1014.3  1015.3  101b. 2  1017.2  101b. 1  101b, 5  1014.3  1011.1  1009,3   1013.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19b1  22.5    21,9    18.0    12,8  9.1      4.8     4.7     8.b     9.8    Ib.l     19. b    22.7      14.2 

19b2  23.0    21.9    20.2    11. b  8.1      b.O     3.3     8,5    12.2     Ib.O    21.3    23.7      14.7 

19b3  23.1    23. b    17.3    14,9  7.5     5.5     b.8     7.1     9.1     14.0    15.9    22.1      13.9 

1964  24.0    20.4    lb. 5    12, b  8.4     4.9     5.0     7.8    10.8    15.7    19.0    21.1     13.9 

1965  23,4    21.9    19.1     12.3  7.b     8.5     4.3     7.7    10.5    15.8    19.7    20.2      14.3 

19bb  23. b    19.0    18.3    14.1  10,7     b.8     5.2     b.8     9.8    14.0    19.1    19.8     13.9 

19b7  23.1    22.1    18.2    13.7  10.1     3.3     4,7     7.4    11, b    15.0    20.5    23.9     14.5 

1968  23.5    22.4    17,5    12.7  9.9     7.2     7.0     8.9    12.1     14. b    21.2    20.7      14.8 

1969  24.8    21.4    17,6    13.6  9.4     5.b     5,9     8.1    11, b    13.5    19.2    24.1     14.6 

1970  21.6    22.7    18.4    14.6  9.6     5.2     6.6      7.6     12.2    15.0    18.4    20.5     14.4 

MEAN  23.3    21.7    18.1     13.3  9.0     5.8     5.4     7.9    11.0    15.0    19.4    21,9      14.3 

CLINO  22,6    21.4    17.6    12,4  8.5     5.3     5.0     7.0    10.6    14.3    18.9    21.6      13.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MA 

1961  0  0         ,3     5.1 

1962  .4     8.5     4.7     3.2  1 

1963  13,6    22,5  .5     2,3 

1964  0  4.0     0      29.7 

1965  12,8     1.5     1.6     9,2  1 

1966  3.2     6.1    39.6    48.5 

1967  3.3     0  1.6     0  3 

1968  0  0      39.7      .2 

1969  0  3.3    45.5     4.9 

1970  123.6     8.6     5.5     2.1 

MEAN  15.7     5.5    13.9    10.5 


lUN 

JUL 

AUG 

2 

,5 

38. 

,0 

5 

.0 

8 

.8 

0 

2 

.8 

0 

9. 

.  1 

31 

.0 

0 

2. 

,2 

9 

14 

,  4 

10. 

,  7 

2 

.2 

7 

,0 

24. 

.8 

6 

,5 

1 

,2 
.  1 

7  . 

,  1 
.5 

4 

.0 
.9 

34 

.4 

18' 

.9 

4 

.  1 

2 

.9 

1  1 

.0 

.4 

125. 

,  1 

70. 

,4 

219. 

.2 

97. 

.4 

86. 

.6 

197. 

.1 

100 

,2 

lie 

.3 

171 

,  1 

189 

,9 

137 

.6 

1  71 
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NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


igfei 
nfea 
isfea 
ig&4 

ISfeS 

1000 
1003 
1000 
1004 
1001 

.3 
,0 
.b 
.2 

1003, 
1003, 
1004, 
1002, 
1000, 

.0 
,  7 
.  1 
.5 
.2 

1003 
1002 
1004 
1007 
1007 

,9 

.3 
.0 
.■9 

1005 
1007 
1005 
1008 
100£> 

.8 
.8 
.4 
.7 
.3 

1007 
1010 
lOOS 
lOOS 
1008 

.3 
.5 
.  1 
.9 
.2 

1009 
1009 
1008 
1010 
1008 

.0 
.  1 
,  1 
.  7 
.5 

1009 
1015 
100b 
1012 
1008, 

,  7 
.0 
.b 
,  1 
.9 

1005 
1008 
1005 
1009 
1007 

.4 
.b 
.  7 
.4 
.5 

100b 
1007 
100b 
1009 
1008 

.3 
.7 
.b 
,  4 

,  7 

1003 
1008 
100b 
1009 
1005 

.  1 
.3 
.9 
,3 
.4 

1002 
1003 
1004 
1005 
1005 

,  1 
.0 
.5 
,8 
,  1 

1002 
1002 
1004 
1001 
1002 

.3 
.  7 
.9 
.8 
,b 

1004.9 
100b. 9 
1005. b 
1007. b 
lOOb.O 

igfeB 
igb-s 

1970 

1002, 
1002 
1003 
1001 
1003, 

,3 
.3 
.7 
,  1 
,5 

1003, 
1004, 
1003, 
1002, 
1003, 

.7 
.  1 
.  1 
.b 
,5 

1004, 
1005 
lOOfc 
1005 
1005, 

.5 
,5 
,"3 
.8 
.5 

1007 
1008 
1010 
1007 
100b 

.3 

."3 
.  1 
.0 
.  1 

1009 
1005 
1011 
1007 
1007 

.7 
.8 
.0 
,  1 
,3 

100b, 
1011, 
1011, 
1008, 
1010, 

.3 
.0 
.5 
,9 
,  1 

1009, 
1009 
1011, 
1009, 
1011, 

,  1 
.5 
.3 
.5 
.  1 

1010 
1007 
1011 
1010 
1010, 

,7 
,9 
,0 
,7 
.b 

1011, 
1007 
1010 
1005 
1007, 

.5 
.8 
.2 
,  1 
,4 

1007 
1004, 
1005 
1007, 
100b, 

.0 
.9 
.5 

.  1 
,b 

1004 
1005 
1003 
1003 
1005, 

,  1 
.  1 
.0 
,9 
.  7 

1001 
1003 
1001 
1004 
1000 

,7 
.3 
.  7 
.2 
,2 

100b. 5 
100b. 3 
1007.4 
100b.  1 
100b. 5 

MEAN 
CLINO 

1002, 

1002 

.3 
.b 

1003, 
1003, 

,  1 
.7 

1005 
1005 

.4 
,  1 

1007 
1007 

.4 
.9 

1008 
1008 

,fc 
.7 

1009, 
1009, 

,3 
.7 

1010, 
1010, 

.3 
.b 

1008 
1009 

,8 
,8 

1008 
1009 

.  1 
,  1 

100b 
1007, 

.4 
,0 

1004 
1004  , 

.2 
,9 

1002 
1003 

.5 
,  1 

100b. 4 
100b  .9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR 

19b1  1009.3  1012.1  1013.0 

1962  1011.9  1012. b  1011.9 

1963  1009.5  1013.0  1013.4 

1964  1011.3  1009.7  1014.2 

1965  1009.0  1007.5  1015.1 

1966  1009.5  1010.9  1011.7 

1967  1009.4  1011.1  1012.6 

1968  1011.0  1010.0  1014.0 

1969  1008.0  1010.0  1013.0 

1970  1010.0  1011.0  1014.0 

MEAN  1009.9  1010.8  1013.3 

CLINO  1009.8  1010.9  1012.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR 

1961  24.1    23.8    20.9 

1962  24.6    24.0    23.8 

1963  25.4    24.7    21.1 

1964  25.3    24.7    20.4 

1965  26.7    2b. 4    20.7 

1966  24.3    21.7    20.8 

1967  25.0    24.3    21.4 

1968  25.2    24.9    21.2 

1969  25.4    23.5    22.2 

1970  24. b    24.7    23.0 


1015 

,0 

101b 

.4 

1018 

.4 

1019  , 

,  1 

1014 

,  7 

1015 

.b 

1012 

.3 

101  1 

.  1 

1011 

.4 

1014 

.0 

1017 

.0 

1019 

.8 

1018 

.b 

1024, 

.6 

1017 

.9 

1015 

.8 

1017 

.b 

1012 

.  1 
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.  7 
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.0 
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.b 

1018 

.b 
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.5 
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.2 

1015 

,  1 
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.3 
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.2 

1011 

.  7 

1012 

.  1 

1014 

.2 

101b 

.0 

1017 

.b 

1018 

,4 

1019, 

.e 

1017, 

,0 

101b 

.8 

1016 

.b 

1013 

.0 

1009 

.0 

1015 

.0 

1014 

.2 

1015 

.8 

1015 

,9 

1016, 

,6 

1015, 

,  1 

1016 

.3 

1012, 

.6 

1012 

.3 

1009 

.8 

1013 

.4 

1015 

.3 

1017 

.  1 

1013 

.8 

1016, 

.6 

1018, 

,4 

1019 

.  1 

1014 

,3 

1011 

.3 

1008 

,9 

1013 

.9 

1016 

.3 

1013 

.0 

1018 

.b 

1017, 

.0 

1015 

.4 

1015 

.5 

1012 

.2 

1012 

.3 

1009 

.  1 

1013 

.5 

1017 

.0 

1019 

.0 

1019 

.0 

1019, 

.  1 

1019 

.0 

1018 

.0 

1013 

,0 

1010 

.0 

1009 

.0 

1014 

.8 

1014 

.0 

1015 

.0 

101b 

.0 

1018, 

,0 

1018, 

.0 

1012 

.0 

1014 

,0 

1011 

.0 

1011 

.0 

1013 

.3 

1013 

.0 

1015 

.0 

1018 

.0 

1019, 

,0 

1018 

.0 

1015 

.0 

1019 

.0 

1013 

.0 

1007 

.0 

1014 

.3 

1015 

.2 

101b 

.  7 

1017 

.4 

1018, 

.6 

101b 

,9 

1015 

.8 

1014 

.b 

1011 

.8 

1009 

.9 

1014 

.2 

1015 

.2 

101b 

.2 

1017 

,  1 

1018, 

.b 

1017 

.2 

1016 

.4 

1014 

.3 

1012 

,  1 

1010 

.3 

1014 

.2 

1  7  , 

.5 

19 

.5 

22 

.4 

1  7  , 

,  1 

20 

.4 

23 

.2 

18 

.7 

21  , 

.2 

21 

.0 

17 

.b 

22 

.  1 

22 

.5 

18, 

.b 

21 

.  1 

2b 

.0 

18, 

.2 

24 

.  1 

23 

.3 

18 

.2 

21 

.5 

24 

.8 

lb 

.7 

19 

,3 

22 

.8 

24.0    21. b 


PRECIPITATION  MM 


1961 

286, 

,4 

67, 

.2 

200 

.5 

12  , 

.  4 

1962 

19, 

,0 

53, 

,  7 

93 

,5 

54, 

,8 

1963 

135, 

.5 

lib. 

,  1 

112 

.8 

59, 

,5 

1964 

46 

,  7 

63 

,4 

264 

.0 

234, 

,3 

1965 

54, 

,  1 

79, 

.9 

27 

.6 

68 

.8 

1966 

112 

.2 

191 

,0 

12b 

.3 

17b 

.0 

1967 

58 

,5 

65 

.0 

138 

.5 

3b 

,2 

1968 

58 

.2 

81 

.8 

111 

.2 

5 

.  1 

1969 

102 

,5 

144 

.3 

113 

.4 

95 

.0 

1970 

187 

.8 

74 

.2 

275 

.9 

72 

.b 

MEAN 

106 

.  1 

93 

.7 

14b 

.4 

81 

.5 

CLINO 

136 

100 

154 

94 

42.4   1b9.2 


111, 

,5 

109  , 

,0 

134, 

.9 

1049 

.5 

44  , 

,  1 

59, 

,5 

3b, 

.9 

529 

.0 

b7. 

.8 

144 

.  1 

111, 

.9 

902 

.3 

lb. 

.  1 

52 

,0 

108 

.6 

937 

.0 

99 

,0 

194 

.8 

364 

.6 

1020 

.6 

48 

.0 

79 

.2 
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.  1 

981 

.  4 

32b 

.  7 

30 

.5 

72 

.4 

1  1  78 

.2 

93 

.5 

bb 

.5 

9b 

.0 

738 

.b 

42 

.0 

139 

.7 

70 

.9 

821 

.9 

147 

.  7 

31 

.5 

104 

.  1 

1059 

.9 

99 

.b 

90 

.  7 

120 

.  1 

921 

.9 

101 

108 

101 

101b 
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PASO  DE  LOS  LIBRES  AERO  ARGENTINA               HMO  STjeS  2<i    IIS  057  09W  b    M 
NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

196,1   1001  3  1003  3  1005  1  lOOfc  3  1008. b  1010.1  1010.6.  1005.8  1005.0  1003.0  1002.1  1002.3  1005.3 

1>3t,2   1002  fe  1003  7  1003  4  1007.5  1 0 1 0 .  S  1010.1  1014.3  100"3.5  1007.7  1008.1  1003.4  1002.2  1007.0 

196.3   1000  5  1003  7  1003  9  lOOfc.3  1009.7  1008.9  1007.5  1005.5  1004.7  1005.1  1002.3  1003.8  1005.2 

1964  ...       -       -  1009.7  1011.1  1008.7  1008.1  1007.7  1004.7  1000. fc 

196,5   1001.0   999.0  1005.7  1005.5  1007.4  1009.0  1008.5  1005.9  1006,. 9  1004.3  1003.8  1001.3  1004.9 

196.6,   1001  3  1002.2  1003.8  1006,. 3  1009.4  1005.8  1008.6,  1009.3  1009.8  1005.0  1003.1  1000.2  1005.4 

19fe7   1001.5  1002.1  1004.9  1007.9  1005.7  1009.1  1007.4  1005.9  1006.. 2  1004.2  1003.3  1002.2  1005.0 

196.8   1002^5  1002.5  1004.9  1008.7  1010.5  ------- 

MEAN   1001.5  1002.4  1004.5  1006,. 9  1008.9  1009.0  1009.7  1007.2  1006.. 9  1005.3  1003.2  1001.8  1005.6, 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

196.1   1008.6.  1011.9  1013.3  1013.7  1 0 1 6,  .  2  1017.8  1017. b  1013.7  1013.1  1011.7  1009.8  1010.7  1013.2 

19b2   1010. b  1011.7  1011.5  1015.8  1019.2  1018. b  1023.0  1018.0  1015.9  101b. 2  1011.3  1010.1  1015.2 

1963   1008  2  1011.5  1011.9  1014.3  1017.9  1017.4  1015.9  1014.1  1012.9  1013.3  1010.2  1011.7  1013.3 

19b4      -----  1018.0  1019. b  1017.2  101b. 3  1015.9  1012. fc  1008.5 

1965  1008.9  100b. b  1013.7  1013.7  1015. b  1017.4  1017.0  1014.2  1015.1  1012.5  1011.7  1009.1  1013.0 

19bb   1009.2  1010.2  1011.8  1014.0  1017.6  1013.9  1017.0  1017. b  1018.0  1013.0  1011.1  1008.2  1013.5 

1967  1009.4  1009.9  1012.8  1016.0  1013. b  1017.5  1015.8  1014.2  1014.4  1012.2  1011.4  1009.8  1013.1 

1968  1010.0  1010.0  1013.0  1017.0  1018.3  ------- 

MEAN   1009.3  1010.3  1012. b  1014.9  101b. 9  1017.2  1018.0  1015. b  1015.1  1013.5  1011.2  1009.7  1013.7 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 


1961 

27 

,4 

25 

.0 

22 

,4 

18 

.6 

1  7  , 

7 

1962 

26 

,  3 

25 

.0 

23 

.9 

18 

.8 

1  4  , 

,5 

1963 

25 

,8 

25 

.  7 

24 

.5 

20 

.5 

17, 

,  3 

1964 

1965 

26 

.9 

27, 

,9 

22 

.8 

19 

.9 

16, 

,  1 

1966 

24 

,9 

23 

4 

22 

.  4 

20 

.0 

lb. 

7 

1967 

25 

.  1 

25 

.b 

21 

,9 

20 

.5 

20, 

,  1 

1968 

26 

.9 

2b. 

.  1 

23 

.5 

16 

.3 

14  , 

,2 

1  3 

8 

1  7 

7 

1  7 

,2 

21 

,2 

23 

.b 

24 

.  7 

20 

.3 

10 

2 

14 

0 

1  7 

4 

18 

,8 

24 

.2 

26 

,4 

19 

.4 

15 

9 

15 

,  b 

IB 

,0 

19 

,  4 

21 

.0 

23 

,3 

20 

.2 

12 

,0 

14 

,2 

16 

.9 

18 

.4 

21 

.0 

24 

.0 

12 

.6 

15 

.3 

15 

.4 

19 

.3 

21 

.9 

23 

.  1 

19 

.9 

13 

,9 

12 

.8 

15 

.2 

18 

.8 

22 

.9 

23 

.3 

19 

.  1 

1  4 

.2 

lb 

.2 

1  7 

.  7 

20 

.b 

22 

.3 

27, 

.2 

20 

.2 

PRECIPITATION  MM 


1961 

80 

,4 

202, 

.3 

189 

.b 

195 

.  1 

221 

.  4 

b2 

.5 

55, 

,2 

51 

.8 

198 

.  7 

278 

,  1 

13b 

.  7 

106 

,4 

1  778 

2 

1962 

13 

,5 

94 

,8 

263 

.5 

bb 

.b 

39 

,0 

5 

,5 

42, 

1 

45 

.9 

103 

6 

43 

fc 

121 

8 

44 

0 

883 

9 

1963 

216, 

,8 

40 

.b 

219 

,  7 

93 

,0 

43 

,  3 

15 

.9 

25, 

4 

45 

.3 

209 

2 

85 

3 

lb7 

1 

206, 

3 

1367 

9 

1964 

115, 

.8 

75 

.5 

224 

.0 

137 

.5 

8 

.  1 

59 

.0 

10, 

5 

94 

,0 

48 

,9 

49 

,0 

58 

0 

122 

6 

1002 

9 

1965 

41 

,5 

55 

,0 

19 

.0 

328 

.  7 

42 

.5 

1  14 

.0 

25, 

,  1 

98 

.0 

152 

.5 

255 

.5 

135 

.2 

310 

,  1 

1577 

.  1 

1966 

222 

,  1 

190 

.0 

330 

.5 

213 

.5 

5b 

,  1 

83 

.5 

213, 

7 

27 

1 

199 

1 

189 

7 

132 

9 

237 

6 

2095 

fl 

1967 

144  , 

.8 

68 

.0 

91 

.b 

75 

.2 

321 

,  7 

84 

.2 

89, 

,  3 

124 

3 

96 

2 

185 

9 

77 

6 

53 

9 

1412 

7 

1968 

66 

.  1 

b9 

.0 

263 

.8 

90 

.0 

58 

.3 

78 

.  7 

109, 

.8 

bO 

.8 

12b 

.8 

249 

.  7 

78 

.4 

182 

,6 

1434 

.0 

99.4       200.2       150.0         98.8         62.9  71.4  b8.4       141.9       167.1        113.5       157.9       1444.1 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


PEHUAJO  AERO 
NOTES  ON  PAGE 


ARGENTINA  WMO  87544   35  52S  061  54W 


STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

ISbl  lie    b  1002  2  1002  1  1004.5  1005.8  1007.7  100B.1  1004.7  1005.7  1003.3  1000.7  1000.9  1003.7 

1'3fe2  1001  3  1002  5  1001  1  1007.0  1008. '9  1007.8  1015.0  1007.3  1007.5  1007.5  1001.7  1001.8  1005.8 

iqfeS  1000  1  1003  8  1003  1  1003.5  1007.8  1006. "3  1005.4  1005.1  1006.7  1006.1  1003.0  1002. ^  1004.5 

1'364  1001  3  1000  6  1004  9  1006.5  1007.1  1007.5  1009.5  1005.9  1007.7  1007.9  1003.1  998.7  1005.1 

1965  999.3  997.4  1006.3  1004.2  1005.4  1005.5  1006.2  1005.0  1006.2  1003.4  1003.3  1000.6  1003.6 

1966  999  9  1000  7  1002  5  1006.2  1006.1  1003.3  1006.9  1007.9  1009.7  1005.4  1002.5  1000.1  1004.3 

1967  9993  1001  8  1003  5  1006.1  1003.7  1008.1  1007.1  1006.1  1006.6  1003.3  1003.1  1001.0  1004.1 

1968  1001.5  1000.2  1005.1  1007.3  1007.5  1009.3  1008.9  1008.7  1008.2  1005.1  1001.5  999.3  1005.2 

1969  998.1  1000.2  1003.8  1004.3  1004.9  1005.4  1007.0  1008.3  1003.4  1005.3  1002.1  1001.8  1003.7 

1970  1001.5  1001.3  1003.9  1003.4  1004.7  1007.7  1007.4  1008.3  1004.6  1005.0  1003.4  997.7  1004.1 

MEAN  1000.1  1001.1  1003.6  1005.3  1006.2  1006.9  1008.2  1006.7  1006.6  1005.2  1002.4  1000.5  1004.4 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  1008  7  1012  4  1012.1  1014.8  1016.2  1018.5  1018.9  1015.1  1016.1  1013.7  1011.0  1011.3  1014.1 

1962  1011  3  1012.5  1011.1  1017.4  1019.5  1018.6  1025.8  1017.9  1018.0  1017.9  1012.0  1011. B  1016.2 

1963  1010.1  1013.8  1013.3  1013.7  1018.3  1017.4  1015.8  1015.5  1017.2  1016.3  1013.3  1013.0  1014.8 

1964  1011.4  1010.9  1015.1  1016.8  1017.5  1018.2  1020.2  1016.6  1018.2  1018.3  1013.4  1008.9  1015.5 

1965  1009.3  1007.5  1016.6  1014.7  1016.0  1015.8  1017.0  1015.6  1016.6  1013.7  1013.5  1011.0  1013.9 

1966  1010.0  1011.0  1013.0  1016.0  1016.0  1014.0  1018.0  1019.0  1020.0  1015.8  1013.0  1010.0  1014.7 

1967  1009.0  1012.0  1014.0  1016.0  1014.0  1019.0  1018.0  1017.0  1017.0  1014.0  1013.0  1011.0  1014.5 

1968  1012.0  1010.0  1015.0  1018.0  1018.0  1020.0  1020.0  1020.0  1019.0  1016.0  1012.0  1009.0  1015.8 

1969  1008.0  1010.0  1014.0  1014.0  1015.0  1017.0  1018.0  1019.0  1014.0  1016.0  1012.0  1012.0  1014.1 

1970  1012.0  1012.0  1014.0  1014.0  1015.0  1018.0  1019.0  1019.0  1015.0  1016.0  1014.0  1008.0  1014.7 

MEAN  1010.2  1011.2  1013.8  1015.5  1016.6  1017.7  1019.1  1017.5  1017.1  1015.8  1012.7  1010.6  1014.8 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  23.2  21.2  19.6    12.7    14.0  8.0  8.3  11.9    11.7    15.5    19.4  21.7  15.6 

1962  22.9  22.4  22.9    14.5    10.3  7.6  5.3  9.6    11.3    15.5    21.2  21.9  15.5 

1963  23.6  23.5  17.9    16.8    11.1  8.5  10.2  8.6    10.5    13.1    15.3  19.6  14.9 

1964  22.4  20.7  17.3    14.5    12.4  6.5  7.2  9.2    11.6    13.5    16.8  20.3  14.4 

1965  23.5  23.5  18.5    14.7    10.4  12.5  6.9  9.2    12.0    15.6    18.8  19.4  15.4 

1966  23.3  20.2  17.8    15.5    12.4  9.9  8.4  8.3    10.9    14.0    18.6  19.1  14.9 

1967  21.6  22.6  18.4    15.8    14.6  4.7  7.7  8.5    12.5    15.0    19.6  22.5  15.3 

1968  22.8  22.8  18.6    13.5    11.1  9.0  10. B  10.6    11.9    14.0    20.6  21.3  15.6 

1969  24.3  21.9  18.5    16.0    12.7  9.2  9.5  8.0    12.4    14.3    18.7  23.3  15.7 

1970  21.6  22.7  19.5    18.0    11.5  7.8  9.0  9.7    15.2    14.4    17.1  22.0  15.7 

MEAN  22.9  22.2  18.9    15.2    12.1  8.4  8.3  9.4    12.0    14.5    18.6  21.1  15.3 


PRECIPITATION  MM 


1961 

84 

.5 

106 

.5 

22, 

,  7 

24, 

,3 

1962 

49 

.9 

19 

.4 

27 

.5 

74  , 

,3 

1963 

47 

.0 

72 

.9 

150, 

,9 

96, 

,  1 

1964 

104 

.9 

119 

.8 

142, 

.6 

106, 

,3 

1965 

74 

.2 

63 

.9 

13, 

.  1 

92, 

,  1 

1966 

134 

.5 

108 

.2 

109 

.9 

190, 

,3 

1967 

39 

.6 

41 

.9 

66 

.5 

99 

.7 

1968 

25 

.6 

53 

.2 

139 

,  1 

2 

.6 

1969 

13 

.5 

132 

.9 

166 

,2 

176 

.2 

1970 

187 

.2 

91 

.6 

146 

.9 

16 

.2 

MEAN 

76 

.  1 

81 

.0 

98 

.5 

87 

.6 

CLINO 

93 

82 

125 

80 

SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

29.2   153.2    58.6   128.0  761.8 

.4  596.8 

.9  871 .6 

.5  920.4 

.0  695.5 

.8  1217.3 

.1  924.4 

.2  738.7 

.9  952.1 

.0  910.4 

32.4    29.4    52.8   101.3   114.5   102.8  858.8 

57      22      44      74      87      89  855 


52 

.9 

163 

.0 

138, 

.2 

101  , 

.4 

19 

.8 

120 

.7 

66 

,0 

164 

.7 

36 

.8 

254 

.7 

256 

.8 

56 

.3 

112 

.7 

45 

.7 

59 

.  1 

141 

.  1 

1  17 

.9 

38 

.8 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


PILAR  OBSERVATORIO  ARGENTINA  HMO  8734'3   31  40S  063  53H 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 


isbl 

363 

.8 

373 

.3 

373 

.5 

375 

.4 

376 

.5 

378 

.6 

377 

,3 

374 

.5 

375 

,7 

373 

.  4 

371 

.3 

372 

,  1 

374 

,3 

l"3fc2 

373 

.3 

373 

,7 

373 

.0 

377 

.  1 

373 

.0 

378 

.  1 

384 

.6 

377 

.4 

376 

,3 

377 

.3 

372 

.5 

373 

.3 

376 

.  4 

1363 

371 

.3 

374 

.3 

374 

,2 

374 

.2 

378 

377 

,0 

375 

.5 

374 

.  7 

376 

.2 

375 

.4 

373 

.  1 

373 

.  4 

374 

.B 

ISb* 

372 

.  7 

371 

.  1 

375 

.  4 

376 

.5 

377 

377 

.3 

373 

.  1 

376 

.7 

377 

.  1 

377 

,5 

373 

.8 

370 

,  7 

375 

.5 

1365 

371 

.3 

363 

,3 

375 

.  1 

374 

.3 

375 

375, 

,3 

375, 

,3 

375 

,3 

376 

.3 

373 

.5 

373 

,3 

371 

,3 

374 

.  1 

1366 

371 

.0 

372, 

.5 

373 

.0 

375 

.3 

377 

374, 

,  1 

376 

.3 

378 

,2 

373 

.3 

375 

.4 

372 

.6 

370 

.3 

374 

.8 

1367 

371 

.  1 

373 

,3 

374 

,3 

376 

.6 

373 

373 

.  1 

377 

.4 

376 

.6 

376 

.6 

373 

,7 

374 

.2 

372 

.  1 

375 

.0 

1368 

373 

.0 

371 

.3 

376 

,  1 

378 

.b 

373 

373, 

.4 

378 

.3 

373 

.0 

37B 

,2 

374 

,3 

372 

.5 

371 

.  1 

376 

.  1 

1363 

370 

.  1 

371 

,5 

374, 

.7 

374 

.3 

375 

376, 

,  7 

377, 

,7 

378 

.6 

374 

.2 

375 

.5 

373 

,0 

373, 

.3 

374 

.6 

1370 

372 

.7 

372, 

,3 

374, 

,3 

374 

,3 

375 

378, 

,2 

377, 

,3 

378 

.5 

375, 

.  1 

375, 

,4 

374 

.3 

368 

,  7 

374 

.3 

MEAN 

371 

.6 

372 

.4 

374, 

,5 

375 

.8 

376 

377, 

,5 

378, 

,  1 

377 

.0 

376 

.6 

375 

.3 

373 

,  1 

371 

,  7 

375 

.0 

CLINO 

371 

.8 

373 

,3 

374 

,  1 

376 

,3 

376 

377, 

,5 

378 

.  1 

377 

.8 

377 

.  1 

375 

.8 

373 

.5 

371 

.3 

375 

.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB      MAR 


1361 

1007 

.3 

101  1 

.7 

1012 

.2 

1014 

.6 

1015 

.8 

1018, 

.6 

1017, 

.4 

1014 

.  1 

1015 

,2 

1012 

.3 

1010 

.  1 

1010 

.2 

1013 

.3 

1362 

1011, 

.3 

1012 

.5 

1011 

.7 

1016 

,7 

1013 

.0 

1018, 

.6 

1025 

.6 

1017 

.4 

1016 

.6 

1017 

.  1 

1010 

.6 

101  1 

.7 

1015 

.8 

1363 

1003 

,4 

1013 

.5 

1013 

.  1 

1013 

.  1 

1017 

.6 

1017, 

,  1 

1015 

.6 

1014 

.7 

1015 

.3 

1014 

.6 

1012 

.  1 

1012 

.  1 

1014 

.  1 

1364 

1010, 

.3 

1003 

.4 

1014 

.3 

1015 

.6 

1016 

.6 

1018 

.4 

1013 

.6 

101  7 

.0 

1016 

.8 

1017 

,  1 

1012 

.  7 

1003 

.  1 

1014 

.8 

1365 

1003 

.  1 

1007 

.5 

1014 

.  1 

1014 

,  1 

1015 

.3 

1015, 

.6 

1016 

.3 

1015 

.2 

1016 

,8 

1012 

.5 

1011 

.3 

1003 

.  7 

1013 

.2 

1366 

1003 

.  1 

101  1 

.0 

1011 

.  7 

1015, 

.  1 

1014 

.5 

1014  , 

.  1 

1017 

.  1 

1018 

,4 

1013 

,2 

1014 

.6 

1011 

.0 

1003 

.3 

1013 

.8 

1367 

1003 

.0 

1011 

.  7 

1013 

.5 

1015, 

.2 

101  3 

,0 

1013 

,8 

1017 

.5 

1016 

,4 

1016 

.3 

1013 

.0 

1013 

,4 

1003 

,8 

1014 

.  1 

1366 

1011 

.0 

1003 

.0 

1015 

.0 

101B 

.0 

1013 

.0 

1020, 

.0 

1013 

.0 

1018 

.  1 

1018 

.0 

1014 

.0 

1003 

,  7 

1010 

.0 

1015 

.  1 

1363 

1007 

.8 

1010 

.0 

1013 

,0 

1014 

.0 

1015 

.0 

1017, 

.0 

101B 

.0 

1013 

.0 

1014 

.0 

1015 

.4 

1011 

,0 

1011 

.0 

1013 

.8 

1370 

1011, 

.0 

101  1 

.0 

1013 

.0 

1012, 

.0 

1015 

.0 

1018, 

.0 

101B 

.0 

1018 

.0 

1014 

.0 

1014 

.0 

1013 

.0 

1007 

.0 

1013 

.7 

MEAN 

1003 

.7 

1010 

.7 

1013 

,2 

1014 

.8 

1016 

.  1 

1017 

,  7 

1018 

.4 

1016 

,8 

1016 

,3 

1014 

.5 

101  1 

.6 

1010 

.0 

1014 

.2 

CLINO 

1003 

.3 

1011 

.  7 

1012 

,  7 

1015 

.5 

1016 

.2 

1017 

,6 

1018 

,4 

1017 

,3 

1017 

.0 

1015 

.0 

1012 

.2 

1010 

.  1 

1014 

.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1361  23.1  21.3  13.4  15.6  15.4  3.4  10.2  14.1  13.7  17.5  20.3  21.7  16.8 

1362  21.3  21.7  21.6  15.7  12.6  3.5  6,7  12.1  14.3  17.3  22.5  23.3  16.7 

1363  22.5  22.6  13.5  13.5  14,4  11.6  12.1  12.6  13.1  16.1  17.3  21.0  16.3 

1364  23.1  23.1  18.3  16.8  16.1  3.0  3.6  11.3  14.4  15.3  13.4  20.3  16.5 

1365  24.0  23.6  13.5  16.6  13.4  14.1  3.8  12.3  13.6  18.3  20.7  21.4  17.3 

1366  23.2  20.6  13.6  16.3  14.7  12.7  10.6  10.3  13.6  17.3  21.1  20.8  16.3 

1367  23.3  22.6  20.0  18.4  17.3  6.5  10.8  12.1  14.0  17.0  13.5  25.2  17.2 

1368  23.4  24.2  13.7  15.5  13.1  10.6  12.5  13.2  14.3  16.0  23.1  21.4  17.3 
1363  24.4  23.1  21.2  18.5  15.3  10.5  11.3  10.5  15.8  17.5  20.7  24.4  17.8 
1370  22.3  24.4  20.7  21.0  14.0  10.5  11.1  12.0  17.1  16.7  20.1  23.3  17.3 


PRECIPITATION  MM 


1361 

155, 

,4 

36 

1362 

35, 

,4 

64 

1363 

200, 

,  1 

42 

1364 

37 

,3 

32 

1365 

47 

,0 

77 

1366 

183 

,  7 

112 

1367 

107 

.2 

100 

1368 

52 

.8 

43 

1363 

63 

.7 

106 

1370 

81 

.3 

45 

MEAN 

103 

,  t 

72 

CLINO 

104 

81 

0 

1 

,0 

16, 

,  3 

148 

.2 

B8, 

,4 

133, 

,3 

856 

,0 

4  1 

.0 

1 

.6 

4 

.7 

58 

.2 

64  , 

.5 

53 

.4 

514 

.8 

12 

.8 

1 

,  7 

63 

.8 

36 

.6 

105, 

,0 

125, 

.7 

700 

,7 

0 

14 

.0 

81 

.8 

144 

.2 

45, 

.6 

285 

.  7 

860 

.6 

12 

.3 

15 

.6 

43 

.3 

72 

.6 

52, 

,2 

103 

.2 

560 

.6 

1 

.4 

0 

0 

33 

.8 

142, 

,3 

118 

.3 

733 

.8 

10 

.  7 

16 

.8 

103 

.5 

136 

.5 

73 

.5 

28 

.6 

636 

.6 

.  4 

21 

.0 

34 

.4 

44 

.B 

1  10 

.3 

146 

.6 

656 

.4 

7 

.0 

8 

.0 

6 

.8 

61 

.2 

38 

.  1 

38 

.3 

713 

.4 

.2 

0 

26 

.  1 

68 

.6 

71 

.3 

37 

.3 

573 

.6 

8 

.6 

8 

.0 

33 

.3 

BO 

.5 

65 

.  1 

121 

.0 

634 

.5 

1  1 

14 

31 

83 

101 

107 

700 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


POSADOS  AERO  ARGENTINA  HMO  87178   27  22S  055  58W 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  M8 


1961 

gga 

.0 

995 

,0 

99b 

.9 

997 

.8 

1000 

.  7 

1001 

.7 

1002 

.2 

998 

.2 

996 

,9 

995 

.4 

994 

.6 

- 

^3t,^ 

gs* 

.9 

995 

.3 

995 

.5 

999 

.  1 

1002 

.5 

1002 

.3 

1006 

.3 

1001 

.5 

999 

.0 

999 

.  7 

995 

4 

993 

.9 

998 

.8 

1963 

992 

.3 

995 

,5 

996 

.6 

998 

.3 

1001 

.9 

1002 

.  1 

1000 

,3 

997 

.9 

997, 

,  1 

996 

.6 

994 

.5 

995 

.5 

997 

.4 

1964 

"394 

.2 

993, 

,0 

997 

.7 

998 

.6 

1002 

.3 

1001 

.5 

1002 

.6 

1000 

.5 

999 

,4 

998 

.6 

996 

.2 

992 

.5 

998 

.  1 

1'3fe5 

■393 

.3 

991 

.9 

997 

.  7 

997 

.4 

999 

.4 

1001 

.5 

1000 

.9 

997 

.7 

998 

.3 

996 

.2 

995 

.5 

993 

.4 

996 

.9 

1966 

993 

.5 

994 

.2 

996 

.2 

998 

,5 

1001 

.4 

998 

.7 

1001 

.3 

1001 

,0 

1001  , 

,0 

996 

.5 

995, 

,  1 

992 

.3 

997 

.5 

nb7 

993, 

,7 

994, 

2 

996, 

,  7 

999, 

,9 

998, 

,  7 

1001 

.5 

1000, 

,6 

998, 

.5 

998. 

,  1 

996, 

,5 

994, 

,9 

994 

,5 

997, 

,3 

1968 

995, 

,0 

995, 

,0 

997  , 

,3 

1000, 

,6 

1002, 

,  7 

1003 

.0 

1003, 

,3 

1002 

.3 

1001  . 

.  1 

996, 

.2 

994  , 

,  1 

993 

.3 

998 

,  7 

l^feg 

992 

.5 

993, 

,  1 

996 

.5 

998 

,2 

999, 

,3 

1001 

.8 

1002 

,  1 

1000 

,  7 

996, 

,5 

997 

.8 

994, 

,5 

995 

.9 

997, 

.  4 

1'370 

994, 

.3 

995, 

,  7 

997 

.0 

998, 

,6 

999, 

,0 

1000 

.6 

1003, 

,  1 

1001 

.4 

998. 

,  7 

996, 

.3 

996, 

2 

992, 

,2 

997, 

,8 

MEAN  993.7   994.3   996.8  998.7  1000.8  1001.5  1002.3  1000.0  998.6   997.0   995.2  993.8    997.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAT      JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC       MEAN 

1961  1008.1  1009.8  1011.8  1012.9  1016.2  1017.2  1017.9  1013.3  1012.1  1010.2     -  1009.5 

1962  1009.8  1010.2  1010.5  1014.2  1018.0  1017.9  1022.3  1017.1  1014.2  1014.7  1010.2  1008.7  1014.0 

1963  1007.0  1010.3  1011.5  1013.4  1017.4  1017.5  1015.9  1013.3  1012.3  1011.5  1009.3  1010.5  1012.5 

1964  1009.3  1007.9  1012.2  1013.9  1017.9  1017.4  1018.3  1016.2  1014.9  1014.1  1011.4  1007.5  1013.4 

1965  100B.1  1006.7  1011.3  1012.5  1014.9  1017.0  1016.4  1013.1  1013.7  1011.7  1010.3  1008.3  1012.0 

1966  1009.0  1009.0  1011.0  1013.0  1017.0  1015.0  1017.0  1017.0  1016.0  1012.0  1010.0  1008.0  1012.8 

1967  1009.0  1009.0  1013.0  1015.0  1014.0  1017.2  1016.0  1013.0  1013.0  1011.0  1010.0  1009.0  1012.4 

1968  1010.0  1010.0  1011.0  1016.0  1018.0  1019.0  1019.0  1018.0  1017.0  1011.0  1009.0  1008.0  1013.8 

1969  1007.0  1008.0  1011.0  1013.0  1014.1  1017.0  1018.0  1016.0  1012.0  1013.0  1010.0  1011.0  1012.5 

1970  1009.0  1011.0  1012.0  1014.0  1014.0  1016.2  1019.0  1017.0  1014.0  1011.0  1011.0  1007.0  1012.9 

MEAN  100B.6  1009.2  1011.5  1013.8  1016.2  1017.1  1018.0  1015.4  1013.9  1012.0  1010.1  1008.8  1012.9 
TEMPERATURE  DEG  C 


25.9    21.3 


1961 

27 

.5 

26 

.  1 

1962 

25 

.2 

24 

.2 

1963 

27 

.3 

26 

.4 

1964 

27, 

.0 

26 

.  1 

1965 

25, 

.9 

25 

.6 

1966 

25, 

,  1 

24 

.5 

1967 

24, 

.6 

25, 

.5 

1968 

25, 

.7 

26 

.3 

1969 

24. 

.6 

26, 

.2 

1970 

26. 

.3 

25, 

.4 

19 

.2 

24 

.8 

26 

.9 

20 

.3 

21 

.6 

22 

.5 

24 

.8 

21 

.8 

19 

.9 

22 

.5 

24 

.4 

20 

.7 

21 

.6 

23 

.0 

23 

.9 

20 

.8 

20 

.  7 

24 

.  1 

24 

.9 

20 

.8 

22 

.8 

23 

.0 

26 

.  7 

21 

.5 

21 

.8 

2b 

.2 

26 

.  1 

21 

.2 

20 

.7 

23 

.6 

25, 

.4 

21 

.  1 

21 

.2 

21 

.  1 

25, 

,5 

21 

.3 

MEAN     25.9    25.6 
PRECIPITATION  MM 


1961 

176 

.6 

133 

.9 

1  77 

.5 

285 

.2 

172 

.2 

134 

.6 

155 

.6 

79 

.2 

284 

.2 

195 

.  1 

. 

54 

.6 

1962 

123 

.3 

107 

.  1 

198 

.5 

125 

.4 

108 

.5 

% 

.0 

26 

.  1 

49 

.  1 

148 

.0 

64, 

.9 

80 

.6 

135 

.5 

1  1  76 

.0 

1963 

238 

.6 

49 

.2 

1  18 

.2 

104 

.9 

117 

.  1 

169 

.5 

108 

.6 

66 

.3 

173 

.0 

261  , 

.0 

411 

.0 

186 

.7 

2004 

,  1 

1964 

19 

.8 

98 

,  1 

203 

.6 

321 

.7 

37 

.9 

20 

.0 

54 

.0 

216 

.8 

158, 

.0 

84, 

.9 

57 

.8 

156 

.7 

1429, 

.3 

1965 

57 

.0 

269 

.0 

67 

.0 

156 

.7 

130 

.8 

68 

.5 

124 

.7 

181 

.7 

160 

.4 

368 

.6 

124 

.7 

299 

.3 

2008 

.4 

1966 

276 

.4 

198 

.6 

164 

.4 

69, 

.6 

61 

.8 

162 

.  1 

39 

.0 

75 

.  1 

70, 

.6 

212 

,  1 

167 

.8 

246 

.5 

1  744 

.0 

1967 

166 

.9 

315, 

.  1 

119 

.6 

8, 

.  7 

98 

.0 

63 

.2 

137, 

.9 

200 

.2 

93 

.  1 

104  , 

,8 

81 

.8 

32 

.8 

1422  , 

.  1 

1968 

131 

.7 

55, 

.5 

42 

.  7 

79, 

.3 

13 

.6 

81 

.4 

109, 

.2 

59 

.3 

149 

.  7 

255 

,  1 

50 

.9 

230 

.  7 

1259 

.  1 

1969 

229 

.3 

101  , 

.  1 

184 

.9 

57 

,5 

122 

.0 

71 

.2 

63, 

.4 

42 

.2 

83 

.6 

147  , 

.2 

215 

.0 

118 

.5 

1435  , 

,9 

1970 

67 

.9 

225 

.0 

200 

.5 

1  1  , 

,  7 

209 

.2 

119 

.6 

60, 

.3 

63 

.9 

219 

.2 

227, 

,  4 

39 

.9 

199 

.  1 

1643 

.7 

MEAN 

148 

.8 

155, 

.3 

147 

.  7 

122, 

,  1 

107 

.  1 

89 

.9 

87 

.9 

103 

.  4 

154 

.0 

192, 

,  1 

136 

.6 

166 

.0 

1610 

.9 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


<3'94 

.7 

996 

.  1 

■593 

.9 

999 

,2 

■395 

.9 

998 

.6 

■3  "33 

.4 

997 

,8 

')3'> 

.b 

995 

.5 

993 

,0 

997, 

,0 

995 

,0 

99fe, 

,4 

995 

,  7 

997, 

,6 

997, 

,3 

- 

989, 

,5 

996, 

,4 

994, 

,3 

997. 

1 

PUERTO  DESEAOO  AERO  ARGENTINA               WMO  87896  47  44S  065  55W 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC 

1961  988.1   995.3   994.2   995.7   995.3   997.1  1003.3   999.4   997.0  997.9  994.7 

1962  997.0  1001.3   995.1   999.7  1000.5   996.7  1006.1  1000.2   999,1  1002.9  998.1 

1963  994.6  1001.3   995.0   993.4   997.1   998.9   997.3  1001.3  1005.5  1005.0  998.1 

1964  994.5   993.3   996.6   999.8   997.7   998.6   999.4   995.1  1003.0  1001.7  1000.2 

1965  993.3   990.5  1002.6   995.1   996.6   994.9  1000.2   993.1   996.3  994.2  994.1 

1966  994.7   996.9   994.3   999.9   992.5   994.3   999.3  1000.5  1001.0  998.3  998.9 

1967  993.4   995.4   997.5   998.9   993.8   998.5   995.1   995.4   999.0  1001.5  993.1 

1968  995.9   992.2   999.7   999.8   997,7  1000.3   997.5   999.5  1001.0  998,2  993.8 

1969  -  -    1000.6   993.4   997.1   997.0   999.1   996.5   995.4  996.6  997.4 

1970  999.4   995.7   998.5   993.5   993.9   998.9   993.3   998,1   996,1  999.8  1000.5 

MEAN  994.5   995.8   997.4   996.9   996,2   997.5   999.1   997.9   999.3  999.6  996.9   994.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC       MEAN 

1961  997.4  1004.6  1003.5  1005.1  1004.9  1006.9  1013.1  1009.0  1006,6  1007,4  1004,1  1004.1    1005.6 

1962  1006.3  1010.6  1004.5  1009.1  1010.9  1006.3  1015.8  1009.9  1008.6  1012.1  1007.5  1003.3   1008.7 

1963  1004.2  1010.7  1004.5  1002.9  1006.7  1008.6  1007.0  1011.9  1015.2  1014.6  1007,7  1005.4   1008,3 

1964  1003.8  1002.7  1005.9  1009.3  1007.3  1008.3  1009.0  1004.7  1012.7  1011.4  1009.9  1002.9   1007.3 

1965  1003.7   999.8  1012.1  1004.7  1006.3  1004.6  1010.1  1002.9  1005.9  1003.7  1003,5  1004,1   1005.1 

1966  1004.1  1006.3  1003.8  1009.4  1001.9  1004.1  1009.1  1010.2  1010.6  1007.9  1008.3  1002,3   1006.5 

1967  1002. B  1004.6  1006.9  1008.3  1003.7  1008.1  1004.8  1005.4  1009.4  1010,9  1002.9  1004.4   1006.0 

1968  1007.1  1001.0  1009.1  1009.0  1007.0  1010.0  1007.0  1009.0  1010.0  1008.0  1003.0  1005.0   1007.1 

1969  -  -    1010    1003    1006    1007    1009    1006    1005  1004  1008    1007 

1970  1007.9  1004.9  1007.8  1003.0  1003.5  1008.5  1002,9  1007,7  1005.5  1009.3  1009.9   998,9   1005.8 

MEAN  1004.1  1005.0  1006.8  1006.4  1005.8  1007.2  1008.8  1007.7  1009.0  1008.9  1006.5  1003.7   1006.7 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC       MEAN 

1961  15.5    15.6    12.5     8,5     6.5     2.1      1.9     4.1     6.3  10.3  12.7    14.3  9.2 

1962  14.8    14.1    15.0     9,9     8.2     4.8     4.7     4.6     8,0  11.5  12.1    15.1     10.2 

1963  14.2    16.3    12.6     9,4     6.8     5.0     3.8     4.1     4.9  8.2  10.6    15.9  9]3 

1964  16.7    14.5    12.2     9.7     7.2  .8     4.7     4.3     6.3  10  2  10  9    12  5      92 

1965  15.6    14.3    13.5     9.2     5.4     5.5     2.5     5,6     7.2  9.9  13.9    11,9  9^5 

1966  15.7    11.3    14.0    11.4     7,4     4.1      2.7     5.1     65  B9  12  2    14  3  95 

1967  13,6    15.7    12.7    11.0     8.0     2.8     3,9     4.7     7  1  8  0  15  1     143  37 

1968  16,0    14,4    12.6    11.1      8.2     5,5     6.3     7.0     7  4  9  9  14  4    12  6     105 

1969  14.6    15.5    14.2    11.1     6.7     4.6     3.8     6.2     7.6  9  0  117    15  5     1o'o 

1970  14.1     16.4    12.5    10.4     6.0     4.4     4.7     5.1     9.1  10.4  12.3    13.3  9^9 

MEAN  15,1     14.8    13.2    10,2     7.0     4.0     3,9     5.1      7.0  9.6  12.6    14.0      9.7 
PRECIPI TATION  MM 


1961 

27, 

,5 

1962 

14  , 

,5 

1963 

8, 

,  7 

1964 

15, 

,  1 

1965 

20, 

,0 

1966 

8, 

,  7 

1967 

48, 

,  1 

1968 

1  1  , 

,  1 

1969 

23, 

2 

1970 

38, 

,  1 

42.8 
6.3 


20, 

,5 

22 

.4 

3 

.  7 

8, 

,4 

0 

7 

.5 

59, 

,9 

57 

.8 

16 

.8 

23 

,7 

14 

.0 

15 

.  1 

24, 

,8 

7 

.9 

6 

.0 

8, 

,  1 

4 

.2 

6 

.4 

14  , 

,  7 

14 

.8 

64 

.0 

0 

36 

.  1 

4 

.5 

7  , 

,0 

20 

.9 

5 

,8 

6, 

,4 

13, 

.2 

3 

,9 

165 

.  1 

103 

.2 

41  1 

.6 

199 

,2 

265 

.7 

279 

,4 

323 

.6 

149 

.2 

229 

.6 

197 

.9 

1005 

.  1 

1004 

.3 

1004 

.5 

1007 

.  1 

1010 

.3 

1005 

.  1 

1004 

,5 

1009 

,  1 

loot 

.5 

1003 

.S 

1004 

,■9 

1007 

.  1 

1009 

,4 

1005 

.9 

1002 

.3 

1007 

!9 

1005 

,8 

1005 

.4 

1002 

.b 

1006, 

,4 

100b, 

.b 

1004 

.5 

1002, 

,2 

1007, 

,0 

1005, 

.  1 

1005 

.3 

1003, 

,5 

100b, 

,  7 

1005, 

.5 

1003, 

.4 

1002, 

,  1 

1008, 

,0 

1007, 

.5 

1004, 

.2 

1005, 

,0 

100b, 

,7 

100b, 

,b 

lOOfc, 

,2 

1000, 

,  7 

1007. 

,  1 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


beconouista  aero  argentina         hmo  87270  29  iis  059  42w 

notes  on  page  7 

•station  pressure  mb 

tear  jan  feb    mar    apr    may    jun    jul    aug    sep    oct    nov    dec 

1961  1002.5  1004.7  1006.6  1008.1  1010.1  1011.9  1012.3  1007.5  1007.7 

1962  1004.6  1005.8  1005.4  1009.8  1013.1  1011.8  1017.5  1011.7  1009.5 

1963  1002.5  1006.2  1006.3  1008.3  1011.8  1011.1  1009.1  1007.8  1007.0 

1964  1004.2  1002.5  1007.1  1008.6  1011.0  1011.5  1012.6  1010.2  1009.5 

1965  1002.9  1001.3  1007.8  1007.1  1008.5  1009.4  1009.7  1007.5  1009,0 

1966  1002.9  1004.1  1005.1  1007.7  1010.7  1007.3  1010.1  1011.1  1011.5 

1967  1002.9  1003.9  1006.5  1009.3  1006.2  1011.7  1009.7  1007.8  1007.9 

1968  1004.1  1003.9  1007.1  1010.6  1012.2  1012.2  1011.9  1011.7  1010.7 

1969  1001.8  1002.7  1005.9  1007.5  1007.9  1010.2  1010.6  1011.1  1005.8 

1970  1004.1  1004.6  100b. 3  1007.4  1007.9  1010.5  1012.1  1011.0  1008.1 

MEAN  1003.3  1004.0  1006.4  1008.4  1009.9  1010.8  1011.6  1009.7  1008.7  1006.8  1004.8  1003.2   1007.3 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1007.7  1010.1  1012.1  1013.5  1015.5  1017.6  1018.0  1013.1  1013.1  1010.6  1009.7  1009.7   1012. b 

1962  1009.9  1011.1  1010.7  1015.2  1018.7  1017.5  1023.2  1017.2  1015.0  1015.8  1010.5  1009.8   1014.6 

1963  1007.9  1011.8  1011.9  1014.1  1017.6  1017.1  1015.1  1013.8  1012.9  1012.1  1009.4  1010.5   1012.9 

1964  1009.9  1008.2  1012.9  1014.5  1016.8  1017.5  1018.6  1016.2  1015.4  1015.2  1011.7  1008.1   1013.8 

1965  1009.0  1006.6  1013.4  1013.0  1014.3  1015.4  1015.6  1013.5  1014.9  1011.4  1010.9  1008.1   1012.2 

1966  1008,5  1010.5  1010.7  1013.4  1011.9  1013.1  1015.5  1017.0  1017.4  1012.3  1010.1  1007.8   1012.4 

1967  1008.5  1009.5  1012,1  1015,0  1011.9  1017.5  1015,5  1013,7  1010.5  1010.7  1010,7  1009,1   1012.1 

1968  1010,0  1008,4  1013,0  1017,0  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0  1017.0  1011,0  1009,0  1008,0   1013.8 

1969  1007.0  1008.0  1012,0  1013.0  1014,0  1016,0  1016,0  1017,0  1012.0  1013.0  1009,0  1010,0   1012,3 

1970  1010  1012    1012    1013    1014    1016    1018    1017    1014    1012    1012    1006     1013 

MEAN  1008,8  1009,6  1012.1  1014.2  1015.3  1016.6  1017.4  1015.7  1014.2  1012.4  1010,3  1008.7   1012.9 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  26.6    25,1    22,6    19.5    19.0    14.2    14.5    18.5    17,6    21,5    23,7    25,2     20,7 

1962  26,0 

1963  26,8 

1964  25.3 
19b5  25.8 

19bb  25,5 

1967  25,6 

1968  26,6 

1969  25,8 

1970  25,7 

MEAN  26,0    25,5    23 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB     MAR 
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20,  1 
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112 

.b 

14b 

.5 
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.2 

220 

.3 

147 

.9 

28, 

,  1 

4  , 

,5 
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4b 

.9 
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.0 

2bb, 

,  1 

68 

,  7 

73 

.6 

9, 

.4 

39, 

,  7 

1963 
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.8 

15b, 

.9 
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.  1 

28 

.8 

22 

,  1 

15, 
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41 
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217 
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.  1 

5, 
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1965 
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112 
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1968 
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44 

,  1 

59, 
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46, 
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1969 

32 

.8 

304 

.3 

74 

.2 

70 

,6 

78 

,5 

37 

.2 

35, 

.2 

1970 

384 

.4 

131 

,3 

141 

.3 

28 

,5 

95 

.4 

14 

.0 

67 

.  1 

151 

.2 

171 

.  3 

118 

.8 

1470,2 

74, 

b 

133 

.8 

30 

.4 

844  .  1 

138 

.  7 

lib 

.0 

221 

,  1 

1268.4 

78 

.0 

87 

.4 

155 

,0 

935.2 

352 

b 

228, 

.  1 

279 

,2 

1549. 1 

79 

.7 

103 

.9 

191 

,  1 

14b2.9 

209 

.  1 

45 

.8 

34 

,7 

946.0 

20b 

.6 

10b 

.5 

401 

,8 

1421 .3 

10b 

.5 

168 

.4 

94 

,6 

1038. 3 

75 

.2 

24 

.2 

67 

,2 

1 169.4 

62.9    77.9 
150.0   135,3   158.8   108.6    73.7    37,9    43.1    25.2    52,9   147,2   118,5   159,4   1210.6 
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NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
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,3 
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,4 
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.7 
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,0 
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.3 
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,2 
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.7 
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.4 
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.0 
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.9 
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.2 
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.3 
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,  7 
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.9 
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.3 
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.3 
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.3 

- 

nbs 
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,3 
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.2 
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.3 

968 

.  / 

969 

.0 

969 

.3 

968 

.6 

968, 

.7 
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.  1 
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,3 

962 

.9 

961 

.3 
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,  1 

igfes 
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.3 
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.  7 
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.0 
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,  1 
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.5 
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.6 
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,7 

968, 

.5 
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.6 
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.4 
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,  1 

963 

.  1 

964 

,  7 

1'570 

963 

.3 

963 

.3 

965 

.0 

964 

.5 

965 

,  7 

968 

.2 

967 

.7 

968, 

,3 

965 

.3 

965 

.4 

964 

,6 

959 

.7 

965, 

,  1 

MEAN 

962, 

.  1 

962 

.9 

965 

.0 

966 

.2 

967 

.0 

967 

,5 

968 

.4 

967, 

,2 

967 

,0 

965 

.  7 

963 

,5 

962 

.0 

965, 

.4 

CLINO 

962 

,  7 

963 

.9 

964 

.  7 

967 

.0 

967 

.0 

967 

.8 

968 

,5 

968 

,  1 

967 

.9 

966 

.5 

964 

,2 

962 

.  7 

965, 

,9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP  OCT     NOV  DEC       MEAN 

1961  1007.9  1011.4  1011.9  1014.3  1015.1  1017.9  1018.4  1014.3  1015.2  1012.6  1010.5  1010.5  1013.3 

1962  1011.4  1011.7  1011.1  1016.7  1019.0  1018.0  1025.4  1017.8  1016.8  1017.0  1010.7  1011.1  1015.6 

1963  1009.5  1013.0  1012.9  1012.9  1017.9  1017.2  1015.5  1014.7  1016.4  1015.0  1012.5  1011.7  1014.1 

1964  1010.5  1009.1  1014.1  1014.9  1016.7  1018.3  1019.6  1016.6  1017.0  1017.1  1012.1  1008.5  1014.5 

1965  1009.2  1006.4  1015.1  1013.9  1015.6  1015.1  1015.9  1014.7  1016.4  1012.3  1011.2  1009.5  1012.9 

1966  1009.1  1010.8  1011.6  1015.1  1016.7  1013.9  1017.1  1017.7  1018.6  1016.7  1010.9  1008.9  1013.9 

1967  1009.1  1010.9  1012.9  1015.4  1013.4  1019.0  1017.7  1016.3  1016.2  1012.8  1012.1 

1968  1010.5  1010.0  1014.0  1018.0  1018.0  1020.0  1018.0  1018.0  1018.0  1014.0  1010.0  1009.0  1014. B 

1969  1008.0  1009.0  1012.0  1013.0  1014.0  1016.0  1019.0  1019.0  1013.0  1014.0  1012.0  1011.0  1013.3 

1970  1010.8  1010.8  1013.0  1013.0  1014.9  1017.9  1017.8  1017.7  1014.5  1014.0  1012.6  1007.3  1013.7 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  22.5  21.6  19.4  15.5  14.5  8.8  9.5  13.4  13.1  17.0  20.2  21.7  16.4 

1962  21.9  21.5  21.7  14.8  11.8  8.8  6.0  10.8  13.9  16.5  21.9  22.5  16.0 

1963  22.5  22.2  19.2  18.9  12.9  10.3  11.4  11.6  12.2  15.2  16.6  21.0  16.2 

1964  22.7  23.0  19.3  16.2  14.9  8.2  8.7  11.0  13.7  15.1  18.6  20 . B  15.9 

1965  22.9  22.9  18.9  15.6  11.9  12.6  8.0  11.1  13.4  17.9  20.5  20.2  16.3 

1966  22.9  19.8  18.8  16.2  13.4  11.7  9.0     9.9  12.3  16.6  20.4  20.0  15.9 

1967  22.3  22.2  19.0  17.8  16.2  5.9  9.0  10.6  13.1  16.1  19.1  23.3  16.2 

1968  22.4  23.0  18.8  14.6  13.1  9.9  11.9  12.1  13.9  14.6  22.0  20.6  16.4 

1969  23.9  22.9  20.0  17.8  14.4  9.4  9.8     9.4  14.4  16.6  19.5  23.9  16.8 

1970  21.8  23.2  20.5  20.5  13.3  9.3  10.2  10.5  16.4  16.0  19.1  22.4  16.9 


PRECIPITATION  MM 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


RIO  GALLEGOS  AERO  ARGENTINA  HMO  87^25   51  37S  069  1 7W 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  -----  1002.7  1010.2  1006.6  1003.5  1001.5  1000.5  1000.7 

1962  1003.8  1009.3  1000.6  1005.7  1006.9  1001.9  1011.3  1007.0  1003.7  1008.7  1005.3  999.8  1005.3 

1963  1000.9  1007.5  1001.9  999.8  1003.1     -  1004.1  1008.9  1014.1  1013.0  1005.1  999.7 

1964  1001.0   998.5  1002.6  1005.9  1003.4  1006.2  1004.3  1001.3  1008.3  1007.5  1007.5  1000.9  1004.0 

1965  1002.2   999.9  1011.9  1004.6  1005.4  1002.9  1010.6  1002.9  1003.8  1002.1  1002.3  1004.7  1004.4 

1966  1001.0  1004.0  1000.0  1008.0  997.0  1001.0  1008.4  1007.0  1008.0  1006.0  1007.0  1001,1  1004.0 

1967  1002.0  1001.6  1005.2  1005.7  1000.2  1005.6  1001.0  1003.2  1003.0  1000.1   998.0  1002.0  1002.3 

1968  1000.9   998.0  1006.0  1005.5  1003.0  1005.0  1000.0  1004.0  1007.0  1005.0   999.0  1004.0  1003.1 

1969  1001.0   998.0  1007.0  999.0  1005.0  1003,0  1005.0  1003.0  1002.0  1003.0  1004.0  1003.0  1002.8 

1970  1006.7  1000.7  1004.5  998.3  999.1  1004.2  998.5  1002.2  999.7  1006.1  1008.1  993.5  1001.8 

MEAN   1002.2  1001.9  1004.4  1003.6  1002.6  1003.6  1005.3  1004.6  1005.3  1005.3  1003.7  1000.9  1003.6 

CLINO   1002.5  1002.7  1003.1  1005.1  1004.1  1005.3  1005.8  1006.5  1006.7  1005.4  1003. B  1002.5  1004.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

.0  5.8  4.5  -    .5  -   1.9  2.7  4.7  8.2    10.3    12.2  6.5 

.8  7.1  4.2     1.5  3.0  2.7  6.3  10.2    10.4    13.0  8.0 

.0  5.4  3.7     -  .9  1.8  3.6  7.9     9.8    13.9 

.2  7.0  2.4  -   1.4  1.8  2.4  4.5  9.6    10.4    12.5  7.2 

.8  6. 6  2.1      1.7  -     .5  3.0  5.2  7.8    11.3    11.0  7.1 

.4  8.3  4.6       .6  -   1.8  2.6  5.0  7.1     11.4     12.4  7.2 

.4  8.5  3.8     1.9  1.6  2.6  5.0  -  12.0    13.1 

.1  8.6  6.4     3.2  3.4  4.9  5.1  8.3    11.3    11.3  8.3 

.1  8.3  2.9     2.1  .7  3.8  5.6  7.2    10.8    13.3  7.6 

.0  7.3  3.1     2.3  2.1  2.2  6.4  8.5    11.6    11.5  7.6 


PRECIPITATION  MM 


1961 

1  1 

.  1 

1  1 

.4 

1962 

13, 

.3 

13 

.3 

1963 

12 

.2 

14 

.6 

1964 

13, 

.8 

12 

.a 

1965 

13 

.3 

1  1 

.9 

1966 

13 

.5 

10 

.9 

1967 

12 

.3 

12 

.0 

1968 

14 

.0 

12 

.0 

1969 

12 

.6 

12 

.7 

1970 

13 

.3 

13 

.  1 

MEAN 

12 

.9 

12 

.5 

CLINO 

12 

.5 

1  1 

.6 

1961 

56 

.9 

1962 

13 

.0 

1963 

29 

.5 

1964 

32 

.9 

1965 

19 

.3 

1966 

9 

.8 

1967 

33 

.2 

1968 

4 

.2 

1969 

24 

.  1 

1970 

90 

.7 

18.3  22.5  10.6 
6.6  16.5  11.7 
2.2    26.3    25.6 


4 

.7 

4  , 

,  1 

8 

,2 

171  , 

,  7 

1 

.8 

34 

.8 

33 

.7 

165, 

,  1 

.8 

21  , 

.6 

22 

.7 

190. 

.9 

4 

.0 

12 

,8 

24 

.8 

143, 

.6 

5 

.4 

25 

.  1 

3 

.  1 

223 

.6 

33 

.8 

1  1 

.5 

12 

.5 

154 

.9 

3 

.3 

5 

,6 

21 

.5 

193 

.5 

1 

.7 

14 

.4 

35 

.2 

127 

.3 

9 

.  1 

21 

.8 

25 

.5 

206 

,9 

13 

.  7 

2 

,8 

7 

.6 

251 

.2 

7 

.8 

15 

.5 

19 

.5 

183 

.0 

1  1 

22 

25 

248 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


RIVADAVIA  ARGENTINA               HMO  87065  24  lOS  0fc2  54W    20  M 

NOTES  ON  PAGE  7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

igb1    '581  4  ■383  g  S85  0  SBfe.fc  -388. '3  SgO.l  "3<31.1  "385.9  '386.1  -SBS.!  <382 .  7  982.7  985.6 

1962  983  9  984  5  984  1  987.7  991.5  990.5  997.3  989.9  986.6  988.2  982.7  983.1  987.5 

1963  981  5  985  3  985  1  986  9  990.3  990.1  988.1  985. 8  985.9  984.9  982.5  983.7  985.8 

1964  983  3  981  4  985  8  987.1  989.7  -  991.0  989.0  988.5  987.7  984.3  981.5 

1965  982.7  980.9  987.7  986.5  987.4  98B.1  988. 6  985.9  988.1  983.9  983.5  981.5  985.4 

1966  981  9  983  7  984  5  987.0  990.3  986.5  989.8  990.2  989.3  984,9  982.5  981.3  986.0 

1967  982  2  983  3  985  9  9B8  2  985.0  991.8  989.0  987.8  987.1  983.0  984.3  9B2.9  985.9 

1968  983  5  983  5  986.5  990.5  991.8  991.8  990.5  989.9  988.9  983.9  982.3  981.1  987.0 

1969  981  3  982.1  985.1  986.7  987.0  989. 5  9B9.0  990.1  983.7  985.4  982.5  984.5  985.6 

1970  982. 9  984.1  985.5  986.3  987.4  989.8  990.9  989.8  9B5.4  984.7  984.6  979.3  985.9 

MEAN    982  5  983  3  985  5  987.4  988.9  989.8  990.5  988.4  987.0  985.0  983,2  982.2  986.1 

CLINO    983.5  984,5  985.8  988,9  989,3  990,3  991,1  990,1  988,5  986,7  984,6  983,5  987,3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1961 

1004 

,2 

1006 

,6 

1008 

.  1 

1010 

,  1 

1012 

,5 

1014 

,  1 

1015 

,  1 

1009 

,3 

1009 

,4 

1006 

,  1 

1005 

,  7 

1005 

,5 

lOOB 

,9 

1962 

1006 

,9 

1007 

,4 

1007 

,0 

1011 

.3 

1015 

.5 

1014 

,  7 

1021 

,9 

1013 

,9 

1010 

,  1 

1011 

.  7 

1005 

.5 

1005 

.9 

1011 

,0 

1963 

1004 

.5 

1008 

,2 

1008 

,5 

1010 

.3 

1014 

,  1 

1014 

,2 

1012 

,  1 

1009 

,4 

1009 

.5 

1008 

,2 

1005 

,5 

1006 

.5 

1009 

,3 

1964 

1006 

.  1 

1009 

,2 

1008 

,9 

1010 

.6 

1013 

,3 

- 

1015 

,  1 

1013 

,0 

1012 

,  1 

1011, 

,  1 

1007 

,4 

1004 

.5 

1965 

1005 

,9 

1003 

,8 

1010 

,7 

1009 

,9 

101  1 

.  1 

1011 

,  7 

1012 

,7 

1009 

.5 

1011 

.8 

1006 

,9 

1006 

,5 

1004 

.6 

1008 

,8 

1966 

1004 

,7 

1006 

,  7 

1007 

.5 

1010, 

.5 

1014 

,  1 

1010 

.  1 

1013 

,8 

1014 

.3 

1012 

,9 

1007, 

,9 

1005 

,3 

1004 

.  1 

1009 

.3 

1967 

1005 

.0 

1006 

,0 

1011 

,0 

1012, 

,0 

1008 

.0 

1016 

.0 

1013 

,0 

101  1 

.0 

1012 

,0 

1006, 

,0 

1007 

,0 

1006 

,0 

1009, 

,4 

1968 

lOOB 

,0 

1008 

,0 

1010 

,0 

1014 

.0 

1015 

,0 

1016 

,0 

1014 

,0 

1014 

.0 

1013 

,0 

1007, 

,0 

1005, 

,0 

1006 

,0 

1010, 

.8 

1969 

1006 

,0 

1005, 

.0 

1008 

.0 

1010, 

.0 

1011 

,0 

1014 

,0 

1012 

.0 

1014 

.0 

1007 

,0 

1008, 

.0 

1005, 

,0 

1007 

,0 

1008, 

.9 

1970 

1006 

.0 

1007, 

,0 

1009 

,0 

1009 

,0 

1011 

,0 

1014 

.0 

1015 

,0 

1014 

,0 

1009 

,0 

1008, 

,0 

1007  , 

.5 

1001 

.9 

1009, 

.3 

MEAN 

1005 

,7 

1006 

,8 

1008 

.9 

1010 

,8 

1012 

,6 

1013 

,9 

1014 

,5 

1012 

,2 

1010 

,  7 

100B, 

,  1 

1006, 

,0 

1005 

.2 

1009, 

.6 

CLINO 

1006, 

.3 

1007 

.3 

1008 

,9 

1012 

.  3 

1013 

,0 

1014 

,2 

1015 

,0 

1013 

,8 

1011 

,9 

1010. 

,  1 

1007  , 

.5 

1006 

.3 

1010, 

.6 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB 


1961 

28, 

.8 

1962 

26, 

,7 

1963 

28, 

,4 

1964 

28. 

,9 

1965 

27 

,  1 

1966 

28 

,0 

1967 

28 

,  1 

196B 

27, 

.2 

1969 

28. 

.5 

1970 

2B 

,4 

22, 

,  7 

22 

,  3 

26 

.4 

26 

,B 

28 

,9 

17  . 

.  7 

22 

,  7 

23 

,  1 

28 

,2 

29 

,2 

20, 

,0 

21 

,  t 

25 

.2 

26 

,8 

28 

,8 

1  7  . 

.6 

21 

,5 

22 

,9 

25 

,3 

26 

,2 

19. 

,9 

19 

,8 

2b 

,  1 

26 

,2 

25 

.8 

15. 

.  7 

20 

,6 

24 

,8 

28 

,  1 

26 

,8 

18. 

,  7 

21 

,6 

26 

,8 

25 

.5 

28 

,8 

19. 

.9 

21 

,6 

24 

,5 

28 

.3 

28 

.9 

16. 

.8 

23 

.8 

24 

.  7 

27 

,  7 

26 

.7 

18 

.  4 

23 

.5 

25 

,0 

25 

,9 

29 

.  7 

18. 

,  7 

21 

.9 

25 

,0 

2b 

,9 

28 

.0 

19. 

,0 

21 

.8 

24 

,6 

2b 

,4 

28 

.0 

PREC IPl TATION  MM 


1961 

18, 

.6 

219, 

.6 

83 

,  1 

1962 

283, 

.9 

71  , 

.6 

54. 

.5 

1963 

87. 

2 

70, 

,5 

134 

,  1 

1964 

53. 

,3 

86 

,8 

191 

,8 

1965 

178 

.5 

113 

,  7 

71 

,4 

1966 

227 

,9 

197, 

,6 

80 

.5 

1967 

60 

.  1 

89 

,9 

132. 

.5 

1968 

314 

.5 

62 

.3 

22 

.8 

1969 

25 

.5 

93 

.4 

71 

,0 

1970 

49 

.5 

60 

,7 

71 

,  1 

MEAN 

129. 

.9 

106 

,6 

91 

,3 

CLINO 

100 

112 

92 

JUN 

4  ,  7 
0 
7  ,  1 


4  .  7 
6.3 

16.9 
.3 

18.2 

6.5 


36, 

8 

78 

,2 

20 

,2 

522 

,3 

51  , 

1 

79 

,2 

68 

,9 

727 

.6 

21  , 

1 

22 

,  1 

73 

,  7 

501 

.8 

72, 

,8 

95 

,2 

68 

,7 

43, 

,4 

47 

,8 

203 

,5 

778 

,2 

14  , 

,  1 

106 

,5 

41 

,6 

798 

.  7 

29. 

.8 

92 

,3 

76 

,  1 

564 

,4 

59, 

,9 

111 

,2 

138 

,0 

817 

.9 

24, 

,  7 

104 

,4 

166 

,8 

583, 

.9 

37, 

,4 

69 

,2 

101 

.3 

478 

,2 

39, 

,  1 

80 

,6 

95 

,9 

654 

.7 

39 

76 

1  04 

599 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


ROSARIO  AERO  ARGENTINA  HMO  B7480  32  55S  OfeO  47H     2  M 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB      MAR  APR  MAY      JUN      JUL      AUG  SEP  OCT      NOV      DEC  MEAN 

1961  1005  9  lOOg  0  1009  8  1011.8  1013.1  1015.3  1015.8  1011.5  1012.5  1009.3  1007.8  1007.9  1010.8 

1962  1008  7  1009  3  1008  b  1013.7  1016.3  1015.1  1021.4  1014.3  1013.8  1014.2  1008.7 

1963  -  1010  1  1010.2  1011.0  1015.1  1014.1  1012.7  1012.1  1012.1  1011.9  1009.4  1009.4 

1964  1008  6  1007  1  1011  7  1013  4  1014.7  1015.5  1017.0  1014.2  1014.3  1014.3  1010.3  1006.1  1012.3 

1965  1006.3  1004.5  1013.0  1011.8  1013.1  1013.3  1013.7  1012.6  1013.5  1010.2  1010.1  1007.4  1010.8 

1966  1007  1  1008  2  1009.3  1012.7  1014.2  1010.9  1013.8  1015.7  1016.7  1011.8  1008.9  1006.2  1011.3 

1967  1006.7  1008.7  1010.7  1013.5  1010.7  1015.8  1014.6  1013.1  1013.1  1009.9  1009.9  1007.8  1011.2 

1968  1008.3  1007.8  1011.8  1015.0  1015.7  1016.7  1016.2  1016.1  1015.3  1010.9  1008.1  1006.6  1012.4 

1969  looses  1007.1  1010.7  1011.9  1012.2  1013.7  1014.3  1015.8  1010.3  1012.1  1008.9  1008.9  1011.0 

1970  1008.1  1008.1  1010.6  1010.7  1012.1  1014.9  1015.7  1015.4  1012.2  1011.5  1010.5  1005.1  1011.2 

MEAN  1007.3  1008,0  1010.6  1012.6  1013.7  1014.5  1015.5  1014.1  1013.4  1011.6  1009.3  1007.3  1011.5 

CLINO  1007.1  1008.3  1009.8  1012.7  1013.0  1014.1  1014.9  1014.7  1013.8  1012.5  1009.7  1007.4  1011.5 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB      MAR  APR  MAY      JUN      JUL      AUG  SEP  OCT      NOV      DEC  MEAN 

1961  1009.0  1012.1  1012.9  1015.0  1016.3  1018.6  1019.1  1014.7  1015.6  1012.6  1010.9  1011.0  1014.0 

1962  1011.8  1012.3  1011.7  1016.8  1019.5  1018.1  1024.6  1017.5  1017.0  1017.4  1011.9 

1963  -  1013.1  1013.3  1014.2  1018.3  1017.2  1015.9  1015.2  1015.2  1015.1  1012.6  1012.9 

1964  1011.7  1010.2  1014.9  1016.6  1017.9  1018.7  1020.3  1017.4  1017.5  1017.5  1013.5  1009.1  1015.4 

1965  1009.4  1007.5  1016.2  1015.0  1016.3  1016.4  1017.0  1015.8  1016.7  1013.4  1013.1  1010.8  1014.0 

1966  1009.9  1011.1  1012.2  1015.6  1017.2  1013.8  1017.0  1018.8  1019.8  1014.7  1011.8  1009.1  1014.3 

1967  1010.0  1012.0  1014.0  1017.0  1014.0  1019.0  1018.0  1016.0  1016.0  1013.0  1013.1  1012.0  1014.5 

1968  1011.0  1009.0  1013.0  1018.0  1019.0  1020.0  1019.0  1019.0  1018.0  1014.0  1011.0  1010.0  1015.1 

1969  1009.0  1010.0  1015.0  1015.0  1015.0  1017.0  1018.0  1019.0  1014.0  1015.0  1012.0  1012.0  1014.3 

1970  1011.1  1010.9  1013.5  1013.7  1015.0  1018.0  1018.8  1018.3  1015.1  1014.5  1013.4  1008.1  1014.2 

MEAN  1010.3  1010.8  1013.7  1015.7  1016.9  1017.7  1018.8  1017.2  1016.5  1014.7  1012.3  1010.6  1014.6 

CLINO  1010.1  1011.0  1013.0  1015.6  1016.7  1017.6  1018.2  1017.8  1016.8  1015.5  1012.6  1010.6  1014.6 


TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

23. 

,0 

22, 

.8 

20, 

.2 

15, 

,9 

1962 

23, 

,0 

22 

.8 

22, 

.4 

15, 

,8 

1963 

- 

24 

.3 

20, 

,4 

19, 

.0 

1964 

23, 

,8 

23 

.2 

19, 

,8 

17  , 

,0 

1965 

25, 

.  1 

25 

,0 

18, 

.9 

16, 

,2 

1966 

24 

,0 

21 

.4 

20, 

.  1 

18, 

,0 

1967 

23 

.3 

22 

.7 

20 

.  1 

17, 

,  1 

1968 

23 

.4 

23 

.4 

20 

.3 

14  , 

.2 

1969 

24 

,2 

23 

.  1 

21 

.0 

17  , 

,  7 

1970 

23 

.6 

24 

.  1 

22 

.  1 

20, 

,6 

MEAN 

23 

.7 

23 

.3 

20 

.5 

17 

,2 

CLINO 

23 

.8 

23 

.0 

20 

.4 

16 

,  1 

1  1 

.0 

14 

.0 

1  1 

.5 

13 

.5 

10 

.  1 

14 

.0 

1  1 

.4 

12 

.5 

9 

.6 

12 

.0 

10 

.8 

14 

.  1 

12 

.4 

13 

.8 

9 

.2 

15 

.  1 

1  1 

.  1 

15 

.9 

1  1 

.  1 

13 

.8 

1  1 

.4 

13 

.7 

PRECIPITATION  MM 


1961 

213 

.4 

72 

,9 

248 

.8 

114, 

,3 

61 

,4 

14 

.  7 

34 

.5 

1962 

45 

.9 

10 

,9 

299 

.2 

92, 

.6 

17 

,2 

.6 

91  , 

.0 

1963 

62 

,0 

272 

,0 

77, 

.7 

23 

,4 

4 

.  7 

40 

.2 

1964 

55 

.6 

57 

.5 

246 

,  1 

107, 

.4 

27 

,8 

25 

,2 

.3 

1965 

20 

,0 

36 

,5 

24 

,5 

95, 

.6 

18 

.0 

134 

.2 

35 

.6 

1966 

76 

.  1 

71 

.9 

461 

,0 

136 

,9 

9 

.4 

36 

.0 

51 

.8 

1967 

213 

.0 

79 

.2 

177 

.2 

57, 

.7 

50 

.7 

30 

.6 

66 

.7 

1968 

104 

.3 

127 

.9 

84 

.6 

2 

.2 

20 

.0 

92 

.8 

7 

.0 

1969 

56 

.4 

177 

.8 

230 

.0 

265. 

.3 

46 

.2 

19 

.  1 

12 

.  1 

1970 

168 

.4 

69 

.6 

204 

.6 

68, 

.8 

78 

.7 

1  1 

.4 

25 

.5 

MEAN 

105 

.9 

76 

.6 

224 

.8 

101 

.9 

35 

.3 

36 

.9 

36 

.5 

CLINO 

141 

100 

138 

92 

60 

42 

37 

65.9    45.8 


66.3  63.4  267.7 

61.6  41.2  87.7 

.9  44.3  43.5 

30.9  111.7  133.3 


MEAN 
17.1 


NOV 

DEC 

TOTAL 

128, 

,2 

318 

.5 

1378, 

,6 

94 

,  7 

- 

102, 

.  4 

92 

.9 

51  , 

,8 

70 

.2 

759 

.6 

168, 

.6 

1  79 

.  1 

808 

.7 

122, 

.2 

155 

.2 

1139 

.3 

31  , 

.7 

87 

,0 

1191 

.2 

55, 

.4 

146 

.6 

831 

.3 

164 

.0 

42 

.6 

1102 

.2 

17, 

.4 

194 

.9 

1115 

.2 

93 

.6 

143 

.0 

1014 

.8 

1  14 

84 

990 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SALTA  AERO 
NOTES  ON  PAGE   7 


HMO  87047   24  51S  0fc5  SSW   122  M 


STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB 


19bl 

874 

2 

87b 

5 

87b 

5 

877 

3 

878 

7 

878 

3 

879 

3 

87b 

5 

87b 

2 

875 

4 

874 

9 

875 

8 

87b 

b 

1'5fc2 

87b 

7 

877 

3 

87b 

9 

878 

5 

880 

1 

878 

b 

883 

1 

878 

7 

877 

7 

878 

5 

875 

5 

87b 

b 

878 

2 

igfcs 

874 

3 

878 

1 

e7b 

9 

878 

1 

879 

1 

878 

5 

877 

0 

87b 

2 

875 

9 

87b 

3 

874 

5 

87b 

2 

87b 

B 

1'9b4 

87b 

b 

874 

9 

877 

4 

878 

1 

879 

5 

878 

5 

879 

4 

878 

2 

878 

2 

877 

9 

87b 

1 

873 

7 

877 

4 

1965 

875 

7 

874 

1 

879 

0 

877 

0 

877 

3 

878 

3 

877 

0 

87b 

1 

877 

5 

875 

5 

875 

5 

874 

2 

87b 

4 

1"56fe 

874 

9 

875 

7 

87b 

2 

877 

9 

879 

7 

875 

9 

878 

b 

879 

4 

879 

5 

87b 

b 

875 

5 

873 

9 

877 

0 

1'9b7 

875 

4 

87b 

9 

877 

8 

879 

7 

87b 

7 

878 

b 

877 

9 

877 

5 

877 

7 

875 

4 

87b 

b 

87b 

b 

877 

2 

l^feS 

87b 

9 

87b 

b 

878 

b 

880 

J 

881 

1 

879 

9 

879 

9 

879 

8 

879 

3 

875 

8 

87fe 

1 

874 

b 

878 

2 

nfeS 

875 

3 

875 

5 

878 

1 

878 

5 

877 

8 

878 

2 

879 

1 

879 

4 

87b 

1 

87b 

9 

875 

3 

877 

3 

877 

3 

1970 

87b 

5 

877 

5 

878 

2 

878 

b 

877 

7 

878 

7 

879 

7 

879 

3 

877 

3 

87b 

2 

87b 

7 

873 

1 

877 

5 

MEAN    875,7   87b. 3 
TEMPERATURE  DEG  C 


378. B   878.4 


19bl 

22 

b 

20 

5 

B 

b 

1  7 

4 

15 

1 

1962 

20 

1 

19 

b 

9 

5 

15 

5 

12 

2 

19b3 

21 

7 

19 

9 

8 

7 

17 

4 

14 

4 

1964 

20 

5 

20 

8 

8 

4 

lb 

7 

15 

1 

19b5 

20 

9 

21 

1 

7 

5 

1b 

1 

13 

1 

19bb 

21 

B 

19 

0 

8 

7 

16 

3 

13 

2 

19b7 

20 

5 

20 

5 

8 

2 

1  7 

8 

lb 

9 

19b8 

20 

7 

20 

b 

7 

9 

14 

2 

10 

9 

19b9 

20 

9 

20 

3 

8 

8 

lb 

b 

1  4 

8 

1970 

20 

5 

20 

3 

8 

6 

1  7 

9 

1  3 

5 

MEAN 

21 

0 

20 

3 

8 

5 

lb 

b 

13 

9 

17.4 
15.9 
16.8 
16.0 
16.7 


PRECIPITATION  MM 


1961 

83 

4 

136 

9 

113 

1962 

214 

9 

126 

8 

83 

1963 

126 

7 

334 

7 

146 

1964 

196 

9 

216 

5 

200 

1965 

224 

1 

122 

0 

47 

1966 

123 

5 

1  1  1 

6 

62 

1967 

55 

2 

1  10 

1 

37 

1968 

236 

9 

75 

3 

79 

1969 

201 

9 

228 

4 

76 

1970 

142 

8 

137 

9 

159 

37 

4 

38 

5 

529 

8 

26 

2 

135 

2 

700 

5 

24 

7 

142 

2 

836 

5 

87 

2 

9b 

3 

921 

1 

98 

6 

108 

b 

631 

1 

38 

7 

213 

0 

634 

5 

74 

1 

60 

4 

437 

6 

153 

0 

161 

b 

856 

7 

20 

9 

149 

3 

741 

3 

19 

8 

202 

9 

724 

2 

160.8   160.0   100. 7 


58.1   130.8 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


SAN  ANTONIO  OESTE  AERO  ARGENTINA  WMO  87784   40  44S  064  57W  M 
NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT      NOV      DEC  MEAN 

1961  1004  1  1008  g  IOCS  1  1011  1  1011.8  1013.9  1015.5  1013.4  1012.5  1011.3  1008.7  1008.5  1010,7 

1962  1009  1  1011  3  1008  7  1014  6  1015.5  1013.5  1021.9  1015.0  1014.3  1015.5  1009.0  1008.1  1013.0 

1963  1007.7  1012.5  1009.8  1009.7  1013.4  1013.5  1012.1  1012.7  1017.2  1014.9  1010.9  1009.7  1012.0 

1964  1007.8  1007.3  1011.7  1013.7  1013.1  1013.7  1015.7  1011.5  1016.1  1015.1  1010.6  1005.7  1011.8 

1965  1006.6  1004.3  1014.5  1010.6  1012.3  1011.8     -  -  -  1010.5  1009.7  1007.4 

1966  1007.1  1009.1  1009.1  1013.4  1010.7  1009.5  1015.1  1014.7  1016.7  1012.7  1010.3  1007.1  1011.3 

1967  1005  0  1009.1  1011.0  1012.7  1009.8  1014.7  1012.3  1011.7  1015.0  1012.3  1007.8  1006.5  1010.7 

1968  1008.7  1004.1  1012.6  1014.2  1013.3  1015.5  1014.3  1015.5  1014.0  1012.3  1008.2  1006.9  1011.6 

1969  1005.8  1006.2  1012.1  1010.2  1011.7  1012.5  1013.5  1013.9  1010.9  1011.3  1009.3  1009.3  1010.6 

1970  1009.4  1009.1  1011.7  1009.9  1010.5  1014.1  1011.5  1014.9  1012.3  1012.5  1011.1  1003.9  1010.9 

MEAN   1007.1  1008.2  1011.0  1012.0  1012.2  1013.3  1014.7  1013.7  1014.3  1012.8  1009.6  1007.3  1011.4 

CLINO   1008.2  1009.0  1010.2  1012.9  1012.9  1013.8  1014.5  1015.1  1015.3  1013.4  1010.1  1008.5  1011.9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT      NOV      DEC  MEAN 

1961  1004.9  1009.7  1009.9  1011.9  1012.6  1014.9  1016.4  1014.3  1013.3  1012.1  1009.5  1009.3  1011.6 

1962  1009.9  1012.1  1009.5  1015.4  1016.3  1014.5  1022.8  1015.9  1015.1  1016.3  1009.8  1008.9  1013.9 

1963  1008.5  1013.3  1010.6  1010.5  1014.3  1014.6  1013.0  1013.7  1018.2  1015.8  1011.7  1010.5  1012.9 

1964  1008.6  1008.1  1012.5  1014.6  1013.9  1014.7  1016.7  1012.5  1017.0  1016.0  1011.4  1006.5  1012.7 

1965  1007.4  1005.1  1015.2  1011.4  1013.1  1012.7     -  -  -  1011.5  1010.8  1010.7 

1966  1007.9  1009.9  1009.9  1014.3  1011.5  1010.5  1016.2  1015.8  1017.6  1013.5  1011.1  1007.9  1012.2 

1967  1005.8  1009.9  1011.8  1013.5  1010.6  1015.8  1013.3  1012.6  1015.2  1013.1  1008.6  1007.3  1011.5 

1968  1010.2  1005.0  1013.3  1015.1  1014.0  1016.0  1015.0  1016.0  1015.0  1013.9  1011.0  1007.0  1012.6 

1969  1007.0  1010.0  1013.0  1011.0  1012.0  1013.0  1015.0  1015.0  1012.0  1012.0  1010.0  1010.0  1011.7 

1970  1010.0  1010.0  1012.0  1011.0  1011,0  1015.0  1012.0  1016.0  1013.0  1013.0  1012.0  1005.0  1011.7 

MEAN   1008.0  1009.3  1011.8  1012.9  1012,9  1014,2  1015,6  1014.6  1015.2  1013.7  1010.6  1008.3  1012.3 

CLINO   1009.0  1009.8  1011.0  1013.7  1013,7  1014,6  1015,2  1015.9  1016.0  1014.9  1010.9  1009.3  1012.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN      FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT      NOV      DEC  MEAN 

.0     14,1     12,4  7,7      7,4  10,4  10,5    16,0     18,7    21,2  15,2 

,b    14,3    11,4  9,1     7.1  9.9  13.1    16.4    20.1    22.8  15.7 


15.1 
15.3 


1961 

23 

2 

22 

0 

1962 

21 

7 

21 

3 

1963 

22 

2 

22 

5 

1964 

23 

0 

21 

1 

1965 

22 

7 

21 

5 

1966 

22 

4 

17 

8 

1967 

22 

8 

22 

1 

1968 

23 

0 

22 

4 

1969 

22 

4 

22 

9 

1970 

21 

2 

22 

1 

MEAN 

22 

5 

21 

6 

CLINO 

22 

5 

21 

8 

9 

3 

9 

4 

7 

6 

9 

6 

- 

10 

3 

7 

2 

9 

3 

8 

3 

9 

4 

10 

5 

1  1 

4 

8 

8 

B 

8 

9 

6 

9 

9 

8 

4 

9 

8 

7 

9 

9 

2 

49 

9 

0 

14 

4 

5 

0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JU 

1961  .5  24.0  39.3  .1  4.4  4.4  49.9  11.3  15  8  24  2 

1962  6.3  20.1  ,2  12,5  35,7  4.5  0  5.4  8.9  3.8 

1963  20.7  60.7  37.7  7.0  4.4  1.4  14.4  34.1  29.1  18.4 

1964  23.2  3.1  1,6  60.4  34.8  21.6  5.0  35.5  49.6  7.6 

1965  8.6  3.2  .7  18.1  46.9  10. 8  -  15.5  1,3  2,5 

1966  18,5  17,8  2.3  75.0  2.0  46.5  25.4  2.6  2  1  8  9 

1967  15.8  1.4  5.0  9.3  65.8  0  27.3  50.1  14.2  128.4 

1968  11.1  8.5  9.7  7.3  1.7  0  10.2  2.2  15  9  28  2 

1969  1.2  .3  117.2  45.7  8.3  5.6  34.4  17.5  .6  3.0 

1970  68.8  26.1  80.3  7.7  5.1  10.5  11.3  0  9.2  70.6 

MEAN  17.5  16.5  29.4  24.3  20.9  10.5  19.8  17.4  14.7  29.6 


190 

5 

148 

9 

284 

8 

299 

0 

221 

9 

333 

9 

187 

0 

285 

9 

304 

5 

243 

8 

240 
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.5 
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.3 
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.5 
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.  1 

931 

.9 

932 

.3 

933 

.  1 

930 

.2 

931 

.0 

929 

.3 

928 

,2 

928 

.2 

930 

.0 

ISbZ 

qz"? 

.5 

929 

.9 

929 

.  7 

932 

.  7 

934 

.3 

933 

.0 

939 

.0 

933 

,3 

932. 

.  1 

933 

.  1 

928 

.9 

929 

.9 

932 

.  1 

1Sb3 

928 

.5 

931 

.9 

930 

7 

931 

.3 

933 

.7 

932 

.9 

931 

.4 

930. 

.7 

932. 

.2 

931 

,  7 

929. 

.  7 

929 

.5 

931 

.2 

1?&4 

■929 

.5 

927 

.9 

931 

.8 

932 

.b 

933 

.3 

933 

.8 

934 

.9 

932 

.2 

933 

.  1 

933 

.4 

929 

.4 

927 

.  1 

931 

.& 

nfeS 

■928 

.7 

92fc 

.  7 

932 

.3 

928 

.b 

931 

.8 

932 

.  1 

931 

.3 

930 

.b 

932 

,9 

929 

.8 

928. 

.9 

927 

.3 

930 

.  1 

igfcfc 

927 

.8 

929 

.3 

929 

.5 

930 

.3 

933 

.4 

929 

.  7 

932 

.b 

^33. 

.5 

934. 

.  1 

930 

,9 

928. 

,  1 

926 

.b 

930 

,5 

1<3fe7 

927 

.8 

929 

.7 

931 

.0 

932 

.5 

929 

.5 

934 

.3 

932 

.b 

932. 

,  1 

932, 

.b 

929 

.7 

930. 

1 

928 

,  7 

930 

,9 

1<3&8 

929 

,4 

928. 

.5 

932. 

,3 

934 

.3 

935 

.0 

934. 

.9 

933 

.8 

934. 

3 

933, 

,3 

930 

,3 

929, 

0 

927 

.0 

931  . 

.8 

nfcs 

927, 

,0 

927. 

.8 

931  . 

.  1 

930 

.b 

931 

,3 

931  . 

.9 

933. 

,0 

933, 

,5 

930, 

5 

930 

,3 

928, 

7 

929. 

.4 

930 

.4 

1^70 

929 

.4 

929 

.5 

930. 

.9 

930 

.9 

931 

.5 

933. 

,4 

932 

.7 

933. 

7 

931  , 

,  1 

930. 

.9 

930, 

3 

925 

.8 

930, 

.8 

MEAN 

928. 

.3 

929. 

,  1 

930. 

,9 

931 

.5 

932 

.b 

932. 

,8 

933. 

,4 

932, 

4 

932, 

3 

930. 

,9 

929. 

1 

928. 

,0 

930. 

,9 

CLING 

927. 

8 

928. 

,9 

929. 

8 

931  . 

,5 

931  . 

,5 

932. 

1 

932. 

.b 

932, 

5 

932. 

1 

930, 

,9 

929. 

1 

927. 

5 

930. 

5 

TEMPERATURE  OEG  C 


1961 

25,5 

22 

.5 

19 

.4 

16 

.2 

1962 

23,4 

22 

.9 

21 

.  7 

15 

.  1 

1963 

23.6 

22 

.8 

19 

.8 

19 

.  1 

1964 

24.2 

23 

.4 

18 

.4 

16 

.4 

1965 

23.9 

23 

.3 

20 

.2 

15 

.9 

1966 

23.9 

21 

.0 

20 

,  7 

16 

.2 

1967 

24.2 

23 

.0 

19 

.9 

19 

.6 

1968 

25.2 

24 

.8 

19 

.3 

16 

,0 

1969 

26.4 

24 

.9 

20 

.  1 

18 

.8 

1970 

22.9 

24 

.2 

21 

,0 

21 

,  1 

MEAN 

24.3 

23 

.3 

20 

,  1 

17, 

.4 

CLINO 

24  .0 

23 

.0 

20 

,2 

15. 

.8 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

1961 

65.5 

120. 

.8 

169. 

,  1 

128. 

.8 

1962 

51.2 

66. 

,4 

116. 

,3 

10, 

.5 

1963 

86.6 

60. 

,4 

130, 

.6 

30. 

7 

1964 

87.2 

40. 

.6 

115, 

,3 

16, 

1 

1965 

161  .6 

58. 

.2 

26, 

4 

95, 

2 

1966 

152.9 

53, 

.5 

41  , 

7 

145, 

6 

1967 

79.2 

63, 

6 

55, 

0 

0 

1968 

31  .3 

75, 

3 

89, 

9 

9, 

0 

1969 

86.6 

32, 

7 

128, 

0 

19, 

3 

1970 

202.0 

47, 

6 

91  , 

6 

5. 

0 

MEAN 

100,4 

61  , 

9 

96, 

4 

46. 

0 

CLINO 

90 

74 

60 

33 

8.5 
8.9 

10.3 
8.0 

12,6 

11.3 
5.8 
9.8 
9  .6 
9.4 


69.7       135.1 
29. 1  71.3 

25.6       134.6 


5.1  10.2        162. 3 

50.0       112.4  43.6 


116 

.0 

847 

.6 

136 

.8 

539 

.4 

132 

.6 

627 

.2 

145 

.7 

591 

.4 

97 

,  7 

603 

,4 

45 

.5 

64  1 

,3 

50 

.9 

466 

,  1 

79 

.4 

375 

,6 

93, 

.  1 

497 

,8 

54, 

.0 

483 

,6 

95, 

.2 

567 

.4 

105 

540 
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"924 

.7 

■327 

.8 

"328 

.2 

"329 

.5 

930 

.  1 

930 

.6 

931 
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.  1 
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.5 
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.5 
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.  7 

928 

.5 
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.5 
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.  1 
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.5 
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.8 
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.0 

929 

.5 
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.5 
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.5 
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.  1 

1363 

■325 

.5 
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.b 

"327 

.3 

"327 

.5 
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.9 
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.3 

927 

.7 

922 

.9 

929 

.8 

928 

.9 

927 

,  1 

926 

.3 

927 

.6 

iqfe-l 

"325, 

.8 

324 

.7 

"328 

.7 

92'3 

.0 

929 

,3 

929 

.5 

930 

.9 

928 

.3 

929 

.8 

929 

.8 

926 

,2 

923 

.8 

928 

.0 

1'5fc5 
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.3 

■323 

.5 

92'3 

.3 

927 

.  1 

928 

,2 

928 

.3 

927 

.8 

927 

.3 

929 

.5 

92E> 

.  7 
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.9 
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,  1 

926 

.6 
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.5 

•325 
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.8 

928 

.9 

929 

.8 

931  , 

.  1 

928, 

.  1 

926. 

.2 

924 

.5 

927 

.5 

1'3fe7 

■920, 

,  1 

"326. 

.2 

"327 

.8 

929 

.3 

92fe, 

.3 

930 

,5 

929 

.4 

928, 

.7 

930, 

.  1 

- 

- 

926 

.  1 

- 

1<3e>8 

■327, 

.0 

925, 

.  1 

'32'3 

.5 

931 

.0 

931  , 

.4 

931  , 

,5 

930 

.b 

931 

.4 

930, 

.b 

928, 

.3 

926. 

.6 

924, 

.5 

929. 

.0 

igfcg 

■324, 

,3 

"325, 

,  1 

"328 

.5 

927, 

.7 

928, 

.b 

929, 

,0 

929 

.9 

930, 

.2 

928, 

.2 

928, 

.5 

926. 

.6 

926, 

,7 

927. 

.8 

n7o 

■327, 

,0 

- 

"330 

.2 

928 

.h 

928, 

.b 

930, 

,5 

929 

.9 

931  , 

,0 

928. 

,7 

928. 

.b 

928. 

.3 

924, 

.  1 

- 

MEAN    925.1   926.0   928.2   928,8   929.3   929.5   930.2   929.0   929.7   928.7   926.6   924.8 
TEMPERATURE  DEG  C 


7.5 
4  .  7 


1961 

23 

.6 

21 

.8 

1962 

23 

,  1 

21 

.  4 

1963 

22 

.5 

20 

.9 

1964 

23 

.6 

22 

.5 

1965 

23 

.3 

22 

.7 

1966 

23 

.4 

20 

.4 

1967 

23 

.  1 

22 

.2 

1968 

22 

.6 

22 

.9 

1969 

25 

.0 

22 

.9 

1970 

21 

.7 

23 

.0 

18 

.  7 

20. 

.  1 

15. 

.0 

20 

.3 

23 

.3 

15. 

.5 

21 

.5 

21  . 

.9 

15. 

.6 

19 

,8 

24 

.2 

16 

.  1 

18 

.8 

22 

.  1 

15, 

.6 

8.9 
6.9 
6.0 


7  .  1 
7.0 
9.8 


MEAN  23.2  22.1  18.3  15.1  11.5  7.6  7.3  9.4  12.1  15.8  19.5  22.1  15.3 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  10.5  54.8  24.5  9.9  17.8  12.0  0  2.6  41.5  7.8  34.9  69.9  286.2 

1962  20.3  34.9  89.1  0  11.9  17.6  26.4  0        7.7  7.4  13.1  47.8  276.2 

1963  19.6  105.0  44.9  2.9  0  0  8.4  0  99.2  77.3  35.2  34.6  427.1 

1964  31.5     0  27.1  6.4  1.5  2.0  4.0  .5  12.4  92.0  40.4  21.4  239.2 

1965  51.2  19.7  42.9  6.6  12.4  13.7  .3  8.3     8.5  15.9  24.1  8.4  212.0 


1966  102.3  43.3  55.6  42.2  0  .6  .9  15.9  6.6  5.6  78.5  19.3  370.8 

1967  8.9  39.3  31.2     0  1.5  4.1  20.1     0  4.1  55.7  1.1  34.6  200.6 

1968  36.9  23.7  42.8  26.6  5.7  4.5  0        2.4  17.1  40.6  48.6  5.0  253.9 

1969  25.7  6.7  27.4     0  7.0  8.6  .3     9.8  5.7  13.4  24.0  96  8  225  4 

1970  162.5  22.2  25.0     0  6.2  .4  3.1     0  3.4  42.5  3.7  8.5  277.5 

MEAN  46.9  35.0  41.1     9.5  6.4  6.4  6.4     4.0  20.6  35.8  30.4  34.6  277.1 


lUL 

AUG 
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0 

2 

.4 

,3 

9 

.8 

3 

.  1 

0 

6 

,4 

4 

.0 
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STATION  PRESSURE  MB 


1961 

986 

.6 

990 

,  1 

990 

.2 

992 

.  1 

993 

.4 

995 

,0 

995 

.  7 

993 

.0 

993, 

.8 

991 

.7 

989 

.0 

988 

.  1 

991 

.6 

1962 

989, 

.3 

990 

.6 

989 

.  4 

994 

.9 

996 

.2 

995 

.3 

1002 

.3 

995 

.5 

995 

,  1 

995 

.3 

989 

.4 

989 

.8 

993 

.6 

1963 

988. 

.5 

992 

.3 

991 

.  1 

991 

.5 

995 

.3 

994 

.6 

993 

.3 

992 

.9 

995, 

,5 

994 

.5 

991 

.  4 

990 

.  7 

992 

.6 

1964 

989 

.  1 

988 

.5 

992 

.9 

994 

.2 

994 

.7 

995, 

.3 

997 

,3 

993 

.  7 

995, 

.  7 

995 

.9 

991 

.  1 

987 

,  1 

993 

.0 

1965 

987, 

,7 

985, 

,9 

994, 

.9 

992 

.  1 

993 

.5 

993, 

.7 

993, 

.9 

992 

.6 

994, 

.2 

991 

.0 

990, 

.2 

988 

,3 

991 

,5 

1966 

987, 

,  7 

988, 

,9 

990 

,2 

993 

.9 

993 

.8 

990, 

,  7 

994 

,6 

995 

.  4 

997, 

,  1 

993 

.0 

990, 

,  1 

987 

.9 

991 

.9 

1967 

986, 

,  7 

989 

,  1 

991 

.4 

993 

.4 

991 

,  1 

995, 

,8 

994, 

,  7 

993 

.9 

994. 

.9 

991 

.  7 

990, 

,9 

989 

.0 

991 

.9 

196B 

989. 

,5 

987, 

,8 

993, 

,  1 

995 

1 

995 

.4 

996, 

,  7 

995, 

,  7 

995 

.  7 

995. 

,  1 

992 

.5 

989, 

0 

986 

,  7 

992 

.7 

1969 

985. 

7 

987. 

1 

991  , 

,0 

990 

!9 

991 

.8 

992. 

,  7 

994, 

,  1 

994  , 

.9 

991  . 

1 

991 

.8 

989, 

1 

988 

.5 

990 

.  7 

1970 

988. 

9 

988. 

2 

990, 

,6 

990 

.3 

991 

.5 

994, 

2 

993, 

.5 

994, 

.9 

991  . 

5 

991 

.5 

990, 

3 

985 

,0 

990 

,9 

MEAN    988.0   988.9  991.5  992.8   993.7  994.4  995.5  994.3   994.4   992.9   990.1  988.1    992.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC       MEAN 

1961  1008.3  1011.8  1012.1  1014.3  1016.0  1018.0  1018.7  1015.6  1016.0  1013.9  1010,9  1009.1  1013.7 

1962  1010.9  1012.3  1011.1  1017.4  1019.0  1018,3  1025.6  1018.6  1018.0  1017.5  1011.3  1011.5  1016.0 

1963  1010.6  1014.1  1013.3  1013.5  1018.0  1017.5  1016.2  1015.9  1018.3  1017.1  1013.7  1012.6  1015.1 

1964  1010.9  1010.3  1015.0  1016.6  1017.2  1018.3  1020.3  1016.6  1018.4  1018. 3  1013.1  1009.0  1015.3 

1965  1009.4  1007.4  1017.0  1014.5  1016.4  1016.4  1017.2  1015.5  1017.0  1013.1  1012.2  1010.3  1013.9 


1966  1009.4  1010.7  1012.2  1016.2  1016.3  1013.5  1017.6  1018.3  1019.9  1015.2  1011.9  1009.8  1014.3 

1967  1008.2  1010.6  1013.4  1015.6  1013.4  1019.0  1017.6  1020.8  1017.0  1014.0  1013.0  1011.0  1014.5 

1968  1010.0  1010.0  1015.0  1017.0  1016.0  1020.0  1018.0  1019.0  1019.0  1015.0  1011.0  1009.0  1015.1 

1969  1008  1009  1013  1013    1014    1016    1017    1017    1014    1014  1011  1010  1013 

1970  1011.0  1010.0  1013.0  1013.0  1013.0  1017.0  1018.0  1018.0  1014.0  1014.0  1013.0  1007.0  1013.4 

MEAN  1009.7  1010.6  1013.5  1015.1  1016.1  1017.4  1018.6  1017.5  1017.2  1015.2  1012.1  1009.9  1014.4 
TEMPERATURE  DEG  C 


1013 

.9 

1010 

1017 

.5 

101  1 

1017 

.  1 

1013 

1018 

.3 

1013 

1013 

,  1 

1012 

1015 

.2 

101  1 

1014 

.0 

1013 

1015, 

.0 

101  1 

1014 

101  1 

1014  , 

,0 

1013 

1961 

23 

.3 

22 

,9 

1962 

24 

.7 

23 

.0 

1963 

23, 

.9 

22 

.4 

1964 

23, 

.3 

21 

.2 

1965 

24, 

.3 

23 

.5 

1966 

23 

.9 

21 

.0 

1967 

24 

.5 

23 

,9 

1968 

23 

.3 

23 

.3 

1969 

24 

.  1 

22 

.3 

1970 

22 

.2 

23 

.8 

12.8 

7 

.  1 

10.8 

7 

.8 

10.6 

8 

.5 

12.1 

6 

.  1 

9.8 

1  1 

.6 

12.1 

9 

.5 

14.5 

4 

.0 

10.5 

8 

.8 

12.6 

7 

.  4 

10.9 

7 

.0 

MEAN     23.8    22.7 
PRECIPI TATION  MM 


1961 

100 

.0 

1962 

29 

.0 

1963 

86 

,  1 

1964 

32 

.5 

1965 

56 

.  4 

1966 

103 

.2 

1967 

26 

.2 

1968 

67 

.8 

1969 

49 

.5 

1970 

138 

.6 

215.6       244.1  54.0  1.6         26.6  6.4  15.7       107.0 


31.0  40.9  103.6 

119.8  10.1    18.5    2 

51.2  165.6     1.7     0      34.8    22    3   100  3 

48.0  181.4    78.8    3 

36.0  128.8     7.7 


JUN 

16, 

.2 

1 

.4 

26 

.6 

1 

,6 

25 

.  1 

16 

.3 

8 

.0 

34 

.8 

14 

.  1 

68 

.6 

70, 

,  1 

32 

.6 

544 

.9 

27 

,  7 

93, 

,  1 

46 

.9 

366 

.  1 

120 

.0 

139 

,  7 

154 

.7 

1171 

.5 

1  1 

.9 

154, 

.5 

34 

.0 

547 

.7 

25 

.2 

63, 

.5 

129 

.9 

393 

.9 

16 

.0 

114 

.4 

58 

.6 

580 

.5 

209 

.4 

90 

.2 

67 

.0 

618 

.9 

77 

.  1 

148 

,  1 

126 

.2 

851 

.3 

34 

.  1 

1  17 

.9 

67 

.5 

662 

.4 

92 

.0 

48 

.8 

58 

.9 

573 

.  1 

68 .2   104  .0 
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19&1 

984 

.3 

987 

.9 

988 

.5 

990 

.6 

992 

,  1 

994 

.2 

993 

,  1 

988 

.3 

989 

.0 

986 

.3 

984 

.9 

985 

.  1 

988.  7 

n&2 

986 

.3 

986 

.7 

986 

.3 

990 

.6 

993 

.5 

992 

.6 

999 

.5 

992 

.  1 

990 

.  1 

990 

,6 

984 

.6 

985 

.5 

989.9 

1963 

983 

.8 

987 

.4 

987 

1 

987 

.8 

991 

.7 

991 

.5 

989 

.8 

988 

.5 

989 

.  1 

987 

,9 

985 

.4 

985 

,  7 

988  .  0 

19E>4 

985 

,3 

983 

.4 

988 

.2 

990 

.6 

992 

.6 

993 

.3 

991 

.0 

990 

.6 

990 

.2 

985 

.9 

983 

,  3 

" 

19fe5 

984 

.6 

982 

.5 

989 

.4 

988 

,  7 

990 

.  1 

989 

.  7 

990 

.2 

988 

,  7 

990 

.6 

986 

.  1 

985 

.4 

984 

.  1 

987  .  5 

19C>C> 

983 

.9 

985 

.7 

986 

,2 

989 

,3 

992 

.  1 

988 

.7 

991 

.  1 

992 

,  7 

992 

.5 

987 

.9 

985 

.0 

983 

.5 

988.2 

1967 

984 

.3 

985 

,8 

988 

,  1 

989 

,  7 

986 

,7 

994 

.2 

991 

.5 

990 

.3 

989 

,9 

985 

.8 

986 

.5 

984 

.3 

988  .  1 

19E>e 

985 

,4 

985 

.0 

988 

.6 

992 

,2 

993, 

.7 

993 

.7 

992 

.3 

992 

.5 

991 

.5 

987 

,  1 

985 

.0 

963 

.0 

989  .  2 

1969 

983 

,0 

984 

.6 

987 

,  4 

988 

.3 

988 

.9 

991 

.3 

991 

.  7 

992 

.6 

986 

.6 

987 

.5 

984 

.6 

966 

.  1 

987  .  7 

1970 

985 

.0 

985 

.4 

987 

.  7 

987 

.7 

989 

,7 

992 

.3 

992 

,9 

992 

,3 

988 

.5 

987 

.7 

987 

.0 

981 

.5 

988.  1 

MEAN 

984 

.6 

985 

.4 

987 

,B 

989 

.4 

990 

,9 

992 

.  1 

992, 

.5 

990 

.9 

989 

.8 

987, 

.7 

985 

.4 

984 

.2 

988.4 

CLINO 

986 

,  1 

987 

.4 

988 

,9 

991 

.  7 

992 

.3 

993 

.5 

994 

.  1 

993 

.3 

991 

.9 

990 

.2 

988 

,  1 

986 

,3 

990  .3 

1966 

1006 

.2 

1008, 

,3 

100B 

.9 

1012 

.2 

1015, 

.2 

1012 

.5 

1014 

.  7 

1016 

1967 

1008 

.0 

1008, 

,0 

1011 

.0 

1014 

.0 

1010, 

,0 

1019 

.0 

1015 

.0 

1014 

1968 

1008 

1007 

1010 

1015 

1017 

1018 

1017 

1016 

1969 

1005 

.0 

1008 

.0 

1010 

,0 

1011 

.0 

1012 

.0 

1015 

.0 

1015 

.0 

1016 

1970 

1007 

,0 

1008 

.0 

1010 

.0 

1010 

.0 

1013 

.0 

1016 

.0 

1016 

.0 

1016 

MEAN 

1007 

.0 

1008 

,0 

1010 

.3 

1012 

,  4 

1014 

.  1 

1015 

.9 

1016 

.2 

101  4 

CLINO 

1008 

.3 

1010 

,  1 

1011 

.  7 

1014 

.  7 

1015 

.5 

1017 

.  1 

1017 

.8 

1016 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 

1961  1006  6  1010  6  1011  3  1013.5  1015.1  1017.9  1016.7  1011.4  1012.1  1009.0  1007.4  1007.4 

1962  1008.6  1009.3  1008.9  1013.7  1016.8  1016.3  1023.6  1015.5  1013.1  1013.5  1007.0  1007.8 

1963  1006  1  1009  9  1010  1  1010.7  1015.0  1015.0  1013.4  1011.7  1012.6  1011.0  1009.5  100B.2 

1964  1007!5  1005.7  1011.0     -  1013.5  1016.2  1017.0  1014.5  1013.7  1013.1  lOOB.l  1005.5 

1965  1006.9  1004.7  1012.2  1011.8  1013.3  1012.9  1013.8  1013.8  1013.8  1008. 7  1007,9  1006.6 

1015.5  1010.7  1007.5  1006.1 

1012.0  1013.0  1013.0  1006.0 

1014  1010  1007  1005 

1010.0  1009.0  1007.0  1008.0 

1011.0  1010.0  1010.0  1004.0 

1012.8  1010.8  1008.4  1006.5 

1015.1  1013.1  1010.7  1008.5 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN      FEB     MAS      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 

1961  27.2    25.2    23.5    20.3    18.9    12.5    14.1    18.3    19.4    23.0    25.7    27.4 

1962  26.2    26.3    25.1    19.9    15. B    11.3     8.6    15.2    19.2    21.7    27.4    26.9 

1963  26 

1964  27 

1965  26 

1966  26 

1967  27 

1968  27 

1969  28 

1970  26 

MEAN     27 
CLINO     27 


23 

.9 

23 

.8 

26 

.3 

22 

.7 

26 

.5 

23 

.6 

25 

.8 

25 

.0 

27 

.8 

23 

.8 

13, 

,B 

14  , 

,3 

15, 

.5 

17, 

,4 

12, 

,  1 

- 

14  , 

.9 

19, 

.5 

17  , 

,3 

12, 

,5 

16 

.2 

17, 

.3 

15, 

.8 

13 

.7 

12 

.  7 

18, 

.0 

8 

.5 

12 

.8 

14 

.8 

18 

,3 

13 

.8 

15 

.7 

16 

.4 

19 

.0 

12 

.5 

14 

.  1 

13 

.6 

20 

.  1 

12 

.4 

12 

.  1 

14 

.8 

20 

.5 

13 

.0 

13 

.  1 

15 

.2 

18 

.9 

13 

.6 

12 

.9 

15 

.2 

18 

.5 

PRECIPITATION  MM 


1961 

96, 

,4 

54, 

.6 

83, 

,9 

51  . 

3 

1962 

94, 

,7 

27, 

,  1 

32, 

,7 

9. 

2 

1963 

103, 

,3 

155, 

,8 

151  , 

.3 

17  , 

0 

1964 

25, 

,8 

111, 

.2 

57, 

.5 

12, 

,0 

1965 

186, 

,9 

84 

.3 

65 

.2 

7  , 

,3 

1966 

107 

,8 

75 

.9 

29 

,3 

50 

,  7 

1967 

100 

.5 

140 

.5 

65 

.6 

0 

1968 

265 

.9 

40 

.4 

86 

.8 

1  1 

.  1 

1969 

56 

.5 

127 

.3 

57 

.5 

46 

.0 

1970 

108 

.8 

65 

.9 

126 

.8 

8 

,  1 

MEAN 

1  14 

.7 

88 

.3 

75 

.7 

21 

.3 

CLINO 

90 

93 

91 

27 

101  1 

.6 

1012 

.8 

1  J11 

.  1 

1010 

.5 

101  1 

.2 

101  1 

.9 

1012 

1010 

.5 

1010 

.9 

101  1 

.4 

1013 

.3 

34 

.5 

120 

.7 

570, 

.6 

34 

,9 

113 

,4 

344, 

,3 

117 

,8 

100 

.9 

684 

.3 

12 

,3 

43 

,  1 

369 

.4 

41 

.2 

79 

.6 

504 

.8 

109 

.  1 

36 

.6 

435 

.0 

42 

.  1 

4 

.7 

405 

.4 

69 

.9 

99 

.  1 

706 

.5 

92 

.4 

151 

.0 

596 

.9 

57 

.6 

76 

.8 

572 

.2 

61 

.2 

82 

.6 

519 

.  1 

60 

79 

517 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


THELEH  AERO  ARGENTINA                WHO  87828  43  MS  065  IBM      3  M 
NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAT  JUN  JUL  AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1Sb1    '9'58.7  1004.1  1004.2  1005. S  100fc.2  1007.8  1010.7  1007.5  1 0Ofe  .  7  '1006. fe  1004.5  1004.5  1005.6 

l^bi   1004.7  1007.7  1004.5  1003.5  1010.2  1007.0  1 0 1 5 .  "3  1 OO^  .  4  1008. ^  1011.1  1005.0  1003.7  1008.1 

1>3b3   1003.4  1008.3  1005.0  1003.8  1007.0  1007.5  1006.1  1007.7  1 0 1 2 .  ^  1010.9  1006.1  1005.1  1007.0 

1Sb4   1003.1  1002.7  1006.2  1008.7  1007.3  1007. S  1009.5  1005.5  1011.1  1010.3  1006.6  1001.3  1006.7 

1965  1002.2   999.8  1009.7  1004.6  1006.3  1005.1  1008.2  1003.7  1007.8  1004.6  1003.8  1002.5  1004.9 

1966  1002.9  1004.3  1003.8  1008.2  1003.4  1003.5  1009.1  1009.1  1010.7  1007.5  1006.2  1002.1  1005.9 

1967  1000.6  1004.5  1005.9  1007.7  1003.7  1008.6  1005.9  1005.0  1009.0  100B.2  1003.4  1003.3  1005.5 

1968  1004.1  1001.1  1007.5  1008./  1007.3  1009.8  1008.1  1009.5  1009.8  1007.1  1003.3  1002.9  1006.6 

1969  1001.8  1001.4  1007.7  1003.7  1005.8  1006.1  1007.5  1007.3  1005.1  1005.7  1004.7  1005.3  1005.2 

1970  1005.7  1004.7  1006.9  1004.2  1003.9  1007.9  1004.1  1008.6  1006.6  1007.5  1007.0   999.0  1005.5 

MEAN   1002.7  1003.9  1006.1  1006.5  1006.1  1007.1  1008.5  1007.3  1008.9  1006.0  1005.1  1003.0  1006.1 

CLINO   1003.4  1004.1  1005.4  1007.0  1006.3  1007.3  1008.2  1006.9  1010.1  1007.8  1005.0  1003.4  1006.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


1961 

1003 

.3 

1008 

.6 

1008 

.  7 

1010 

.6 

1010 

.9 

1012 

.6 

1015 

.3 

1012 

.3 

1012 

.  7 

101  1 

.3 

1009 

.0 

1009 

.0 

1010 

.4 

1962 

1009 

.3 

1012 

.2 

1009 

.0 

1014 

.2 

1014 

.9 

1011 

.8 

1020 

.  7 

1014 

.2 

1013 

.5 

1015 

.8 

1009 

.5 

1008 

.2 

1012 

.8 

1963 

1007 

.9 

1012 

.9 

1009 

.5 

1006 

.5 

101  1 

.7 

1012 

.3 

1010 

.9 

1012 

.5 

1017 

.5 

1015 

.5 

1010 

.  7 

1009 

.7 

101  1 

.6 

1964 

1007 

.7 

1007 

.  3 

1010 

.  7 

1013 

.4 

101  1 

,9 

1012 

.7 

1013 

.0 

1010 

.3 

1015 

.8 

1015 

.0 

1011 

.3 

1005 

.8 

1011 

.2 

1965 

1006 

.  7 

1004 

.3 

1014 

.2 

1009 

.3 

1011 

.0 

1009 

.8 

1013 

.0 

1008 

.3 

1012 

.5 

1009 

.  3 

1008 

.  3 

1007 

.0 

1009 

.5 

1966 

1007 

.4 

1008 

.9 

1008 

.3 

1013 

.  1 

1008 

.  1 

1008 

,3 

1014 

.  1 

1013 

.8 

1015 

.4 

1012 

.2 

1010 

.9 

1006 

.  7 

1010 

.6 

1967 

1005 

.  1 

1009 

.0 

1010 

.5 

1012 

.3 

1008 

,3 

1013 

.  4 

1010 

.7 

1009, 

.7 

1014, 

.0 

1013 

.0 

1008 

.0 

1008 

.0 

1010 

.2 

1968 

1009 

.0 

1010 

.0 

1012 

.0 

1014 

.0 

1012 

.0 

1015 

.0 

1013 

,0 

1014, 

.0 

1014  , 

.0 

1012 

.0 

1008 

.0 

1007 

.0 

1011 

.7 

1969 

1006 

.0 

1006 

.0 

1012 

.0 

1008 

.0 

1011 

.0 

1011 

.0 

1012 

.0 

1012 

.0 

1010, 

,0 

1010 

.0 

1009 

.0 

1010 

.0 

1009, 

.8 

1970 

101  1 

.0 

1009, 

.0 

1011 

.0 

1009, 

.0 

1009 

,0 

1013 

.0 

1009 

.0 

1013, 

,0 

1011, 

,0 

1C12 

.0 

1012 

.0 

1003 

.5 

1010, 

.2 

MEAN 

1007, 

.3 

1008, 

,8 

1010, 

.6 

1011, 

,2 

1010, 

,9 

1012, 

,0 

1013 

.2 

1012, 

,0 

1013, 

,6 

1012 

,6 

1009, 

,  7 

1007 

.5 

1010, 

,8 

LINO 

1007, 

.9 

1008, 

,6 

1009 

,9 

1011, 

,  7 

1011, 

,  1 

1012, 

,  1 

1013, 

,0 

1013, 

,  7 

1014. 

,7 

1012 

,5 

1009, 

,5 

1007 

.9 

1011, 

,0 

TEMPERATURE  OEG  C 


1961 

21 

.5 

1962 

20 

.0 

1963 

19 

.6 

1964 

22 

.0 

1965 

21 

.3 

1966 

20 

.4 

1967 

20 

.4 

1968 

20 

.8 

1969 

19 

.9 

1970 

IB 

,8 

MEAN 

20, 

.5 

CLINO 

20 

.6 

19, 

.4 

17.0 

16, 

.  1 

20.1 

15, 

,6 

18.4 

PREC IPI TATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN 

1961  5.0  27.6  5.2      .2  12.7  5.7 

1962  17.0  8.4  7.2  20.8  14.3  5.2 

1963  2.4  11.3  8.6  10.0  6.4  .8 

1964  6.8  17.3  3.0  16.0  25.3  8.7 

1965  8.7  3.8  10.0  14.6  16.0  1.4 

1966  19.6  9.2  3.0     7.5  5.5  12  7 

1967  5.1  2.7  .9     6.2  10.5  16 

1968  2.4  13.0  15.0     0  75  19 

1969  9,3  11.2  31.8     9,2  28.3  63 

1970  40.1  9.3  30.2     1.9  19.7  9.3 

MEAN  11.6  11.4  11.5     8.6  14.6  5  4 


1 

.5 

1  1 

.3 

153 

.3 

17 

.3 

9 

.6 

133 

.2 

16 

.8 

6 

.4 

168 

.8 

21 

.  7 

12 

.9 

171, 

.  1 

17 

.0 

7 

.5 

133, 

.3 

21 

.4 

9 

.2 

136, 

.2 

1 

.4 

2 

.6 

123 

.9 

4 

.  1 

22 

.0 

123 

.0 

33 

.5 

2 

.4 

181, 

.5 

40 

.8 

3 

.7 

194, 

.5 

17 

.6 

8 

.6 

152, 

.0 

16 

18 

177 
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TUCUMAN  AERO 
NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB 


WHO  87120   2b  50S  Ob5  12"    11  M 


19b1 

958 

.6 

961 

.9 

962 

.2 

964 

.2 

965 

.4 

967 

.  1 

967 

.4 

963 

.  1 

963 

.5 

961 

,4 

960 

.  1 

960 

.3 

962.9 

19E>2 

961 

.8 

962 

.2 

961 

.9 

965 

.8 

969 

.3 

968 

.7 

973 

.5 

966 

.6 

964 

,7 

965 

.3 

960 

.2 

961 

.4 

965.  1 

19&3 

959 

.5 

963 

.3 

962 

.7 

963 

.3 

966 

,7 

966 

.3 

964 

.6 

963 

.4 

964 

.2 

963 

.  1 

960 

.9 

961 

.  4 

963.3 

1964 

961 

.0 

959 

.4 

963 

,  7 

965 

.0 

965 

.9 

967 

.  1 

968 

.  1 

965 

.7 

965 

,3 

965 

.  1 

961 

.7 

958 

.9 

963.9 

1965 

960 

.2 

958 

.3 

964 

,  7 

963 

.7 

964 

.6 

964 

.7 

965 

.0 

963 

,7 

965, 

,3 

961 

.3 

961 

.0 

959 

.5 

962.  7 

IStb 

959 

.7 

961 

.5 

961 

,4 

964 

.3 

966 

.6 

963 

.0 

965 

.  7 

966 

.7 

966, 

,9 

962 

.7 

960 

.3 

959 

.0 

963,2 

1967 

960 

,  1 

961 

.5 

963 

.  1 

964 

.  7 

961 

.9 

967 

.9 

965 

.9 

965 

.0 

964 

.7 

960 

.9 

961 

.9 

959 

.9 

963.  1 

1968 

961 

.0 

960 

.5 

964 

.  1 

967 

.0 

968 

.2 

967 

,8 

966 

,9 

967 

.0 

966, 

,  1 

962, 

.  1 

960 

.5 

958 

.2 

964  .  1 

1969 

958 

.9 

959 

.9 

962 

.6 

963 

.3 

963 

.  7 

965 

.5 

966 

.2 

966 

.7 

961  , 

,  7 

962, 

,5 

960 

,2 

961 

.3 

962.7 

1970 

960 

,7 

960 

.9 

963 

.0 

962 

,9 

964 

,3 

966 

,  7 

967 

.0 

966, 

.6 

963 

,0 

962 

.6 

961 

.8 

957 

.  1 

963.1 

1961 

1004, 

,3 

1008 

.3 

1009 

.0 

1011 

,3 

1012, 

,  7 

1015 

,9 

1015 

.8 

1010 

1962 

1008, 

.7 

1009 

.  1 

1008, 

.  1 

1013 

,  7 

1018, 

.2 

1018 

,3 

1023 

.8 

1015 

1963 

1005 

.5 

1010 

,2 

1010, 

.3 

1010 

.9 

1015, 

.2 

1015 

,2 

1013 

.7 

1011 

1964 

1007, 

.9 

1005 

,9 

1011 

.3 

1012 

.6 

1013, 

.3 

1016 

,9 

1017 

.6 

1015 

1965 

1007, 

,  1 

1005 

.3 

1011, 

.9 

1011 

.5 

1013, 

,  1 

1013 

,3 

1013 

,9 

1012 

1966 

1006 

1009 

1009 

1012 

1015 

1012 

1014 

1016 

1967 

1006, 

.0 

1008 

.0 

1010 

,0 

1012 

.0 

1010, 

.0 

1017 

.0 

1015 

.0 

1014 

1968 

1008 

.0 

1007 

.0 

1011 

,0 

1015 

.0 

1017 

.0 

1017 

.0 

1015 

.0 

1015 

1969 

1005 

.0 

1006 

.0 

1010 

.0 

101  1 

.0 

1012 

.0 

1015 

.0 

1014 

.0 

1016 

1970 

1008 

.0 

1007 

.0 

1011 

.0 

1010 

.0 

1013, 

.0 

1016 

.0 

1016 

.0 

1016 

MEAN    960.2   960.9   962.9   964.4   965.7   966.5   967.0   965.5   964.5  962.7   960.9   959.7    963.4 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAT      JUN      JUL      AUG      SEP  OCT      NOV      DEC       MEAN 

1010.9  1008.2  1006.2  1006.5  1010.0 

1012.6  1012.9  1007.1  1008.3  1013.0 

1012.5  1010.7  1008.5  1008.3  1011.1 

1013.1  1012.7  1008.9  1005.8  1011. B 

1013.5  1008.5  1008.2  1006.5  1010.4 

1015  1010  1008  1006  1011 

1013.0  1008.0  1009.0  1006.0  1010.7 

1014.0  1010.0  1008.0  1005.0  1011.8 

1010.0  1010.0  1007.0  1008.0  1010.3 

1011.0  1010.0  1009.0  1003.0  1010.8 

MEAN   1006.7  1007.6  1010.2  1012.0  1014.0  1015.7  1015.9  1014.2  1012.6  1010.1  1008.0  1006.3  1011.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN      FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP  OCT      NOV      DEC       MEAN 

17.4    21.9    24. 1    25.8     19.7 
IB. 5    21.2    25.2    25. 


20.8 
20.5 


1961 

25, 

,0 

23, 

,0 

21 

.6 

19 

.4 

17 

.5 

1  1  , 

.0 

1962 

24, 

.6 

24, 

,3 

24 

.0 

18 

.2 

14 

.9 

1  1  , 

.3 

1963 

25, 

.0 

24, 

,  1 

21 

.4 

21 

.2 

16 

.0 

13 

.5 

1964 

25 

.5 

24, 

.6 

20 

.8 

19 

.0 

17 

.9 

10 

.9 

1965 

25 

.2 

25, 

,3 

22 

.0 

18 

.5 

15 

.4 

16 

.3 

1966 

24 

.9 

22 

.  1 

22 

.8 

19 

.5 

16 

.2 

13 

.6 

1967 

25 

,  4 

24 

.3 

21 

.5 

21 

.5 

19 

.6 

9 

.2 

1968 

25 

,5 

24 

.9 

22 

.0 

17 

.8 

14 

.  7 

13 

.  1 

1969 

25 

.9 

24 

,  1 

22 

.8 

20 

.8 

17 

.8 

13 

.0 

1970 

25 

.0 

26 

.2 

22 

.8 

22 

.  7 

15 

.6 

12 

.4 

MEAN 

25 

.2 

24 

.3 

22 

.2 

19 

.9 

16 

.6 

12 

.4 

PRECIPITATION    MM 


1961 

102 

318, 

,  7 

256. 

2 

75, 

,4 

16, 

,5 

1962 

186 

125, 

,4 

53, 

,  1 

121  , 

,  1 

25, 

,  1 

1963 

229 

255, 

,0 

192, 

,4 

36, 

,2 

35, 

,4 

1964 

112 

120, 

,8 

263, 

.3 

88, 

,  1 

15, 

,6 

1965 

162 

59, 

,2 

1  18, 

,2 

20, 

.3 

22, 

,4 

1966 

292 

170, 

.4 

108, 

.6 

125, 

.5 

56, 

.7 

1967 

108 

187 

.7 

66, 

.  1 

15 

.6 

16 

.  1 

1968 

345 

242 

.5 

388, 

.0 

29 

.7 

1 

.  1 

1969 

149 

175 

,  7 

106, 

.0 

127 

.4 

90 

,4 

1970 

119 

.2 

154 

.  1 

105, 

.8 

72 

.5 

22 

.5 

19, 

,2 

19, 

.2 

19, 

.  1 

19, 

.6 

19, 

.  1 

19, 

.9 

19, 

.7 

20, 

.2 

20, 

.2 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

15, 

,9 

,8 

123, 

.7 

101  , 

.8 

162 

.2 

1194.6 

C 

0 

8, 

,6 

60, 

.6 

179 

.  7 

768.5 

.  4 

30 

.0 

16, 

.6 

100 

.6 

130 

.5 

1069.1 

0 

B 

.6 

73, 

.7 

59 

.6 

62 

.5 

823.9 

17, 

.  1 

10 

.8 

30 

.3 

172 

.0 

112 

.  1 

751  .3 

0 

9 

.5 

19 

.6 

196 

.3 

94 

.2 

1083.3 

4 

.4 

31 

.5 

40 

.9 

187 

.9 

24 

.9 

736.6 

38 

.9 

5 

,7 

95 

.0 

175 

.7 

158 

.4 

1503.5 

0 

13 

.8 

34 

.9 

85 

.5 

91 

.4 

897.0 

0 

37 

.2 

19 

.8 

69 

.8 

158 

.8 

772.0 

180.6      181.0       165.8         71.2         30.2         15.1  9.0  7.7         14.8         46.3       121.0       117.5 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TUCUMAN  OBSERVATORIO 
NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  MB 


WMO  87116   26  48S  065  1 2W    48  M 


1'961 

952 

5 

955 

7 

955 

7 

957 

7 

958 

7 

960 

5 

960 

6 

956 

6 

957 

1 

955 

0 

954 

1 

954 

2 

956.5 

1'362 

■555 

8 

955 

e 

955 

4 

959 

0 

961 

1 

960 

1 

966 

3 

959 

7 

957 

8 

958 

6 

954 

1 

955 

1 

958  .  2 

1863 

953 

5 

957 

1 

956 

6 

957 

1 

960 

3 

959 

8 

958 

2 

957 

0 

957 

9 

956 

9 

954 

9 

955 

1 

957  .0 

1<364 

954 

9 

953 

3 

957 

4 

958 

6 

959 

5 

960 

6 

961 

4 

959 

0 

958 

7 

958 

7 

955 

1 

952 

6 

957.5 

iqfeS 

954 

1 

952 

1 

958 

2 

957 

1 

958 

1 

958 

3 

958 

3 

957 

0 

958 

7 

955 

0 

954 

9 

953 

4 

956.  3 

1366 

953 

5 

955 

3 

955 

1 

957 

9 

960 

6 

956 

7 

959 

3 

960 

5 

960 

5 

956 

5 

954 

2 

952 

9 

956.9 

1S67 

953 

3 

955 

4 

957 

1 

958 

5 

955 

7 

961 

5 

959 

7 

958 

6 

958 

3 

954 

6 

955 

9 

954 

1 

956.9 

1'36e 

954 

9 

954 

5 

957 

7 

960 

5 

961 

8 

961 

4 

960 

6 

960 

7 

959 

8 

956 

1 

954 

9 

952 

6 

958.0 

igfeg 

952 

7 

953 

9 

956 

6 

957 

1 

957 

7 

959 

4 

959 

9 

960 

5 

955 

7 

956 

9 

- 

1870 

- 

- 

960 

2 

959 

9 

956 

5 

956 

2 

955 

4 

951 

1 

' 

MEAN 

953 

9 

954 

8 

956 

6 

958 

2 

959 

3 

959 

8 

960 

5 

959 

0 

958 

1 

956 

5 

954 

8 

953 

5 

957.  1 

CLINO 

953 

5 

954 

6 

955 

8 

958 

2 

958 

6 

959 

5 

959 

9 

959 

4 

958 

3 

956 

7 

954 

7 

953 

5 

956  .9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1005.5  1011.1  1010.2  1012.3  1013.7  1016.7  1017.1  1011.5  1012.1  1009.3  1007.5  1007.7   1011.2 

1962  1009.7  1009.7  1009.3  1014.1  1017.0  1016.7  1023.4  1015.1  1012.6  1012.9  1007.5  1008.6   1013.1 

1963  1007.0  1011.0  1010.9  1011.5  1016.2  1016.0  1014.1  1012.5  1013.4  1011.5  1009.5  1009.0   1011.9 

1964  1008.3  1007.1  1012.1  1013.3  1014.6  1017.2  1008.0  1014.9  1013.8  1013.4  1009.0  1006.1   1011.5 

1965  1007.5  1005.3  1010.9  1012.3  1013.7  1013.5  1014.7  1012.6  1013.8  1008.9  1008.7  1007.3   1010.8 

1966  1007.4  1009.5  1009.0  1012.7  1016.6  ,1012.7  1015.2  1017.2  1016.0  1010.7  1008.1  1006.3   1011.8 

1967  1006!7  1009.3  1011.4  1012.7  1010.3  1018.6  1015.9  1014.1  1013.5  1008.9  1009.9  1007.5   1011.6 

1968  1008.3  1008.3  1012.0  1016.0  1018.0  1018.0  1017.0  1017.0  1015.0  1011.0  1009.0  1006.0   1013.0 

1969  1006.2  1008.0  1011.0  1012.0  1013.0  1015.0  1016.0  1017.0  1010.0  1012.0     -       -        - 
1870  ------  1016  1017    1013    1010    1009    1005 

MEAN  1007.4  1008.8  1010.8  1013.0  1014.8  1016.0  1015.7  1014. 

CLINO  1007.0  1008.5  1009.7  1012.9  1013.9  1015.2  1015.6  1014. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL  AUG 

1961  24.5    22.4  21.4    19.0    17.3  11.2  12.7    17. 

1962  23.9    23.8  23.5    17.9    14.8  11.4  8.5    14. 

1963  24.0    23.2  20.6    20.5    15.5  13.2  13.3    14. 

1964  24.6    23.8  19.8    18.2    17.4  10.7  11.2    13. 

1965  24.3    24.7  21.2    17.9    15.1  16.0  11.8    14. 

1966  23.8    21.2  22.2    18.9    15.7  13.4  12.4    12. 

1967  24.5    23.5  20.8    21.1    19.0  9.0  11.8    14. 

1968  24.5    24.0  21.2    17.3    14.7  12.7  14.7    15. 

1969  25.1    23.3  22.1    20.3    17.0  12.1  12.7    12. 

1970  ------  12  0    14. 


PRECIPITATION  MM 


16.  1 

20 

0 

22.5 

16.9 

21 

6 

21  .5 

17.0 

IB 

5 

23.2 

1961 

95 

3 

319 

6 

302.0 

1962 

176 

5 

96 

1 

78  .0 

1963 

227 

8 

220 

0 

182.1 

1964 

103 

4 

133 

6 

274  .4 

1965 

152 

4 

50 

9 

142.4 

9.4     8.9 
12.0    36.3 


1966  366.0  171.3  100.6  120.3  54.9  11.9  .6     0  14.8  27.1 

1967  76.6  211.6  58.8  17.9  20.0  24.4  33.2     6.0  40.4  39.9 

1968  387.2  257.6  357.2  32.7  5.4  15.1  11.7  39.6  7.4  126.8 

1969  78.2  265.7  116.7  147.5  84.4  24.3  5.8     0  12.0  34.3 


1970 


187.0   179. 
159     162 


96 

3 

209 

3 

1306 

1 

70 

8 

180 

6 

766 

7 

1  14 

9 

148 

9 

1  101 

6 

44 

7 

68 

4 

842 

5 

151 

1 

166 

5 

811 

7 

197 

2 

99 

8 

1  164 

5 

213 

9 

49 

1 

791 

8 

163 

2 

203 

0 

1606 

9 

1  12 

3 

81 

7 

962 

9 

86 

9 

230 

5 

125 

1 

143 

8 

1036 

5 

108 

150 

976 
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USHUAIA  BASE  NAVAL  AERO  ARGENTINA  HMO  87938   54  48S  068  1"5H 

NOTES  ON  PAGE   7 

STATION  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1"3fc1 

989 

4 

995 

8 

991 

4 

994 

6 

990 

7 

996 

5 

1006 

2 

1002 

9 

997 

9 

993 

4 

993 

1 

993 

5 

995 

5 

1962 

997 

7 

1002 

9 

993 

1 

999 

9 

1001 

5 

993 

8 

1005 

0 

1001 

8 

997 

4 

1003 

4 

1000 

3 

993 

9 

999 

2 

1963 

994 

5 

1001 

0 

994 

3 

994 

2 

997 

5 

1001 

0 

999 

4 

1004 

6 

1010 

6 

1007 

9 

1001 

0 

995 

7 

1000 

1 

ige>4 

996. 

6. 

991 

8 

997 

0 

998 

7 

998 

6 

1000 

1 

999 

5 

992 

5 

1001 

9 

1000 

7 

1001 

1 

996 

5 

997 

9 

iqfeS 

992 

3 

957 

8 

1003 

3 

995 

5 

995 

4 

993 

8 

1002 

5 

995 

0 

992 

3 

992 

1 

992 

6 

995 

9 

992 

4 

196.6. 

993 

9 

998 

2 

992 

5 

1002 

9 

989 

8 

995 

3 

1001 

7 

999 

8 

1000 

3 

999 

7 

1000 

9 

995 

5 

997 

5 

196.7 

998 

3 

994 

3 

998 

3 

997 

9 

994 

5 

998 

3 

994 

1 

998 

9 

- 

- 

996 

9 

- 

196>B 

995 

0 

993 

7 

997 

9 

999 

4 

995 

1 

997 

1 

992 

5 

995 

7 

1001 

4 

996 

2 

992 

7 

999 

4 

996 

3 

196.9 

993 

7 

991 

4 

1001 

0 

993 

5 

1000 

1 

995 

3 

1000 

5 

998 

3 

992 

9 

995 

1 

996 

9 

996 

6 

996 

3 

1970 

1002 

7 

993 

8 

999 

0 

989 

9 

993 

0 

998 

6 

993 

4 

996 

9 

993 

1 

999 

7 

1001 

4 

989 

4 

995 

9 

MEAN 

995 

4 

992 

1 

996 

8 

996 

7 

995 

6 

997 

0 

999 

5 

998 

r^ 

998 

6 

998 

7 

997 

8 

995 

3 

996 

8 

CLINO 

996. 

1 

996 

2 

996 

5 

998 

5 

998 

5 

998 

9 

999 

0 

999 

9 

1000 

7 

997 

9 

996 

3 

996 

6 

997 

9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR 


1961 

990 

2 

996 

6 

992 

2 

995 

4 

991 

5 

997 

3 

1007 

0 

1003 

7 

998 

7 

994 

2 

993 

9 

994 

2 

996 

2 

1962 

998 

5 

1003 

7 

993 

9 

1000 

7 

1002 

3 

994 

6 

1005 

8 

1002 

6 

998 

2 

1004 

2 

1001 

1 

994 

7 

1000 

0 

1963 

996 

2 

1002 

7 

996 

1 

995 

9 

999 

3 

1002 

7 

1001 

1 

1006 

3 

1012 

5 

1009 

6 

1002 

7 

997 

4 

1001 

9 

1964 

998 

3 

993 

5 

998 

7 

1000 

5 

1000 

3 

1001 

9 

1001 

3 

994 

3 

1003 

7 

1002 

5 

1002 

9 

998 

2 

999 

7 

1965 

993 

1 

993 

9 

1004 

1 

996 

3 

996 

2 

994 

6 

1003 

3 

995 

8 

993 

1 

992 

9 

993 

4 

996 

7 

996 

1 

1966 

994 

7 

999 

0 

993 

2 

1003 

6 

990 

5 

996 

1 

1002 

4 

1000 

5 

1002 

0 

1000 

4 

1001 

6 

996 

2 

998 

4 

1967 

999 

0 

995 

2 

999 

8 

999 

6 

995 

3 

999 

0 

994 

9 

999 

6 

- 

998 

0 

1968 

996 

9 

995 

0 

1000 

0 

1000 

0 

997 

0 

999 

0 

994 

0 

998 

0 

1003 

0 

998 

0 

994 

0 

1001 

0 

998 

0 

1969 

995 

0 

992 

0 

1002 

0 

994 

7 

1001 

0 

1000 

0 

1003 

0 

1000 

0 

993 

7 

997 

0 

999 

0 

998 

0 

998 

0 

1970 

1004 

5 

995 

5 

1000 

7 

991 

7 

994 

7 

1000 

3 

995 

3 

998 

6 

994 

9 

1001 

4 

1003 

1 

991 

1 

997 

7 

MEAN 

996 

6 

996 

7 

998 

1 

997 

8 

996 

8 

998 

6 

1000 

8 

999 

9 

1000 

0 

1000 

0 

999 

1 

996 

6 

998 

4 

CLINO 

996 

9 

997 

0 

997 

1 

999 

3 

999 

3 

999 

5 

999 

8 

1000 

7 

1001 

5 

998 

7 

997 

1 

997 

4 

998 

7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEE 

1961  9.1  6 

1962  9.8  = 

1963  8.1  IC 

1964  10.1  = 

1965  10.2  = 

1966  9.3  7 

1967  9.1  = 

1968  9.1  6 

1969  8.5  6 

1970  9.9  °. 

MEAN  9.3  "5 

CLINO  9.2  "3 

PRECIPITATION  MM 


7.8 

4.9 

9.2 

6.2 

10.4 

5.3 

8.9 

6.8 

5.7 

8.8 

5.4 

9.3 

8.  7 

6.0 

9.5 

5.4 

8  .4 

5.8 

8.8 

5.6 

8.5 

5.5 

1961 

63 

8 

86 

8 

1962 

43 

6 

66 

8 

1963 

28 

1 

21 

8 

1964 

58 

6 

82 

7 

1965 

52 

4 

108 

7 

1966 

37 

1 

32 

4 

1967 

31 

7 

41 

2 

1968 

36 

0 

70 

7 

1969 

45 

2 

29 

9 

1970 

68 

2 

51 

4 

MEAN 

46 

5 

59 

2 

CLINO 

58 

50 

32.6 

25.1 


64.4   102.9 


39.0   103.0 


49 

6 

32 

7 

45 

6 

47 

3 

735 

0 

41 

1 

43 

9 

39 

6 

53 

9 

495 

9 

19 

6 

24 

3 

1 

6 

19 

1 

396 

8 

39 

6 

47 

2 

55 

0 

27 

7 

676 

8 

52 

3 

36 

0 

24 

0 

81 

2 

730 

4 

57 

1 

29 

0 

36 

3 

59 

5 

406 

2 

133 

1 

23 

8 

29 

6 

36 

8 

497 

2 

23 

0 

45 

0 

34 

8 

79 

6 

591 

6 

20 

5 

82 

4 

45 

9 

57 

8 

478 

1 

24 

0 

51 

9 

21 

7 

26 

5 

479 

3 

46 

0 

41 

6 

33 

4 

48 

9 

548 

7 

38 

36 

50 

49 

573 

BAHAMAS 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


HBRAHRM  BAY  MAYAGUANA  BAHAMAS               WMO  78109  22  22N  072  58W  M 

NOTES  ON  PAGE   8 

SEA  f EVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

igbl  1017.5  1017.5  lOlfe.'S  1015.3  1016.7  1017.1  1018.0  1 0 1 5 .  S  1013.3  1012.5  1014.6  1011. g   1015.9 

1'362  1014.1  1014.1  1013.9  1014.3  1015.0  1 0 1  fe .  fc     -  1016.2  1015.3     -  1015.8  1016.4 

1963  1017.0  1016.4  1016.5  1016.3  1016.1  1016.0  1016.0  1012.6  1011.4  1013.6  1014.9  1015.9   1015.2 

1964  1019.5  1014.5  1019.8  1020.1  1016.6  1017.6  1018.4  1017.1     -  1013.6  1018.8  1022.3 

1965  1023.1  1023.3  1023.7  1021.7  1018.1  1017.8  1018.0  1017.1  1015.5  1016.2  1017.0  1017.7   1019.1 

1966  1017.6  1020.3  1018.6  1020.1  1018.2  1018.6  1018.5  1017.7  1017.8  1016.2  1017.0  1017.8   1018.2 

1967  1019.3  1019.1  1019.2  1019.0  1018.3  1017.6  1020.0  1017.7  1016.2  1016.4  1016.6  1018.0   1018.1 

1968  1018.6  1016.5  1018.5  1017.7  1016.2  1016.9  1018.8  1017.8  1015.0  1014.0  1016.0 

1969  1016.6  1015.7  1016.2  1015.6  1015.1  1014.3  1017.4  1015.0  1013.7  1012.3  1014.9  1016.6   1015.3 

1970  1018.0  1018.9  1017.6  1017.7  1016.9  1017.3  1017.9  1016.0  1015.1  1012.8  1015.3  1017.7   1016.8 

MEAN  1018.1  1017.6  1018.1  1017.8  1016.7  1017.0  1018.1  1016.3  1014.8  1014.2  1016.1  1017.5   1016.9 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

1961  -  -      25.2    25.7  26.1  27.9    28.7    28.8    27.9    26.3  24.1  24.9 

1962  24.4    22.3     -       -  -  26.4    28.3    27.7    27.7    27.0  25.4  25.3 

1963  23.1    24.7    25.3    25.4  25.1  27.2    28.2    28.1    28.8    27.0  25.3  24.3     26.0 

1964  -  23.3    25.6    25.7  26.7  28.2    27.8    28.4     -      27.1  25.6  23.3 

1965  22.5    23.8    24.4    24.5  25.2  27.5    28.2    28.6    28.4    27.2  25.6  24.2     25.8 

1966  23.9    23.9    24.6    25.3  25.8  27.7    28.2    28.5    28.9    28.1  26.2  25.1     26  3 

1967  25.5    25.6    25.8    26.6  26.5  -----_. 

1968  -  26.1    26.7    28.5  28.4  27.1     ----_. 

1969  23.1     -       -       -  26.6  25.9     -       -      28.3    27.7  25.9  22.4 

1970  23.4    22.9    23.4    25.4  25.9  27.9    28.3    28.5    27.3    2t.4  24.6  23.9     25.7 

MEAN  23.7    24.1    25.1    25.9  26.3  27.3    28.2    28.4    28.2    27.1  25.3  24.2     26.2 
PRECIPITATION  MM 


00 .6  912.1 

48.3   280.9    28.4    32.0    60.5    42.9   155.4    88.6    26.9  810.1 

32.5  761 . 1 
64  .0 

25.4  370.9 

36.6    49.8    81.8    25.1    40.6    19.6    20.1    65.8   126.2    25.7  543.1 

31.0  512.1 

21 .6  866.2 

61.7  1510.1 

29.5  743.3 


1961 

72 

9 

39 

6 

1962 

12 

7 

9 

1 

1963 

18 

3 

52 

8 

1964 

5 

.8 

68 

.6 

1965 

1  1 

.  7 

15 

,7 

1966 

24 

.  1 

27 

,  7 

1967 

52 

.3 

50 

.8 

1968 

62 

.2 

42 

.  7 

1969 

99, 

.8 

58 

.9 

1970 

46. 

,2 

29 

.0 

1.0   1 35.9   216.2   262. 1 


77 

.5 

113 

.0 

242 

6 

93 

60 

.5 

42 

.9 

155 

4 

88 

63 

.2 

47 

.2 

137 

.7 

186 

68 

.  1 

150 

.4 

87 

2/ 

.  7 

49 

.3 

71 

.9 

26 

19 

.6 

20 

.  1 

65 

.8 

126 

20, 

,8 

54 

.6 

65 

.0 

122 

191  , 

,5 

48 

.5 

114 

6 

142 

54, 

,  1 

142 

.2 

227 

.3 

217 

19, 

,  1 

281 

.2 

80 

.3 

50 

131.1    114.2    41.9    775.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


FREEPORT,  GRAND  BAHAMA  BAHAMAS  MMO  TBObS       2b    33N  07B  42H 

NOTES  ON  PAGE   8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


24 

,7 

2b. 1 

27. B 

28. 

1 

27 

.5 

23 

.b 

2b. 1 

2b. 7 

2b. 

,  1 

25 

.8 

25 

,  1 

25. "S 

27. b 

27. 

,4 

2b 

.8 

24, 

.8 

27.4 

28.7 

28. 

,2 

27 

,2 

• 


YEAR  JAN  FEB  MAP  APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1'3b8  1021.4  101b. 2  1020,7  1018.7  101b. 5  1015.7  1020.1  1018.0  1014.8  1015.1  1017.8  1019.9   1 0 1 7 .  S 

19b9  1018.4  101b. 3  101b. 2  101b. b  1014.9  1013.1  1017.2  1014.8  1014.0  1013.5  101b. 2  1017.0   1015.7 

1970  1018.3  1020.7  1017.2  1018.0  1018.5  1017.5  1018.4  101b. 3  101b. 2  1014. b  1017.8  1019.4   1017.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

19bb  -  -  20.5  2C 

19b7  lb. 9  18. b  20.3  21 

19bB  19.5  17.9  19. b  2; 

19b9  19.5  18.4  19.4  23 

1970  16. b  18.4  21.0  24 

MEAN  -  -  20.2  22.4    24.5    2b. 5    27.8    27.7    2b . 9    25.0    21.1    19.2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC      TOTAL 

19bb  -  -  98.8  100. b    9b. 0   259.3   207.5   101.3   175.8   245. b    12.2    18.5 

19b7  b4.0  105.2  20.3  7.b    48.0   281.7    89.9   241.0   231.1   217.9     7.9    31.0   1345. 

19be  59.4  119.9  b.9  3.b   113.3   451.1   128.8   417.3   38b . 1   192.3    2b . 7    20.3   1925. 

19b9  112.5  47.5  17b. 3  85.1   142.5   239.8   17b. 0   18b. 2   b23.B   22b . 3    38.4    4b. 5   2100. 

1970  b3.5  45.2  308.1  13.7   157.2   170.7    94.5    71. b   224.3   110.0    21. fe    10.9   1291. 

MEAN  -  -  122.1  42.1   111.4   280.5   139.3   203.5   328.2   198.4    21.4    25.4 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


NASSAU  AP.NEW  PROVIDENCE                         BAHAMAS               HMO  78073  25  03N  077  28W  M 
NOTES  ON  PAGE   8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1"3fc1   1019.7  1020.5  1017.9  1016. fc  1017. fe  1017.9  1019.1  1017.8  1015.2  1014.2  lOlfc.7  1019.4  1017.7 

19b2   1021.1  1019.3  lOlfe.2  1019.4  1017.7  1017.0  1018.2  1016.7  1015.6  1014.4  1016.5  1019.3  1017.6 

1963  1019.5  1017.7  1019.8  1017.1  1017.9  1016.9  1018.4  1016. 0  1014.2  1014.2  1016.8  1018.5  1017,2 

1964  1019.9  1016.3  1019.0  1019.4  1016.7  1017.0  1017.9  1016.7  1014.7  1014.1  1017.9  1019.9  1017.5 

1965  1019.9  1019.0  1018.5  1017.9  1018.2  1018.3  1018.2  1017.4  1013.7  1014.8  1016.9  1018.3  1017.6 

1966  1017.4  1019.6  1018.5  1018.1  1016.5  1016.5  1016.1  1016.8  1015.3  1013.5  1017.1  1018.6  1017.0 

1967  1019.9  1019.4  1020.1  1019.6  1017.7  1015.9  1019.5  1017.9  1014.7  1015.5  1016.8  1019.1  1018.0 

1968  1020.6  1015.9  1020.3  1018.5  1016.5  1016.2  1019.8  1017.9  1014.9  1014.7  1017.2  1019.7  1017.7 

1969  1018.1  1016.3  1016.4  1016.4  1014.7  1013.8  1017.5  1015.5  1014.1  1013.3  1016.1  1017.3  1015.8 

1970  1018.2  1020.0  1017.2  1017.8  1017,9  1017.6  1018.3  1016.4  1016.0  1014.0  1017.0  1018.9  1017.4 

MEAN   1019.4  1018,4  1018,4  1018,1  1017,1  1016.7  1018.3  1016.9  1014.9  1014.3  1016.9  1018.9  1017.3 
TEMPERATURE  OEG  C 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  20,7    22.0    23.1    24.2    25,4    27.1  28.3    28.0    27.3    25.4    23.3    21.7  24.7 

1962  22.1    22.3    22.0    23.1    24,4    26,7  2B.5    28.1    27.1    26.0    22.5    20.1  24.4 

1963  20.6    20.5    22.9    23.3    24,5    27,0  28.1    28.1    27.7    25.2    22.9    20.1  24.2 

1964  20.9    20.7    23.6    24.2    24.8    26.7  27.5    28.2    27.2    25.7    23.8    22.4  24.6 

1965  20.4    22.1    22.9    24.0    24.6    26.6  27.2    27.8    27.2    26.0    23.6    21.7  24.5 

1966  20.5    21.2    21.9    22.9    25.5    26.0  28.1    28.4    27,9    26,2    23,2-   21,2  24,4 

1967  22.2    21,5    22.2    22.4    24.9    26.2  28.0    27.8    27.0    26.0    23.4    22.5  24.5 

1968  21.2    19.3    20.3    23.3    25.0    26.6  27.7    27.7    27,1    25,9    23,4    20,8  24,0 

1969  21,1    19,7    21,3    24,1    25,5    27,2  28,8    27,8    27,3    26,4    22,9    20,1  24,3 

1970  19,9    19,2    21,8    24,2    26,2    26,3  27,8    28,1    26,7    25,9    21,5    21,0  24,1 

MEAN     21,0    20.9    22,2    23,6    25.1    26.6  28.0    28.0    27.3    25.9    23.1    21.2  24.4 
PRECIPITATION  MM 


73.7   130.8 


30.8       127.0       300.3       128,6       162,2       193,1        193,6  34,9  37.8       1314.7 


1961 

56 

.9 

1962 

49 

.3 

1963 

45 

.2 

1964 

48 

,0 

1965 

1  7 

,5 

1966 

91 

,4 

1967 

40, 

,4 

1968 

17, 

.5 

1969 

39, 

,  1 

1970 

52, 

.8 

210 

,  1 

147 

,6 

4b 

,2 

107 

.4 

120 

,  7 

152 

.9 

18 

,8 

73 

,  7 

965.3 

108 

,0 

458 

,  7 

71 

,9 

147 

.8 

155 

.4 

57 

.2 

4 

,8 

2 

.5 

1181.3 

71 

,  1 

125 

,5 

92 

.  7 

130 

.6 

210 

.6 

160 

.3 

19 

,  1 

171 

.2 

1117.0 

162. 

,6 

253 

,  7 

104 

.4 

147 

.8 

138 

.4 

151 

.  1 

25 

,  1 

53 

.6 

1153.1 

25, 

,  1 

103 

,6 

225 

,3 

211 

.3 

272 

.3 

146 

.6 

16 

,8 

13 

.0 

1070.3 

158, 

,0 

430 

,0 

1  14 

.8 

91 

.9 

96 

.5 

507 

,2 

62 

,  7 

3 

.3 

1857.3 

157, 

.5 

307 

,  1 

89 

.9 

93 

.2 

206 

.2 

188 

,5 

16 

,8 

35 

.  1 

1196.2 

153, 

.9 

364 

,0 

199 

.9 

436 

.9 

349 

.0 

252 

,5 

14 

,  7 

10 

,9 

1838.6 

176. 

.0 

507 

,  7 

162 

.8 

115 

.8 

188 

.2 

198 

,6 

18 

.5 

5 

,6 

1502.4 

47  , 

,8 

305 

,3 

1  77 

.8 

139 

.4 

193 

.8 

121 

,2 

151 

,4 

9 

,  4 

1266.2 

BARBADOS 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


SEAHELL  IGRANTLEY  AOAMSI  BARBADOS  HMO  TSSS^   13  OIN  OS'S  30W 

NOTES  ON  PAGE   S 

STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


igfc! 

1008 

1010 

1008 

1008 

1008 

1008 

1008 

1008 

1007 

1005 

100b 

1008 

1008 

l-SfcZ 

IOC'S 

lOOS 

1008 

1008 

1008 

1008 

1008 

1007 

1007 

100b 

100b 

1007 

1008 

l^bS 

1007 

1008 

1008 

1005 

1005 

1007 

1007 

1007 

100b 

1005 

100b 

1007 

1007 

1<3fe4 

1008 

1007 

1008 

1007 

1007 

1007 

1007 

100b 

100b 

1005 

100b 

1005 

1007 

\3b5 

lOOfe 

1007 

loog 

1007 

1007 

1008 

1008 

100b 

1005 

1005 

1005 

1004 

1007 

ISfeb 

1007 

1007 

100b 

1007 

1007 

100b 

100b 

100b 

1007 

1004 

1003 

100b 

100b 

igfe? 

1007 

1007 

100b 

100b 

100b 

1007 

1007 

1007 

1005 

1005 

1004 

1007 

100b 

1368 

1008 

1008 

1008 

1008 

1008 

1008 

1008 

1008 

1007 

1007 

100b 

100b 

1008 

^3b3 

100b 

100b 

1008 

1007 

100b 

1008 

1008 

100b 

1005 

1001 

1005 

100b 

100b 

1970 

1008 

1008 

1008 

1008 

1007 

1008 

1008 

100b 

100b 

1005 

1004 

100b 

1007 

MEAN   1007.4  1007.7  1007.8  1007.3  1007.1  1007.7  1007.7  100b. 7  100b.  1  1005.1  1005.1  100b.  1    100b. 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


18bl 

1015 

101b 

1015 

1015 

101b 

101b 

1015 

"^014 

1013 

1012 

1012 

1014 

1014 

18b2 

101b 

1015 

1014 

1014 

1014 

1014 

1015 

1014 

1013 

1013 

1012 

1013 

1013 

18b3 

1014 

1015 

1015 

1011 

1015 

1015 

1014 

1013 

1012 

1012 

1012 

1014 

1014 

18b4 

1015 

1014 

1015 

1014 

1014 

1013 

1013 

1013 

1012 

1012 

1012 

1012 

1012 

18b5 

1013 

1014 

1015 

101  3 

1013 

1015 

1014 

1013 

1012 

1011 

1011 

1012 

1013 

18bb 

1013 

1014 

1013 

1013 

1013 

1013 

1013 

1013 

1014 

1011 

1008 

1010 

1012 

18b7 

1013 

1014 

1013 

1013 

1014 

1013 

1014 

1014 

1012 

1012 

101  1 

1013 

1013 

18b8 

1015 

1015 

1015 

101b 

1015 

101b 

101b 

1015 

1014 

1013 

1013 

1014 

1015 

18b8 

1013 

1013 

1014 

101  3 

1012 

1013 

1014 

1013 

1012 

1011 

101  1 

1012 

1013 

1870 

1015 

1014 

1014 

1014 

1013 

1015 

1015 

1013 

1013 

101  1 

1011 

1012 

1013 

MEAN   1014.2  1014.4  1014.3  1013. b  1013.8  1014.3  1014.3  1013.5  1012.7  1011.8  1011.4  1012. b   1013.4 
TEMPERATURE  DEG  C 


25.8    2b. 7 


18b1 

25.8 

18b2 

25.3 

18b3 

25.8 

18b4 

25.3 

18b5 

25.2 

18bb 

25.8 

18b7 

25.5 

18b8 

24  .4 

18b8 

25.1 

1870 

25.8 

25.3    25.4 


27 

.2 

2b 

.8 

25.8 

27 

.2 

2b 

.8 

2b. 4 

2b 

.5 

2b. 

.3 

24.5 

2b 

.8 

27, 

.2 

2b.  2 

27 

.  1 

27, 

.4 

25.7 

27 

.  1 

2b 

.  1 

25.2 

2b 

.8 

2b. 

.b 

2b.  1 

27 

.  1 

27, 

.2 

2b.  1 

MEAN     25.4    25.3 
PRECIPITATION  MM 


18bl 

38 

18b2 

124 

18b3 

bb 

18b4 

33 

18b5 

78 

18bb 

34 

18b7 

4b 

18b8 

120 

18b8 

154 

1870 

48 

81 

227 

188 

84 

203 

80 

127 

1  103 

IbS 

145 

118 

1  1  1 

77 

83 

123 

10b3 

112 

331 

88 

373 

83 

107 

bb 

1  370 

132 

134 

88 

144 

172 

78 

35 

874 

50 

170 

81 

88 

7b 

72 

187 

10b2 

158 

172 

288 

224 

210 

140 

278 

1854 

41 

103 

73 

188 

155 

17b 

38 

1083 

bb 

bl 

1  17 

131 

57 

43 

b2 

871 

71 

125 

1  44 

214 

Ibl 

14b 

Ibb 

13b3 

14b 

214 

1  14 

1  44 

305 

1  77 

102 

1  385 

48       14       3 

32.3    48.3    b2.b       102.5   lb8.2   132.0   172.1   150.8   110.2   118.5   1214. 


BERMUDA 


WEST  INDIES.  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


BERMUDA  NAVAL  STATION 
NOTES  ON  PAGE   "3 


WMO  7801fc   32  22N  0b4  41W 


TEMPERATURE 

DE 

G  C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

I9fc1 

1  7 

4 

17 

2 

17 

4 

18 

b 

20 

■3 

24 

5 

1'3b2 

ig 

3 

18 

2 

1b 

7 

IS 

0 

20 

8 

24 

1 

iqfea 

1  7 

3 

17 

4 

1  7 

"3 

1  7 

5 

21 

4 

24 

7 

ISbl 

lb 

8 

lb 

3 

17 

3 

18 

3 

21 

5 

23 

b 

1865 

1  7 

5 

lb 

8 

1b 

8 

1  7 

7 

20 

8 

24 

2 

19&& 

lb 

7 

lb 

1 

lb 

6 

18 

0 

21 

8 

24 

4 

nb? 

18 

1 

17 

5 

lb 

8 

17 

5 

20 

b 

22 

7 

nfcs 

1b 

8 

1b 

1 

lb 

8 

18 

g 

21 

0 

24 

b 

nfcg 

lb 

5 

lb 

5 

lb 

0 

IS 

7 

21 

5 

24 

8 

1970 

lb 

2 

1  7 

1 

1  7 

3 

1-9 

1 

21 

7 

24 

1 

2b.  8 
2b.  1 


PREC IPI TATI ON  MM 


1<3b1 

109 

2 

bb 

0 

45 

5 

IbS 

9 

221 

7 

152 

4 

83 

3 

10b 

7 

51 

8 

134 

b 

1b5 

9 

81 

0 

1387 

0 

19b2 

Sb 

8 

59 

2 

22b 

1 

130 

3 

84 

3 

3b0 

2 

104 

9 

142 

2 

2b5 

4 

b1 

7 

2b7 

7 

lib 

8 

1915 

b 

nb3 

13b 

4 

217 

7 

85 

9 

53 

8 

129 

3 

74 

2 

1  19 

9 

2b5 

4 

104 

9 

288 

5 

15b 

7 

141 

0 

1773 

7 

18b4 

142 

2 

129 

0 

48 

5 

20 

1 

84 

8 

109 

0 

42 

7 

204 

2 

271 

0 

109 

7 

b4 

8 

8b 

1 

1312 

1 

ISbS 

78 

5 

59 

4 

108 

0 

79 

a 

19 

8 

97 

3 

101 

3 

104 

9 

90 

2 

102 

9 

101 

b 

214 

1 

1157 

8 

ISbb 

1b5 

4 

1  1  1 

3 

115 

b 

b2 

5 

40 

b 

1  1  7 

1 

152 

7 

83 

3 

128 

8 

2b5 

9 

139 

4 

105 

4 

1488 

0 

1967 

9B 

3 

150 

1 

58 

2 

93 

2 

83 

1 

123 

4 

81 

8 

3b 

b 

13b 

1 

3b9 

b 

b2 

2 

39 

4 

1332 

0 

ISbB 

108 

0 

131 

8 

100 

3 

92 

7 

1  15 

3 

84 

b 

102 

9 

72 

9 

179 

3 

95 

5 

103 

b 

104 

b 

1291 

5 

ISbS 

218 

2 

144 

0 

Ibb 

b 

51 

3 

4b 

7 

75 

7 

118 

9 

52 

8 

95 

8 

131 

b 

74 

4 

183 

b 

1359 

b 

1979 

1b4 

8 

138 

2 

65 

0 

133 

b 

34 

8 

IfeO 

3 

140 

5 

120 

1 

181 

1 

148 

b 

80 

8 

110 

2 

1478 

0 

MEAN 

131 

8 

120 

7 

102 

0 

88 

b 

8b 

0 

135 

4 

104 

9 

118 

9 

150 

4 

170 

9 

121 

7 

118 

2 

1449 

5 

BOLIVIA 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA         ,7 


CAMIRl  BOLIVIA  WMO  85315  20  01S  063  33W    87  M 

NOTES  ON  PAGE  3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FE8  MAR  APR  MAY  JUN      JUL  AUG  SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

tgfci  1010.4    -  1010.7  1010. g  1011.1  1011.2    -  -  -     -  1010. fe 

igfc2      -  1010. fc  -----  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1010.0 

1"9b3   1010.0  101l!o  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1010.0  1010.0  1010.0   1010.7 

nfci  loofe  1004  1008  looq  1012  1014   1013  1010  1010  ioo"3  loofc 

iqfc5        -          -  -  -  -  -  -  -  -          -          -      1010 


- 

101  1 

101  1 

101  1 

101  1 

101  1 

1003 

1002 

100b 

1013 

loog 

1008 

1007 

1004 

1007 

1005 

1014 

1012 

1012 

1011 

1004 

1004 

- 

1009 

- 

- 

igfcfe    -     -     - 

1'3fe7   1004    1005  1007 

l-BfeB   1005    1005  lOOS    10 

iqfeS      -    1004 

MEAN   1007.1  100b. b  100"3.1     -    1010.5  1012.0  1011.2  1010.3  1010.0  1008.2  1007.4  1007.4 

TEMPERATURE  DEG  C 


YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

nbl 

26 

4 

24 

4 

22 

8 

20 

9 

15 

5 

- 

19b2 

- 

25 

6 

- 

- 

- 

1'3b3 

26 

2 

24 

0 

24 

9 

23 

7 

20 

9 

16 

8 

20 

4 

ieb4 

26 

1 

25 

5 

23 

4 

22 

3 

20 

7 

15 

9 

17 

0 

1-365 

- 

- 

- 

- 

- 

iqbb 

- 

- 

- 

- 

19 

3 

18 

0 

1'9b7 

26 

4 

26 

2 

24 

0 

- 

24 

1 

15 

1 

19 

0 

\3b8 

26 

4 

25 

1 

23 

1 

20 

1 

1  7 

7 

1  7 

8 

18 

8 

igb-J 

26 

4 

22 

6 

1  7 

8 

19 

8 

1970 

27 

5 

26 

1 

23 

4 

23 

6 

20 

0 

18 

3 

1  7 

5 

MEAN 

26 

5 

25 

6 

23 

9 

22 

5 

21 

0 

17 

1 

18 

6 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

18b1 

140 

30 

150 

20 

20 

1'3b2 

80 

- 

- 

1<3b3 

180 

110 

30 

40 

10 

10 

10 

1'9b4 

bO 

150 

240 

50 

10 

10 

0 

l"3b5 

- 

- 

- 

- 

1<3b6 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

6 

5 

1967 

92 

119 

91 

21 

3 

2 

1968 

1  71 

377 

1  19 

48 

10 

2 

5 

1969 

87 

- 

38 

10 

1 

1970 

70 

189 

73 

148 

27 

13 

6 

MEAN 

118 

8 

158 

9 

97 

2 

87 

2 

19 

4 

9 

3 

4 

1 

110 

530 

110 

184 

170 

- 

32 

- 

109 

667 

110.7 

705.1 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHARANft  BOLIVIA  WMO  85230  17  37S  Ofc^  27H   40&  M 

NOTES  ON  PAGE   g 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR      MAY      JUN      JUL  AUG  SEP  OCT  NOV      DEC       MEAN 

l-Jbl  10. b      -        '3.7      7.S      7.1      5.5      .  -  -  -  10,5 

iqb2  -      10  1     -       -       -       -       -  1.9  8.8  8.8  11.3    10.0 

ISbB  10.0     "3.0     'S.b      7.5      7.b     4.b     5.7  b.7  5.2  "3.7  11.7     12.1       8.3 

l"5b4  12.4     11.2    10.4     10.2      7.0     5.2      3,4  5.3  7.5  7.5  10.3 

iqb5  -------  5.7  b.g  12, b  8,1     12.1 

ISbb  -       -       -       -       -       3.'3     l,b  3,3  8,510,"3 

1^67  ..-.---  5.g  7,8  -  -        - 

MEAN  -------  5.3  7.5  q.g  10,4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN      JUL  AUG  SEP  OCT  NOV      DEC      TOTAL 

ISbl  go        -       40        0        0        0        -  -  -  -  30        - 

l'3b2  -       50        -----  0  0  0  100       50 

l^bS  70       BO       50        0        0        0        0  10  0  30  10       10       260 

l'3b4  10       40       10       10        0        0        0  0  0  0  10        - 

iqb5  -------0500  20 

l"3bb  -----0000  10-- 

iqb7  -------ob--- 

MEAN  -------  1.7  i.g  g.o  30.0 


WEST  INDIES.  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


COBIJA  BOLIVIA  WMO  85041  11  01S  068  47M    25  M 
NOTES  ON  PAGE   S 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

I'Sfcl  27,1     -      27.1    26.2    24.9    20.7     -  -  -  -  27.4 

1Sb2  -      25.0     -----  25. 9  27.2  25.8  28.7  26.6 

1963  26.0    25.0    24.3    25.8    24. ^    24.4    24.2  28.4  28.2  28. 4  26.7  26.4     26.1 

1'364  26.2    26.2    25.0    25.3    24.2    23.7    24.1  2b  .3  27.2  25.6 

1965  -------  25.1  26.0  27.7  25. ^  25.7 

1966  -----  23.3    22.7  22.9  26.4  26.5  -  -        - 
1968  -       -       -      24.8     -------- 

MEAN  -------  25.8  27.0  26.8  -  .        - 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      TOTAL 

1961  100  -     110     210     100      50       -  -  -  -  200 

1962  -     160  -       -       -       -       -  40  80  50  100  230 

1963  190     200  90     120      30      20      10  10  10  10  140  140      970 

1964  180     130     130     120  90      10       0  10  90  280  70  - 

1965  -  -       -       -       -       -       -  30  40  70  200  220 

1966  -  -       -       -       -      20       4  10  90  220  -  -         . 
1968  -       -       -     163       -------  - 

MEAN  -------  20  62  126  142 


WORLD  WEATHER   RECORDS 


748 

- 

74S 

748 

748 

749 

749 

748 

747 

748 

749 

748 

747 

- 

748 

748 

748 

747 

749 

0 

748, 

0 

747  , 

3 

74fc 

.8 

749 

4 

748 

S 

746, 

8 

749, 

,2 

- 

747  , 

b 

748, 

7 

74R 

9 

747, 

7 

747  , 

2 

749, 

,0 

748, 

.9 

747  , 

,9 

747, 

,5 

747, 

.3 

COCHABAMBA  BOLIVIA  WHO  85223   17  24S  Obfc  1 2W   257  M 
NOTES  ON  PAGE   9 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAT  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19fe1  748        -  749     749     750  749 

1962      -     749  ...  -  -  750 

19b3  749     749  749     750     750  750  750  749 

1964  749     748  750     750     750  749  749 

1965  .-.----  748 

1966  -----  750.0  750.0  749.0 

1967  749.4   748.9  749.1      -     749.9  748.0  749.1  749.3 

1968  749  1   748.9  749.9   749.8   750.2  750.4  750.6  749.7 

1969  -     748.6  -  -     750.2  750.0  750.5  749.6 

1970  749.6   750.0  -     750.6   749.8  749.9  750.3  749.1 

MEAN  749.0   748.9  749.4   749.9   750.0  749.5  749.9  749.2   748.9   748.0   747.6   748.0 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  19.9     -  19.7    17.9    17.1  15.0  -  -  - 

1962  -      20.3  -----  16.1    20.0 

1963  18.5    17.0  18.2    17.3    16.4  22.1  15.1  8.8    18.8 

1964  20.1     19.4  18.5    19.1     16.6  15.0  14.0  16.6    18.7 

1965  -------  16.9    18.7 

1966  -----  14.7  14.7  16.9    19.5 

1967  22.0    19.4  18.8     -  17.8  15.4  15.6  17.6    19.3 

1968  19.5    17.8  19.2    17.8    15.9  14.7  14.9  17.2 

1969  -      19.9  -  -      17.9  15.2  15.8  16.8    19.6 

1970  20.1     19.0  19.0    18.7    17.3  16.0  15.6  17.9    19.2 

MEAN  20.0    19,0  18.9    18.2    17.0  16.0  15.1  16.1     19.2 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAT  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1961  110       -  60  20       0  0  -  -       -       -      30       - 

1962  -      60  -----  0  1  0  10     190 

1963  90     200  60  40       0  10  0  0      20      30      10      90      550 

1964  20      70  110  20       0  0  10  10      10      10      20       - 

1965  -------  0  10  40  40  80 

1966  -----  5  0  3  0  10      22      63 

1967  27     100  119  -      32  0  0  1       3       1      33      91 

1968  117     219  40  34       0  0  0  8       -       0      64       - 

1969  -      93  -  -       0  0  1  0       1       0      30      97 

1970  195      87  67  26       18  0  1  0       13       10       10      42      469 

MEAN  93.2   118.4  76.0    28.0     7.1  1.9  1.7  2.4     7.3    11.2    26.9    93.3    467.4 


20.8 

22.  1 

18 

.0 

- 

22.4 

19 

.8 

18 

.0 

20.7 

- 

21  .0 

20 

.  1 

- 

21  .7 

20 

,8 

- 

22.6 

18 

.9 

- 

20.6 

- 

- 

23.3 

20 

,5 

22.7 

20 

.  7 

19 

,0 

21  .8 

19 

.8 

18 

.5 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CONCEPCION  BOLIVIA             HMO  BSI^b   1  fe  15S  06.2  03H    4'3  M 

NOTES  ON  PAGE  t 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG      SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

iqbl  1010. 9     -    1011.0  1011.0  1011.2  1011.3     -       -       -       -    1010. B 

igfcj  -    1010.8     -----    1011.2  1011.0  1011.1  1010.8  1010.7 

l^ba  1010.8  1010.9  1011.0  1011.1  1011.3  1011.4  1011.3  1011.3  1011.0  1011.1  1010.1  1010.1   1011.0 

19fe4  1011.1  1009. "3  1012.4     -       -       -    1013.3  1010.5     -    1011.0     -       .        - 

1965  -------    1012.3  1010. fc  1009.0  1 008 . B  1007.9 

1966  -----    1012.2  1013.3  1013.7  1012.3  1009.8 

1967  ------------ 

1968  -  -    1010.11011.61013.9 

1970  ---------    1007.5     -       -        - 

MEAN  -------    1011.8     -    1009.9     -       -        - 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  25.6     -  26.3    25.2    23.7    19.6     -       -       -       -      25.8 

1962  -  26.2     -----      24.5    25.7    26.0 

1963  -------  26.6    29.2    31.0    23.1    27.9 

1964  27.3    26.4    25.2     -  -       -      20.5    26.0    25.3    24.2 

1965  -------  23.2    25.6    27.7    26.7    26.4 

1966  -----  21  5    21.5    21.8    24.6    26.5 

1967  ----.---.--_ 

1968  -  -      25.2    24.5    22.3     ------- 

1970  ---------      28.6     -       -        - 

MEAN  -------       24.4    26.1    27.3     -        -         - 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

1961  40  -      160      80      50        -        -        -        -        -      150 

1962  -  70       -       -       -       -       -      40       0      20     100      70 

1963  50     110  30      40       70       70       30        0        0        0      110       30       540 

1964  60     180  70       -       -       -      20      1 0     130     150      80       - 

1965  -  -       -       -       -       -        -      20      30      30      90      40 

1966  -----60  00      40       6-- 

1967  ---------_-. 

1968  --63  27      17       ------- 

1970  -       -       -       -       -       -       -       -       -111 

MEAN  -------      14  0    40.0    52.8   106.0 


WORLD  WEATHER  RECORDS 
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EL  SLTO/LA  PAZ  BOLIVIA  WMO  85201   16  31S  068  1  OH   406  M 
NOTES  ON  PAGE   "3 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1'561  623       -  624     624     625  624 

1'?62      -     624  .  _       -  -  - 

1963  623.0   624.0  624.0   624.0   625.0  625.0  625.0 

1'3b4  624.0   622.0  625.0   623.0   623.0  622.5  622.4 

nfcs  ------- 

1966  -----  622.5  622.6 

1967  625.1  624.6  625.0  -  626.1  624. <3  625.4 
1Sb8  624.7  624.4  625.4  625.5  625.7  625.7  626.7 
1"36'3  -  625.8  -  -  627.3  626. '3  627.2 
1970  626.2   626.2  626.4   627.0   627.7  627.1  626.6 

MEAN  624.3   624.4  625.0   624.7   625.7  624,8  625.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  10.2     -  8.9     8.8     6.1  7.8  -  -       -       -       q  7 

1962  -       8.9  -----  80     9.0    10. C    11.1  6.3 

1963  7.6     8.0  7.8     8.3     7.9  7.6  7.0     8.8     7.5     6.6    11.4     9.2  8.3 

1964  10.3     9.8  8.3     9.8     7.6  7.8  6,6     7.6     8.4     9.3     9.5 

1965  -------  10.3     9.1    11.8    10.1     9.4 

1966  -----  74  82     8.8     9.7    10.6    10.5    10.3 

1967  10.9     9.4  9.1      -  8.6  9.9  6.6     7.5     7.9     9.1     11.6     8.4 
1966      9.5     8.3  6.3     7.9     7.2  7.2  6.6     8.1     -  10.4     9.4 

1969  -      10.2  -  -      10.4  8.4  8.3     8.6     9.7    11.3    11.8    10.6 

1970  9.8     9.2  8.6     9.4     9.6  9.2  7.9     9.9     9.8    11.1    11.5     9.0  9.6 

MEAN      9.7     9.1  8.5     8.8     8.5  8.2  7.3     8.6     8.9    10.2    10.7     9.3  9.0 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEe  MAR     APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1961  90       -  40  30      20  0  -       -       -       -      40       - 

1962  -      70  -  -       -  -  -       0      20      30      10     110 

1963  160      90  90  20      30  10  0       0       0      30      30      80      540 

1964  40      90  150  50       10  0  10       0      60       30      50        - 

1965  -------  0  40  20  90     140 

1966  -----  0  0  0  10      50     127      58 

1967  95      87  67  -       15  6  27      26      23      41       12      134 

1968  36     160  36  22      1 6  7  4      28       -      24      82       - 

1969  -      46  -  -        2  4  16       6        4       18      21       1  1 

1970  143      81  74  37      18  0  1       2      30      36      53     138      613 

MEAN     94.0    89.1  76.2    31.8    16.1  3.4  8.3     6.9    23.4    31.0    51.5    95.9    527.6 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


ORURO/JUAN  MENDOSA  BOLIVIA  WHO  85242   17  57S  Ofc7  07W   370  M 

NOTES  ON  PAGE   "3 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

1961  50 

1962  -  40 

1963  100  50 

1964  10  90 
1965 

1966 
1967 

1968  17  101 

1969  -  7  3 

1970  77  56 

MEAN  50.8  68. 
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WORLD   WEATHER   RECORDS 


PUERTO  SUAREZ                                BOLIVIA  WMO  SSSB?  18  57S  057  52W 
NOTES  ON  PAGE   <3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC 

igfcl   1010.7     -    1011.0     -    1011.1  1011.4     -  -  -       -  1010.8 

1^62      -    1010.7     -       -       -       -       -  1011.41011.1  1011.1  1010. BlOIO.fc 

igfcS   1010.7  1010.8  1011.1  1011.1  1011.5  1011.4  1011.4  1011.2  1 0 1 0.  S  1010. S  100'3.2  1008.6 

nfe4   1007.0  100b. 2  1010.4  1010. fc  1014.4  1014.6,  1014.0  1012.1  1011.8  1011.2 

1965      -------  1012.4  1010.5  100B.6  1008.5  1008.3 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC 

l-Jfel     29.2     -      26.0     -      24.5    21.2     -  -  -        -  28.6 

1962  -       30.2     -----  22.2  28.7    28.1  30.2    27.4 

1963  27.0    28.0    27.2    28.1    23.4    23.2    23.6  26.4  28.0    31.9  26.2 

1964  -------  28.0  26.8    26.1 

1965  -------  24.9  26.4    29.0  29.4    27.2 

PRECIPITATION  MM 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC 

1961  130        -       70        -        -       50        -  -  -        -  50  - 

1962  -      60        -        -        -        -        -  30  60      60  0     200 

1963  80     240     140     130      30      60        0  40  0        0  120  30 

1964  70     130     130      30      50      10      10  30  80      90  130 

1965  -------  30  0      80  40     260 

1966  -        -        -        -        -50        0  0  40  110 

MEAN      -        -        -        -        -        -        -  26  36      68  fcS 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


RIBERALTA  BOLIVIA  HMO  85043  11  OOS  Ofcfc  07W    16.  H 

NOTES  ON  PAGE  3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1"3fe1  1010. fc     -  1010.81010.81010.'31011.1  -       -  -  -  1010.8 

1"3fe2  -    1010. b  -----  1011.0  1010. B  1010.9  1010. t  1  0  1  0  .  fe 

igfeS  1010.7  1010.8  1010.8  1010.8  1011.1  1011.2  1011.0  1010. "3  1010. fc  1010.7  lOOfe.O  1006.2   1010.1 

1<3fe4  100b. 2  1005.1  1008.8  1008.0  1010. fc  1010.3  1013.3  1008.6  1007.8  1010.8  100fc.8 

igb5  -------  1008.3  1007.5  1006.5  100fc.3  1007.0 

196fc  -----  1010.3  1011.2  1011.3  1010.1  1007.9  lOOfc.fc  100fc.2 

1967  1008.2  1007.7  1007.9     -    1009.6  1011. fc  1011.4  1010.4  1009.8  1009.0  1006.7  1007.9 

1968  1008.3  1008.0  1008.0  1007.9     -  1011.4  1011.4  1009.9  -  1007.1  1005.9 

1969  -    lOOfc.2  -  -    1008.3  1009.7  1010.1  1008.1  lOOfc.fc  1006.3  1005.2  1006.7 

1970  1005.8  1007.1  1008.7  1009.8  1011.0  1012.1  1013.6  1010.0  1007.6  1006.8  1005.1  1005.5   1008. fc 

MEAN  1008.3  1007.9  1009.2  1009.5  1010.3  1011.0  1011.7  1009.9  1008.9  1008.4  1007.0  1007.2   1009.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

19fc1  26.8     -  27.0    27.5    26.7  24.7  -        -  -  -       28.1 

19fc2  -      26.8  -----      28.2  29.8  28.3    29.0  2fe . 4 

19fc3  2fc.8    26.0  26.0    27.0    26.3  25.2  26.4    28.7  30.1  32.5    28.7  28.1     27.7 

1964  27.7    27.2  26.3    27.6    26.1  25.2  24.9    28.2  27.5  27.5    26.6 

1965  -------      28.5  28.7  28.6    28.1  27.3 

1966  -----  26.6  25.7    26.1  28.1  28.0    27.7  27.6 

1967  26.7    26.3  26.1     -  28.1  24.1  26.0    28.6  29.5  28.2    27.2  27.4 

1968  26.8    26.5  26.3    25.9     -  26.8  26.6    27.1  -  28.0    28.0 

1969  -  27.5  -       -      28.3  2fc . 1  26,5    27.7  28.8  28.1    28.4  26.9 

1970  27.7    26.8  26.8    27.4    26.1  2fc.3  25.7    28.2  28.8  28.2    28.1  2fc.8     27.2 

MEAN  27.1    26,7  26.4    27.1    2fc . 9  25.6  26.0    27.9  28,9  28.6    28.0  27.2     27.2 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  OEC      TOTAL 

1961  120  -  120     190     170  40  -       -  -  -      90  - 

1962  -     350  -----      10  80  30      10  70 

1963  150     280  150     220     110  0  0       0  0  0     110  220     1240 
19fc4  120     290  2fc0       70      90  60  10      30  140  140     260 

1965  -       -  -       -       -  -  -      10  30  70     120  250 

19bfc  -----  igo  3        0  80  250     199  298 

1967  262     216  441  -     123  15  0       6  42  102     188  210 

1968  290     222  455     184  -  0  63      56  -  223      80 

1969  -      125  -  -       78  40  8       70  56  94      102  273 

1970  159     271  326     107     109  32  0       2  74  134     153  245     1612 

MEAN  183.5   250.6  292.0   154.2   113.3  47.1  12.0    20.4  62,8  115.9   131.2  223.7   1606.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ROBORE  BOLIVIA              WMO  85268   18  20S  O?"?  45W 
NOTES  ON  PAGE   9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAH  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC 

l"3fe1  1010.6.     -    lOICS  1010. S  1011.1  1011.3     -  -       -  -    1010.7 

1962  -    1010. fc     -----  1011.3  1011.0  1011.1  1010.7  1010. fc 

1Sfe3  1010.6  1010.8  1010. '9  1011.1  1011.4  1011.3  1011.3  1011.1  1011.0  1010.6  1007.0  1008.0 

1S61  1006.4  1005.5  100'9.9  1010.0  1014.0  1014.6  1014.8  1011.2  1008.0  1 0 1 0 .  "3 

1'565  -------  1010.8  100'9.'3  1008.5  1007.9  1007.3 

1966  -----    1011.5  1013.2  1012.9  1012.0  1009.0 

MEAN  -------  1011.5  1010.4  1010.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC 

1961  27.5     -  26.4    26,8    24.4    19.8     -  -        -  _  28.6 

1962  -  29.4     -----  23  <3    29.3  27.2    31.2    27.8 

1963  27.6    26.0    28.4    24.8    22.8    21.4    22.4  25.7    25.5  32.9    29,3    29.3 

1964  25.1    28.5    23.9    27.1    23.2    20.6    21.0  26.5    25.3  25.5 

1965  -------  25  c,    27.3  28.1    28.1    28.5 

1966  -----  24.3    22.7  22.7    25.9  27.6 
MEAN  -------  24  <5    26.7  28.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC 

1961  190  -       90      80      90      70        -  -        -  -  100 

1962  -  30        -        -        -        -        -  30        0  50  10      160 

1963  150     280     120     150  30      50       0  20      10  10     150  40 

1964  200     120     120  50      40      70      10  80      40  20  90 

1965  -  -        -        -        -        -        -  30      20  40      110  60 

1966  -----  20       1  0      60  140 

MEAN  -       -       -       -       -       -       -  32      26  52  92 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


RURRENABAQUE                                      BOLIVIA  HMO  85141  14  28S  0fc7  34W    27 

NOTES  ON  PAGE  3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FES     MAR     APR     MAY      JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAI 

1961  1010.7     -    1010. <3  1010.9  1011.2  1011.3  _       -  -  -  1010.8 

19fe2  -    1010.8     -----  1011.2  1011.0  1011.0  1010.7  1010.7 

1963  1010.8  1010.8  1011.0  1011.0  1011.3  1011.4  1011.3  1011.0  1011.0  -  1008.0  1008.0 

ISb*  1008.6  1008.3  1010.1  1010. b  1013.3  1013.4  1014.8  1012.2  1011.5  1010.9  -  - 

1965  -------  1011.4  1010.5  1008.4  1008.6  1007.4 

1966  -----  1012.2  1013.6  1013.7  1011.9  1008.7  1007.0  1006.4 

1967  1007.7  1008.3  1008.8     -    1010.7  1013.6  1013.7  1012.1  1010.5  1009.4  1007.3  1007.7 

1968  1008.0  1007.3  1007.8  1012.2  1014.4  1014.0  1014.3  1012.2  -  1008.3  1007.2 

1969  -    1007.5     -  -    1011.4  1013.6  1014.9  1012.6  1009.2  1008.6 

MEAN  1009.2  1008,8  1009,7     -    1012,1  1012,8  1013.8  1012,1  1010,8  1009,3  1008,5  1008.0 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEflf 

1961  27.7     -  27.0    26.6    25.4    22.1  -       -  -  -  27.4 

1962  .  -  27.2     -----      24  q  28.6  26.0  29.2  26.4 

1963  27.6    27.0    26.5    26,7    24,9    23,1  20.8    26.2  27.8  28.5  27.3  28.2     2b, 

1964  26.7    26.3    25.7    26.6    24.2    22.1  22.3    28.4  26.3  26.8 

1965  -------      25.5  26.3  27.8  26.8  26.4 

1966  -----      24.6  22.8    23.1  26.3  27.2  27.8  26.7 

1967  26.9    27.1    26.2     -  26.6    21.5  22.9    25.4  27.2  27.9  27.7  28.0 

1968  27.3    26.3    26.7    25.1    23,8    24.2  24.6    25.7  -  28.1  28.4 

1969  -  26.7     -        -       26.1    23.2  22.9    24.7  27.4  27.7  27.5  30.6 

1970  27.4    27.3    26.3    27.1    25.3    24.3  22.8    24.7  27.5  27.7  28.5  26.8     26, 

MEAN  27,3    26,8    26,4    26,4    25,2    23.1  22.7    25.4  27.2  27.5  27.8  27.6     26. 
PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      TOTAL 

1961  80  -     130     110      30  160  -       -  _  _  2OO 

1962  -     240  -       -       -       -  -      40  50  140  30  160 

1963  360     320     150  70       0      40  30       0  10  10  110  240  1340 

1964  110     200     270  40      90      40  60      10  20  110  100 

1965  -------      20  10  160  210  280 

1966  -----  220  30       5  110  150  154  142 

1967  179     442     196  -       77  125  170      26  15  63  179  200 

1968  202     429     140  52      20       38  98      41  -  134  85  -  - 

1969  -     477  -        -      104  178  34       43  12  71  202  62 

1970  266     293     288     152     218  186  91       97  128  186  130  160     2195 

MEAN  199.5   343.0   195.7    84.8    77.0  123.4  73.3    31.3  44.4  113.8  140.0  177.7   1603, 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SAN  IGNACIO  DE  VELASCO  BOLIVIA  HMO  85207   Ifc  22S  ObO  53U  40  M 

NOTES  ON  PAGE   S 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

l"3fc2      -    1010. g     -----  1011.3  1011.2  1011.3  1011.1  1 0 1 0 .  ■? 

1363  1010.7  1010.0  1011.2  1011.4  1011.5  1011.5  1011.4  1011.3  1011.1     -       -       - 

1964  -       -       -       -       -       -       -       -       -1011.2- 

1965  -------  1015.3     -    1008.7  1012.0  1011.3 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     luG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  25.1      -       27.6    25.4    24.4    19.0 

1962  -      27.9     ----- 

1963  26.5    26.0    24.5    21.3    23.1    20.7 

1964  ------- 

1965  ------- 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 

1961  90 

1962  -     110 

1963  100     160 
1964 

1965 

1966 


25 

5 

- 

- 

26 

8 

27.  1 

27.  1 

OCT 

NOV 
160 

DEC 

110 

30 

170 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


SAN  JOAQUIN                                        BOLIVIA  WMO  85104   13  04S  0fc4  48W    20  M 
NOTES  ON  PAGE   S 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG  SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

iqfel      27  q     -       27.4    27.4    27.7    23.4     -        -  -  "       27.0 

iqfe2      .      27  8     -       .       -       -       -      26.2  28.6  27.0    28.3    26. fc 

iqfe3     26.7    26.0    27.2    27.3    25 .  ^    23.5    24. <3    29.4  30.0  29.7    27.8    26.7     27.1 

1'364     28.5    27.6    26.1    26.7    25.6    24.5    26.1    28.5-  2'3  .  3  26.6     -       -        - 

ig65      .-.-.--      27.6  28.8  29.4    27.9    27.0 

1966  ------       24.4     -  27.0  27.4 

1967  ------------ 

1968  -       -       -      26.1    25.4     ------- 

MEAN      --------  28.7  28.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG  SE 


1961  20  -  100  190 

1962  -  220 

1963  240  280  120  140 

1964  160  140  190  80 

1965  -  -  -  - 

n66  .  .  -  - 

1967  -  -  -  - 

1968  -  -  -  31 

MEAN  -  -  -  - 


OCT 

NOV 
150 

DEC 

70 

30 

80 

10 

90 

160 

160 

70 

- 

130 

40 

120 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SAN  JOSE                                           BOLIVIA  WMO  85247   17  49S  OfcO  4ew 
NOTES  ON  PAGE   9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC 

nfcl   1010.8     -     1011.0  1011.1  1011.2  1011.4     -  -  -  -     1010. g 

igfc2      -    1010. "5     -----  1011.4  1011.3  1011.2  1011.0  1010.8 

1963  1010.8  1011.0  1011.2  1011.2  1011. b  1011.4  1011.5  1011,4  1011.2  1011.1  1010.1  1010.1 

1964  1009.4  1007.4  1013.5  1013.2  101&.0  1015.7  101b. 3  1014.2  -  1011.4 

19b5      -       -       -       -       -       -       -  1013.71012.21010.71010.51010.3 

19bb      -       -       -       -       -    1014.3101b.0101b.51015.01010.7 

MEAN      -------  1013.4  -  1011.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC 

19bl     27.4     -       2b. 4    2b. 5    25.4    19. b     -  _  -  _       28. b 

1962      -      28.7     -----  24  7  30.1  27.8    32.0    2b  .  3 

19b3     27.9    27.0    2b. b    27.8    24,0    21,3    24,0  25.4  27.5  31.8    28.1    24.7 

19b4     2b. 8    27.4    2b. 1    27.4    24,2    21,3    21,8  2b, 4  25.8  25.1 

19b5      -------  25.3  27.9  28.8    28.3    27.4 

19feb      -----       23.1    22,4  23,1  2b, 0  28,5 

MEAN      -------  25,0  27,5  28.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC 

19bl     90        -       bO       10      90       70        -  -  -  -       40 

1962      -      20       -       -       -       -       -  50  10  20      20      80 

19b3    150     190      70     110     140      60        0  0  0  0       70       80 

19b4    100      90     180       10       70      30       0  20  30  bO       30 

1965  -       -       -       -       -       -       -  5  20  bO      50      80 

19bb      -----50        00  40  60-- 

MEAN      -       -       -       -       -       -       -  15  20  40      42 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


SANTA  CRUZ                                   BOLIVIA  WMO  85245  17  IBS  063  10W    43  M 

NOTES  ON  PAGE   "3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

nfel  1010.4     -    1010.7  1010.7  1011.0  1011.2     -  -  -       -  1010.5 

:3b2  -          1010. fe     -----  1011.1  1010. B  1011.1  1010.5  1010.5 

ISfcS  1010.5  1010.7  1010. B  1010. q  1011.2  1011.1  1011.1  1 0 1 0 . ^  1010. B  1 0 1 0 . fe  1 005 . b  100fe.3   1010.0 

1'364  1007.5  1004. g  lOOB.O  1010.2  1011.9  1012.3  1013.3  1010.5  -  1010.9  1006.9 

1965  -------  1009.0  1007.9  1010.7  1005.6  1005.5 

1966  -----    1009.6  1012.1  1012.2  1010.3  1006.8  1005,2  1004.0 

1967  1005.5  1005.9  1007.4     -    1008.6  1012.9  1011.5  1009.9  100B.B  1006.6  1005.4  1003.3 

1968  1006.1  1005.6  1008.2  1010.6  1012.9  1012.6  1012.4  1011.4  -  1006.0  1004.4 

1969  -    1005.3     -  -    1009.5  1011.8  1012.3  1011.1  1006.7  1007.0  1004.9  1005.8 

1970  1005,1  1008.2  1008.1  1008.3  1009.9  1011.4  1013.2  1011.0  1006.9  1005.5  1005.0  1003.5   1008.0 

MEAN  1007.5  1007.3  1008.9  1010.2  1010.7  1011.6  1012.3  1010.8  1008.9  1008.4  1006.4  1005.6   1009.1 
TEMPERATURE  PEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

1961  26.6     -  25.3    24.9    23.0    19.0     -  -  -       -      27.1 

1962  -  28,2     -----  23,6  2fe , 1    25.7    29.2  27.5 

1963  26.1    27.0    25.8    25.7    22.7    20.3    22.4  25,5  25,7    29,9    2fe , 0  27,8     25,4 

1964  27.3    26,3    24,4    24.7    22.9    18.8    20.0  23.9  24.3    24.7    26.0 

1965  -------  23.4  25.3    26.2    26.9  24.9 

1966  -----  21.8    20.7  21.5  25.4    26.6    27.6  26.9 

1967  26.3    27.0    26,2     -  25,6    17.6    20.5  23.6  26.3    28.3    28.4  29.0 

1968  27.3    26.5    26,7    24.4    22.3    22.6    23.4  24.1  -      27.9    30.2 

1969  -  27.1     -       -      24.3    19.6    22.2  23,1  27.1    26.1    26.8  28.0 

1970  28.4    27.4    26.5    26.8    23.0    21.1    20.9  23,5  28.3    28.5    28.5  27.0     25.8 

MEAN  27.0    27.1    25.8    25.3    23.4    20.1    21.4  23.6  26.1    27.1    27.7  27.3     25,2 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     TOTAL 

1961  140  -     100     120     100      30       -  -  -       -      60  - 

1962  -     110  -       -       -       -       -  20  80      20      30  240 

1963  150     140  70      50      30     110      50  10  0       0  150  170  930 

1964  60     140     220  30      20      40      10  70  70  120  180 

1965  -------  30  70  190      60  190 

1966  -----      110  4  2  30  160  178  49 

1967  373     103  66       -      45     109     158  129  37      11      42  109 

1968  176     137  7      20       15       16       10  74  -       29      94  - 

1969  -     101  -       -     102      91       6  0  64  111  227  45 

1970  88  21      45      40      66      17      46  8  6      61  157  144  699 

MEAN  164,5   107.4    84,7    52.0    54,0    65,4    40,6  38.1  44.6    78.0  117.8  135.3    982.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SUCRE/LAJAS  TAMBO  BOLIVIA  WMO  85283   1 '5  03S  Ob5  IfeW   285  M 

NOTES  ON  PAGE   "9 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1'9fcb  -        .        -        -        .       14  3    14  2    14  ,     ij,  g    ig  1 

l<3fc7  ....-...-.-- 

19fe8  -----      12. <3    13.3    14.4     -      1 8  .  S    17,4 

l"3fc9  -       1b. 9     -        -       Ib.fc    14.3    14.4    15.3    17. t    18,3    1  S  .  0    16.3 

1970  16.9    lfc.1    15. fc    15.6    15.3    14.7    13.6    15.3    15,8    1 7 . 9    18.2    17.0     16.0 

PRECIPI TATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

1966      -----0002      20-- 

iqfc7        --.--._____- 

1968  -----03      21       -29      67- 

1969  -     124       -       -       0       0       0       0       0       9      1  3     182 

1970  210      63      99      30       5       0       0       2      20       9      31     129      598 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


TARIJA  BOLIVIA             WMO  853b1   21  32S  Obi  45W   1'35  H 
NOTES  ON  PAGE   S 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

ISfeb  -       -       -       -       -     81b     817     818     818     81'9 

iq67  -----     81b       -----     817 

iqfcB  -     81b       -     Big     BIS     818     81S     818       -     815     817 

igfcg  -     81b       -       -     819     81b     817     817     815     81b     815     817        - 

1970  81b. 2   817.0   818.0   818.0   817.0   817.0   817.0   817.0   81b. 0   815.0   81b. 0   815.0    81b. b 

MEAN  -----     81b. b     ------ 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

l"3bb  -----       14  7    10. S    11,9    15.7    20.4 

19b7  -       -       -       -       -      13.0-        -       -       -       -      21.1 

1968  21.2    20.9    19.9    lb. 9    14. b    13.8    14. b    17.2     -  22.7    20.8 

1969  -  21.9     -       -      19.2    14.5    14.7    15.1    20.8    19.4    22.1    20.0 

1970  21.5    20.7    19.7    19.5    17.2    15.0    14.5    lb. 5    19.7    20. B    21.3    22.7     19.1 

MEAN  -        -        -        -        -14.2- 

PRECIPI TATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

19bb 
19b7 
19b8 
19b9 
1970 

MEAN 


141 

158 
103 

4  1 

20 

9 
0 

158 

97 

1  lb 

49 

0 

- 

- 

2i,b 

0 

35 

- 

12 

119 

- 

0 

0 

0 

19 

14b 

154 

0 

0 

3b 

28 

3 

191 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


TRINIDAD  BOLIVIA  HMO  85151  14  185  0fe4  46H    23  M 

NOTES  ON  PAGE   9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAH  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

13bl  1010.7     -  1010.8  1010.8  1011,1  1011.2  -  -  -  -  1010.7 

iqb2  -    1010.8  -----  1011.1  1010. "3  1010.8  1010.7  1010.7 

iqfca  1010.7  1010^8  1010. "3  1010. g  1011.1  1011.3  1011.2  1010.9  1010.8  1010.6  lOOfc.5  1007.0   1010.2 

1964  1008.0  100b. 7  1008.5  1010.1  -  1011.8  1013.1  1010,2  1009.4  1010.9  1007.0 

1965  -------  .010,1  1008,9  100b. 7  100b. 7  100b. 7 

igbb  -----  1010.8  1012,3  1012,8  1009,8  1007,3  1005. b  1005.1 

19b7  100b. 4  1006.5  1007.0  -  1008.7  1012. b  1011.7  1009.9  1008.5  1007.9  1005.8  100b. 5 

19b8  1007.3  100b. b  1008.3  1010..^  1012.4  1012. b  1012.6  1011.3  -  1007.2  1005.8 

19b9  -    100b. 6  -  -  1009.5  1011.9  1012.9  1011.1  1007.7  1007.4  100b. 1  100b. 8 

1970  1006.7  1007.4  1007.9  1008.8  1010.1  1011.5  1012.9  1010.7  1008.6  100b. 4  100b. 0  1006.1   1008.6 

MEAN  1008.3  1007.9  1008.9  1010.2  1010.5  1011.7  1012.4  1010.9  1009.3  1008.4  1007.1  1007.0   1009.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

1961  28,1     -  27,3  27.5  2b .b  23.3  -  -  -  -      2B.5 

19b2  -      28.3  -----  25.7  2g.2  27.5    29.7    27.4 

19b3  2b. 9    27.0  27.2  27.0  25,8  24,1  25 , b  27,8  27,4  29,7    28,1    29,4     27.2 

19b4  2b. 5    27.3  25.9  27.0  24,5  23,5  22,4  2b, 3  26,8  26,5    27,2 

1965  -------  26,4  27,6  28,5    27,7    26.7 

19bb  -----  25  2  23.9  23.6  26.9  27.8    28.5    27.7 

1967  27.7    27.6  27.1  -  28.3  21. b  24 . b  27.4  29.6  28.9    27.9    28.5 

1968  27.4    26.8  26.0  25.3  24.9  25.6  25.8  26.5  -  28.3    29.7 

1969  -  27.3  -  -  27.2  23.9  24.4  25.5  28.9  27.9    2B.3    27.7 

1970  28.2    27.8  26.9  27.3  25.5  24.3  23.5  24.6  29.0  29. b    29.0    27. b     26.9 

MEAN  27.5    27.4  26.7  26.8  2b. 1  23.9  24.3  2b. 0  28.2  28.3    28.5    27.9     26.8 
PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     TOTAL 

19bl  240       -  80  170  90  60  -  -  -  -  150       - 

1962  -     280  -  -  -  -  -  80  10  190      50  230 

1963  210     170  130  110  40  140  20  0  10  10  120  220     1180 

1964  150     220  380  190  90  40  40  20  130  140  150 

19b5  -       -  -  -  -  -  -  50  20  140  190  330 

19bb  -       -  -  -  -  90  90  80  110  2b0  lb2  178 

19b7  210     23b  2b4  -  47  170  17  41  28  203  202      89 

1968  115     223  181  128  2  37  147  254  -  50      81       - 

1969  -     186  -  -  155  111  61  7  48  114  162  334 

1970  212     174  100  215  157  67  64  0  38  48  237  146     1458 

MEAN  189.5   212.7  189.2  162.6  83.0  89.4  62.7  59.1  49.3  128.3  150.4  218.1   1594.3 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


TACUIBA  BOLIVIA  WHO  8536.5  22  05S  063  42W    57  M 

NOTES  ON  PAGE   9 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

iqfel  1010  0     -  1010  4  1010. b  1010. g  1011.0     -  -  -  -  1010.3 

1962  -    1010.4  -----  1011.0  1011.0  1011.0  1010.0  1010.0 

1963  1010.0  101l!o  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1011.0  1010.9  1010.0   1010.8 

1964  1010    1002  1005    1008    1010  1012    1012  1009  1011  1008  1004 

19fe5  -       -  -       -       -  -       -  -  -  -       -  1010 

1966  -----  1011    1011  1011  1011  1010  1002  1001 

1967  1002    1002  1006  -    1005  1012    1009  1C07  1006  1002  1009  1002 

1968  1003    1004  1009    1011    1012  1011    1011  1009  -  1006  1002 

1969  -    1002.0  -  -    1007.0  1010.0  1010.0  1010.0  1003.0  1004.0  1002.0  1001.7 

1970  1011.2  1004.0  1006. 0  1006.0  1008.0  1012.0  1012.0  1010.0  1005.0  1006.0  1004.0  998.0   1006.9 

MEAN  1007.7  1005.1  1007.9  1009.3  1009.1  1011.3  1010.9  1009.8  1008.3  1007.3  1006.0  1004.7   1008.1 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FES  MAR     APR     MAT  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

1961  27.1     -  23.3    21.8    19.8  14.1     -  -  -  -      26.2 

1962  -  25.7  -----  20.2  24.0  24.7    28.8  27.6 

1963  26.9    26.0  24.1    22.5    18.3  17,0    17.5  21.0  22.2  26.6    25.0  27.6     22.9 

1964  26.9    26.1  23.6    20.7    19.8  14.3    15.3  20.2  22.5  23.9    25.2 

1965  -------  20.8  21.9  27.2    26.3  25.5 

1966  -----  17  2    16.5  17.6  22.0  24.6    27.2  26.3 

1967  26.9    26.9  23.4     -  23.1  12.9    15.8  19.9  22.8  26.5    24.6  27.1 

1968  26.7    25.2  23,5    19.7    17.9  11.3    18.3  20.7  -  24.0    27.5 

1969  -  25.9  -       -      20.7  16.6    18.3  19.1  25.3  26.1    26.5  26.6 

1970  27.1    27.2  24.5    23.1    18.4  16.3    16.0  19.0  24.5  25.6    26.2  28.8     23.1 

MEAN  26.9    26.1  23.7    21.6    19.7  15.0    16.8  19.8  23.2  25.5    26.4  27.1  22,7 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      TOTAL 

1961  200  -  140     280     110  10       -  -  -  -  110 

1962  -     110  -----  0  0  40      80  60 

1963  260     100  110     130  40  20      20  0  30  20      80  90  900 

1964  90     110  240  60       30  0        0  0  10  40  100 

1965  -------  2  20  20      60  180 

1966  -  -  -        -        -  30        0  0  20  150      57  98 

1967  94  96  126       -      53  12       2  5  23  109  208  103 

1968  103     195  61  33       0  1  1       4  57  -  92      92  - 

1969  -      175  -  -       57  10        0  0  2  27  109  162 

1970  89     177  284     111  40  13       4  0  21  3      35  125  902 

MEAN  139,3   137,6  160.2   122.8    47.1  '13.3     4.3  7.1  15.8  55.7    93.1  116.9    913.2 


BRAZIL 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


ALTO  TAPAJOS  BRAZIL  WHO  62741   07  21S  057  31W 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN  999.2  99'= 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEE 

19fc1 

1962  26 

1963  26 

1964  26.2  26.3  26.4  26.6  26.1  26.3  26.2     -  26.4    25.6    26.1    25.8 

1965  25.7  26.1  25.6  25.7  27.2  26.9  26.4     -  28.0    27.0    26.5    27.0 

1966  26.7  26.4  26.3  26.4  26.7  26.8  27.5    27.6    26.5    26.8    26.6    26.1     26.7 

1967  26.2  25.3  25.9  25.9  26.9  26.7  26.6    28.0    27.7    26.6    26.1    26.6     26  5 

1968  26.0  25.7  25.8  25.3  26.3  26.4  26.9    27.5    26.4    26.6    25.8    25.7     26  2 

1969  26.0  26.3  26.5  26.9  27.7  27.7  26.6    27.4    27.1    27.3    27.2    26.1     26.9 

1970  25.9  26.5  26.4  26.4  27.1  27.2  -  27.3    26.9    26.6    27.1    26.6 

MEAN     26.1  25.9  26.1  26.2  26.8  26.7  26.6    27.7    27.0    26.8    26.4    26.1      26.5 

PHEC IPI TATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

1961  -  368.6  450.9  173.3  218.8  0  0 

1962  376.7  394.2  516.9  367.5  62.5  30.0  2.B 

1963  227.2  188.7  352.3  325.3  127.8  0  0 

1964  534.8  653.6  389.6  255.5  202.0  59.0  8.5 

1965  480.6  413.6  661.0  400.8  26.4  47.0  49.3 

1966  215.9  319.8  355.0  268.8  139.1  12.6  0 

1967  343.6  437.2  342.6  370.5  93.7  8.7  5  5 

1968  259.6  254.1  316.8  415.0  236.7  18.3  0 

1969  322.6  288,0  423.5  228.0  123.1  6  5  6 

1970  249.1  330.3  253.2  355.8  63.6  37.7 

MEAN  334.5  364.8  406.2  316.1  129.4  21.4  8.0 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


ARACAJU  BRAZIL  HMO  83096  10  55S  037  05W        M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC       MEAN 

ISbl   1013.2  1014.2  1014.7  1015.2  1017.1  1017.7  1017.5  1018.2  1016.8  1016.0  1014.6  1014.4   1015.8 

1'962   1013  3  1013.3  1013.3  1012.2  1013.4  1016.1  1017.4  1017.2  1017.0  1015.2  1013.4  1014.0   1014.7 

ig63   1013.3  1013.3  1014.0     -    1014.3  1016.3  1015.9  1017.2  1016.3  1015.5  1013.5  1 0 1 2 .  "3 

1"964   1011.2  1011.4  1012.6  1012.1  1013.4  1013.6  1 0 1 4  . 9  1015.0  1015.3  1013.2  1012.4  1011.1   1013.0 

1"365   1011.1  1010.4  1011.0  1010. "3  1012.6  1016.2  1016.5  1016.9  1016.1  1013.4  1013.1  1012.8   1013.4 

1966  1012.5  1014.1  1013.0  1013.4  1014.1  1015.0  1016.9     -  1015.0  1010.8  1010.0  1009.8 

1967  1011.1  1012.4  1012.5  1013.8  1015.0     -  1017.6  1018.4  1015.0  1016.4  1013.1  1013.6 

1968  1014.4  1013.6  1014.3  1014.3  1016.3  1017.9  1018.8  1018.3  1017.9  1015.8  1013.6  1013.9   1015.8 

1969  1012.4  1012.1  1012.6  1013.3  1014.7  1016.3  1018.0  1017.4  1016.5  1014.7  1013.8  1013.3   1014.6 

1970  1013.7  1013.7  1013.7  1014.3  1015.6  1016.9  1018,1  1017.4  1016.5  1013.1  1011.3  1012.6   1014.7 

MEAN   1012.6  1012.9  1013.2  1013.3  1014.7  1016.2  1017.2  1017.3  1016.2  1014.4  1012.9  1012.8   1014.5 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC       MEAN 
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25 
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,  1 

26, 

.4 

25, 

,8 

1961  27.1    27.2    26.7    26.4    25.7    24.9    23.6    23.8 

1962  27.0    27.2    27.0    26.7    25.2    24.4    24.0    24.2  25.0 

1963  27.4    27.6    27.0     -  25.5    24.4    23.8    23.7  24.5 

1964  27.4    27.2     ------  24  3 

1965  26.1    26.7    27.1    26.8    26.3    25.1    24.7    24.3  24.9 

1966  27.2    26,7    27.0    25.9    25.6    25.2    24.5 

1967  ------  23  8    24.4 

1968  --------- 

1969  27.1    27,0    27.0    26.6    26.1    25.4    24.6    24,6  25.4 

1970  26.7    26,9    26,7    26,8    25.9    24.9    24,1    23,9  25,0 

MEAN  27.0    27.1    26.9    26.5    25.8    24.9    24.1    24.1  24.9 
PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

1961  23.5    15.5   292.5    96.3   130.3   226.6   166,8   101.1      1.2    27,7     9,0    26.4   1116.9 

1962  1.0    13.7    63.6   143.1   503.4   262.7    74,3   108.2  71.5    24.7    56.9    12.6   1335.7 

1963  0  15.7   115.2     -     393.1    83.2   168.0    45.4  56.8     3.8    25  0   144  6 

1964  ---------_.- 

1965  ----------       2g  5    5Q  Q 

1966  79.6   232,7   116.4   550.6   480.1   192.8   186.9     -  91.3    50.8    61.5     4.7 

1967  6.7    20.8    22.3    77,8    62.8    42.9    66.8    16,4  20.3     6.8      12    28  4    373  2 

1968  95.9    37.2   243.5   116,4   499.0   186.0   134.4    80.8  46.5     1.9    86,3     5,3   1533  2 

1969  43.1    61.1   219.7   143.8   387.0   196.7   154.8    27.7  35.7    13.0     1.1   190.6   1474  3 

1970  27.5    48,9   193,6    78.3    76,1    72,3    88.9    95.2  50.2    88.2    68.5     2.6    890^3 

MEAN  34.7    55.7   158.4   172.3   316.5   157.9   130.1    67.8  46.7    27,1     37,7    51.7   1256.6 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


BELEM  BRAZIL               WMO  821'91   01  27S  048  28H     2    M 
NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB      MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

igfc1   1007. S  lOO'S.fc  1008. b  1009.0  1010.1  1010.1  1010.4  1010.5  1009.6  1008.6  1008.4  1008.6   100"3.3 

1962  1009.2  1009.2  1009.2  1009.4  1009.6  1010.0  1011.2  1010.9  1010.5  1010.0  1009.0  1009.1   1009.8 

1963  1009.1  1009.6  1009.6  1009.4  1010.2  1011.0  1010.8  1010.5  1010.2  1010.3  1009.2  1009.8   1010.0 

1964  1009.4  1007.9  1009.0  1008.9  1010.0  1009.8  1010.3  1010.3  1010.0     -       -       - 

1965  -----------  - 

7  1009.8  1009.8  1010 

7  1011.0  1011.8  1012.1  1011 

9  -    1010.3  1012.0 

9  1010.1  1011.4  1011.9 

4  1010.1  1010.5  1011.2 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL      AUG     SEP     OCT 

1961  26.1    25.1    25.6    25.7  26.2    27.1    27.5    27.5    27.2    27.0 

1962  26.2    25.6    26.0    25.5  26.7    27.1    26.9    27.0    26.7    26.8 

1963  26.1    25.6    25.5    25.9  26.9    26.9    27.3    27.3    26.9    27.0 

1964  25.7    25.5    25.8    25.8  25.7    26.5    27.0    27.3    27.1 

1965  ---------- 
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1966  --------- 

1967  25.9    25.6  25.7  26.1  26.6  27.0  27.3  27.5  27.6 

1968  27.1    26.5  25.7  26.5  26.2  27.7  27.7  27.9  28.0 

1969  26.7    27.2  27.1  27.2  -  28.2  27.7  28.3  28.1 

1970  -  27.3  26.4  27.2  27.6  27.3  27. B  27.7  27.3 

MEAN  26.3    26.1  26.0  26.2  26.6  27.2  27.4  27.6  27.4 
PRECIPITATION  MM 
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347.1        372.0       423.0       340.4        304.0        140.0        114.7        110.6        134.6        111.2        141.6        157.2       2696.4 
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4 

922 

5 

921 

0 

919 

5 

918 

b 

923 

5 

921  ,  1 

n7o 

918 

9 

920 

b 

920 

9 

921 

3 

922 

1 

923 

b 

925 

3 

923 

2 

920 

9 

918 

0 

91b 

5 

917 

1 

920.7 

EB 

MAR 

APR 

22 

9 

22 

22 

7 
4 

22 

1 

23 

0 

24 

8 

22 

9 

22 

B 

22 

3 

22 

0 

21 

7 

- 

21 

4 

23 

0 

21 

5 

- 

22 

9 

21 

2 

21 

2 

21 

9 

19 

3 

1  7 

b 

19 

8 

18 

3 

lb 

8 

19 

1 

19 

0 

18 

4 

20 

3 

18 

b 

18 

3 

20 

0 

18 

9 

17 

7 

20 

0 

lb 

1 

lb 

7 

17 

4 

18 

1 

IB 

1 

20 

1 

MEAN  914.7  914. b  91b. 2  91b. B  918. 3   920.3   920. b   919.3   917. b   915.5   914.1   915.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19b1     21.3  22.9  22.7  22.1  19.7    18.8    18.4    20.3    24.1    22.3    23.5    22.1     21.5 

19b2     22 

19b3 

19b4 

19b5     21 

19bb     22 

19b7     22 

19bB     23.2  21.2  21.9  19.3  17.0    Ib.l    lb. 7    17.4    19.4    20.5    22. b    22.1  19.8 

19b9     23.5  24.2  22.9  20. b  19.9    18.1     1B.1    20.1    22.0    22.1    22.0    21.4     21.2 

1970     22.2  22. b  23.0  21.2  20.1    19.1    17.4    18.8    20.4    21.5    21.2    23. b     20.9 

MEAN     22.3  22. b  22.9  21.4  19.4    18.4    17.7    19.5    21.4    21.7    21.8    22.0     20.9 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN 

19b1  b4b.b  238.1  192.7  45. b  11.5     2.5 

1962  630.0  -  97. b  -  lb. 9 

1963  b1.3  209.7  7.0  b.O 

1964  -  289.7  bO.4  34.3  35.9    13.0 

1965  352.4  398.2  199.0  25.1  33.9     2.0 

1966  434.1  257.1  110.9  21.2  39.1  1.1 

1967  254.3  216.3  169.3  33.6  0  b.O 

1968  213.7  245.2  80.5  108.7  36.7     0 

1969  316.2  131.3  65.8  40.6  20. b    35.9 

1970  25b. b  103. b  13.3  69.7  1.0     4.2 

MEAN  351.7  232.1  99.7  42. B  21.7     8.1 


EP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

0 

32 

b 

132 

0 

110 

7 

14  lb . 7 

189 

3 

207 

7 

521 

4 

- 

0 

3b 

0 

- 

- 

1 

1 

267 

6 

250 

1 

387 

3 

57 

0 

322 

7 

227 

2 

208 

7 

1870.5 

2b 

8 

120 

6 

159 

1 

348 

5 

1520.4 

5 

5 

54 

2 

303 

2 

27b 

3 

1320.4 

4b 

8 

190 

4 

22b 

1 

2b5 

4 

1448.5 

33 

7 

20B 

1 

287 

3 

228 

3 

1394.0 

58 

4 

169 

b 

181 

4 

201 

7 

1104.0 

25 

5 

159 

1 

219 

3 

283 

1 

14b7.3 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


BRASILIA 

NOTES  ON  PAGE  10 


WHO  83377   15  47S  047  5feW   115  M 


STATION  PRESSURE  MB 


igfc3  884.4  885.1 

l'3fc4  884.4  884.3 

1'9fe5  884.2  884.2 

l-Sfefe  884.8  885.2 

1"5fc7  884. fc  885.0 

ISfeS  885.8  884.8 

1<9b"3  883.8  884.3 

1970  885.0  885. S 


88b. 2 
88b.  7 
884.4 

885.4 
885.1 


MEAN 


TEMPERATURE    DEG    C 


l'3b3  22.  1  21.0 

l'3b4  20.5  21.5 

1"3b5  20.2  21.0 

19bb  21.0  20. "3 

l-Sb?  21.5  21.4 

nb8  21.4  19.3 

1'9fc'9  21.9  21  .S 

1'970  20.8  20. "9 


MEAN 


21.2 


885.7 
887.0 
885. S 

885.8 
8Sb.4 
88b.  3 
88b. 2 
88b.  7 


34. b   884.9   885.7   88b . 3 


888. b 
888.3 
88b.  3 

887. b 
887.8 
888.3 
887  .S 
887  .7 


888.  1 

Beg. 8 

888.3 
888. b 
889.8 
889  .0 
888  .9 


JUL 

889.0 
888.7 
885.9 

889.2 
888.8 
890.  1 
890.  1 
890  .2 


AUG 

887.9 
888.8 
885.4 

888.3 
888.8 
888. E> 
887.2 
888,2 


887. 
887. 
887. 
88b. 
88b. 


885.9 
885.7 
885.5 

885.5 
88b.  3 
885.8 
885.2 
884  .7 


17 

5 

18 

2 

20 

7 

1  7 

7 

17 

4 

19 

5 

1  7 

b 

18 

3 

20 

5 

17 

9 

17 

9 

19 

9 

18 

b 

18 

3 

20 

2 

lb 

b 

1  7 

1 

19 

0 

18 

4 

18 

b 

21 

1 

19 

4 

18 

0 

19 

3 

884.9 
884  .8 
884  .9 

884  .5 
883. b 
884.0 
884  .3 
883  .4 


889.0   889.0   887.9   88b. 5   885 . b   884.3 


884  . 
883. 
885. 


884. 
885. 


21.2 
20.4 
20.2 


88b. 
88b. 
88b. 
88b. 
88b  . 


PRECIPITATION  MM 


19b3 

177 

4 

254 

0 

24 

2 

144 

0 

19b4 

4b3 

3 

331 

9 

212 

b 

91 

8 

19b5 

2b5 

8 

lb3 

3 

319 

3 

1b5 

5 

19bb 

230 

7 

352 

1 

1b9 

3 

10b 

9 

19b7 

90 

3 

170 

9 

285 

4 

213 

b 

19b8 

91 

9 

450 

7 

225 

1 

148 

8 

19b9 

195 

9 

150 

5 

180 

5 

91 

0 

1970 

470 

1 

23b 

0 

188 

5 

113 

3 

82 

5 

357 

5 

275 

0 

1323 

7 

178 

b 

279 

9 

291 

1 

1949 

8 

3bO 

8 

449 

4 

121 

2 

1994 

0 

13b 

9 

154 

0 

347 

9 

IbSb 

9 

b4 

3 

218 

4 

179 

7 

12bb 

1 

88 

3 

314 

8 

272 

4 

lb75 

b 

195 

5 

303 

b 

271 

1 

1513 

7 

20b 

b 

230 

8 

195 

3 

1733 

b 

248.2       2b3.7       200. b        134.4 


1b4.2       288. b       244.2 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


COARI  BRAZIL  WHO  82425  04  05S  0b3  OSH     4  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

-TEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV     DEC       MEAN 

iqfel       ..--------  1004.0  1004.8 

1962      -    1005,2     -  1005. fe  1006.1  lOOfc.B  1  OOfc  ,  5  1005.3  1004.5  1005. b  1004. "3  1004,8 

1"3fe3   1005.3  1005.7  lOOfc.l  1005.4  100b. 3  100fe.7  100b. 0  1005.2  1004. B     -       -       - 

1'3b4      -----  1005,5  1005.7  1005,5  1005.5  1005.7  1005.3  1005.7 

1'3b5   1005.0  1005.2  100b. 7  1005.7  1005, S  100b, 8  1007,0  100b. 4  100b, b  1005.7  1005.7  1004.9   1 00b .  0 

19bb   1005.3  1005.2  1005.5  1005. "3  100b. 2  1005.7  1005.4  100b. 0  100b. 1  1004.0  1005.5  1005.2   1005.5 

15b7   100b. 1  1005.8  1005.9  1 00b  .  1  1005.8  100b. 0  1005.4  1005.9  1005.9  100b. 1  1004.8  1005,8   1005.9 

19b8   100b. 2  1005.8  1004.9  1005.0  1 00b . 5  1005. b  1005.9  100b. 1  1005.9  1005.4  1004. b  1005.1   1005. b 

19b9   1005.3  1005.0  1005.3  1005.0  1005.4  1005.8  100b. 3  1004.2  1003.5  1003.1  1000.9  1003.0   1004.4 

1970      -    1003.4  1003.7  1004. b  1004.8  1005.5  100b. 3  1004.4  1003,9  1002.7     -  1002.2 

MEAN   1005.5  1005.2  1005.4  1005.4  1005.9  100b. 1  1 OOfe . 1  1005,4  1005.2  1004.8  1004.5  1004. b   1005.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT  NOV  DEC       MEAN 


1961 

- 

- 

- 

- 

1962 

- 

2b 

3 

- 

26 

3 

2b 

4 

26 

7 

1963 

26 

.0 

26 

.  2 

25 

.9 

2b 

1 

2b 

4 

26 

.  3 

19b4 

2b 

.2 

1965 

26 

.  1 

25 

.9 

25 

.2 

2b  . 

,  3 

2b 

,5 

2b 

,6 

19bb 

26 

.2 

27 

,0 

26 

.5 

26 

1 

2b. 

5 

27 

,  1 

1967 

25 

b 

2(, 

1 

26 

5 

26 

1 

27  , 

0 

26, 

7 

1968 

25 

.9 

26. 

.2 

25 

6 

25 

9 

25 

1 

26 

7 

1969 

26 

.3 

26 

,4 

26 

5 

26 

6 

26, 

9 

27 

1 

1970 

26, 

.5 

26. 

7 

2b  , 

b 

27, 

1 

26  . 

,8 

26 

,b 

26 

.3 

27 

.5 

26, 

,  1 

27 

,9 

26, 

4 

26 

.3 

26. 

5 

26. 

.4 

26. 

3 

27 

4 

28 

1 

28, 

,2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

1961  -------- 

1962  -  234,8  -  284,6  304,7  10,0  101,0  112,1 

1963  321,4  182,7  264,9  277,0  254,2  121,0             0  96,4 
19b4  -                   -  -                   -  -  131,9128,5  87,7 

1965  134,3    57,0  297,8  123,1  142,9  151.6  97.3  81.9 

1966  188.3    73.2  100.7  103,1  152,6  12,6    70,3  6,4 

1967  205,7    82,1  97,4    96,6  60,6  39,8    10,8  16,9 

1968  88,3    62,6  119,8  212,5  112,8  53,4  50,0  42,6 

1969  189,4    95,2  92,6  160,6  138,6  60,4  40,8  112,6 

1970  -  297,4  297,7  291,3  244,7  70,9  72,3  49,7 

MEAN  187,9  135,6  181,6  193,6  176,4  72,4  b3,4  b7,4 


2b,  5 

2b. b 
2b. b 
2b, 2 
27  ,0 


- 

190 

,  1 

231 

,9 

- 

45 

.0 

105 

1 

130 

4 

276 

B 

- 

105 

,9 

- 

190 

,0 

18b 

,0 

99 

,8 

165 

,  3 

- 

1  74 

.2 

1b2 

,  1 

243 

,4 

191 

,  1 

1856 

,  7 

37 

,6 

27 

.5 

99 

,  7 

140, 

8 

1012 

a 

22 

,  4 

28, 

.4 

3b 

,8 

64, 

0 

761 

5 

b3 

,6 

89, 

,5 

91 

.0 

166. 

1 

1152 

? 

59 

,  4 

131, 

,0 

9b 

.2 

215, 

1 

1391 

9 

66 

•  1 

111, 

,  1 

160, 

,  4 

84 

,9 

105. 

,  1 

123, 

,  4 

179, 

,  1 

1570 

,8 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


CONCEICftO  DO  ARAGUAia  BRAZIL  WMO  8286,1   08  15S  048  1 7W 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 


1861 

882 

3 

883 

b 

882 

8 

882 

8 

884 

1 

885 

1 

884 

8 

884 

5 

882 

7 

882 

0 

881 

8 

882 

7 

883.3 

18E.2 

883 

8 

883 

3 

883 

3 

883 

4 

884 

3 

885 

1 

886 

2 

884 

5 

883 

6 

883 

4 

882 

6 

882 

7 

883.8 

18fe3 

882 

7 

883 

5 

883 

6 

883 

0 

884 

8 

885 

5 

885 

3 

883 

8 

882 

8 

883 

0 

882 

4 

883 

2 

883.6 

18fe4 

883 

8 

882 

6 

883 

7 

883 

6 

884 

5 

884 

8 

885 

2 

884 

6 

883 

5 

883 

4 

882 

8 

882 

0 

883.7 

18fc5 

883 

3 

882 

6 

883 

8 

883 

4 

883 

7 

885 

e 

885 

5 

883 

8 

883 

4 

883 

0 

882 

5 

882 

7 

883.6 

1866 

882 

8 

883 

5 

883 

0 

883 

4 

884 

1 

885 

4 

885 

8 

884 

6 

884 

1 

883 

2 

882 

1 

881 

5 

883.6 

1867 

882 

6 

883 

5 

883 

5 

884 

2 

884 

B 

885 

1 

885 

7 

885 

5 

884 

8 

884 

2 

882 

2 

883 

0 

884.  1 

1868 

883 

4 

883 

e 

884 

1 

883 

7 

- 

886 

8 

887 

1 

885 

2 

884 

2 

883 

7 

882 

5 

883 

3 

- 

1868 

881 

8 

882 

1 

883 

4 

883 

0 

883 

8 

884 

8 

886 

8 

884 

2 

883 

2 

882 

8 

882 

4 

- 

- 

1870 

883 

4 

882 

B 

883 

4 

883 

6 

883 

8 

884 

8 

885 

7 

883 

6 

883 

1 

882 

5 

882 

0 

881 

8 

883.4 

MEAN  883.0  883.1  883.5  883.4  884.2  885.3  885.8  884.5   883.5   883.1   882.4   882.6 
TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT      NOV     DEC 

1861  25.8  25.8  26.8  27.1  27.2  26.8  26.8  2B.4    28.5    27.2    27.4    25.7 

1862  26.2  26.7  26.2  26.3  27.5  26.8  27.6  28.2    28.4    27.1    26.3    26.5 

1863  26.2  25.6  25.7  26.0  26.5  26.5  26.5  28.3    28.5    28.6    27.0    26.0 

1864  25.4  25.5  25.4  26.0  26.2  26.1  26.8  28.4    28.7    26.2    26.4    25.8 

1865  25.5  25.1  25.0  25.4  26.8  26.7  27.0  28.3    28.3    27.7    27.1    26.4 

1866  25.8  25.7  26.4  26.6  28.0  27.2  27.6  2E 

1867  26.4  25.7  25. B  25.4  27.0  26.8  26.8  27 

1868  25.3  25.2  25.7  26.4  -  26.0  26.7  27 
1868  26,0  26.1  26.1  27.0  27.5  27.6  27.4  28 
1870     26.1  27.3  27.4  27.8  27.8  27.8  27.8  28 

MEAN     25.8  25.8  26.1  26.4  27.2  26.8  27.1  28 

PRECIPITATION  MM 


28 

1 

27 

5 

26 

4 

26 

1 

27 

0 

27 

8 

26 

8 

26 

1 

26 

3 

26 

6 

27 

7 

26 

4 

26 

1 

25 

4 

28 

2 

27 

6 

27 

5 

- 

28 

0 

27 

5 

27 

3 

27 

5 

27 

6 

28 

6 

27 

3 

26 

8 

26 

2 

26 

8 

1861 

283 

4 

211 

3 

182 

4 

128 

2 

1862 

176 

8 

125 

7 

265 

0 

300 

8 

1863 

187 

2 

284 

0 

262 

4 

161 

8 

1864 

648 

4 

386 

0 

313 

4 

181 

4 

1865 

262 

6 

287 

8 

315 

7 

251 

2 

1866 

333 

6 

258 

1 

266 

7 

172 

1 

1867 

88 

5 

388 

8 

483 

4 

288 

6 

1868 

187 

5 

236 

7 

156 

8 

110 

5 

1868 

288 

8 

308 

B 

328 

4 

234 

4 

1870 

268 

6 

1B6 

5 

271 

4 

188 

1 

.4  6.2 

277.7       271.5       284.6       202.8  50.1  7.4 


15.0        114.4 


102 

2 

55 

2 

205 

0 

1363 

2 

186 

8 

203 

8 

301 

6 

1613 

3 

104 

208 

8 

334 

8 

1617 

7 

225 

133 

6 

188 

8 

2221 

8 

1  78 

156 

8 

150 

8 

1722 

2 

88 

205 

3 

257 

6 

_ 

138 

231 

2 

188 

5 

1835 

1 

124 

182 

8 

327 

7 

71 

122 

4 

286 

3 

1751 

2 

183 

187 

8 

104 

8 

1506 

2 

142 

4 

170 

8 

237 

6 

1688 

8 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CUI«B»  BRAZIL  WMO  8336.1   15  3feS  056  06M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 


l^bl 

<98'9 

.8 

991 

.2 

991 

.6 

991 

.8 

994 

.2 

996 

.0 

995 

.9 

993 

.3 

99  1 

.2 

990 

.4 

990 

.  1 

990 

.2 

992 

.  1 

1Sfc2 

"3  "90 

.3 

990 

.4 

991 

.  1 

992 

.3 

994 

.6 

995 

.9 

998 

,3 

994 

.3 

992 

.  1 

992 

.4 

989 

.9 

988 

.8 

992 

.5 

1Sb3 

^■JO 

.2 

990 

.  7 

992 

.  1 

991 

.9 

995 

.0 

996 

.2 

994 

.0 

992 

.8 

991 

.5 

990 

.6 

990 

.  1 

990 

.2 

992 

,  1 

1'9b4 

98S 

.4 

989 

.  4 

992 

,  1 

992 

.2 

994 

.9 

994 

.9 

993 

.  1 

993 

.  1 

992 

.4 

991 

.5 

990 

.2 

989 

.0 

991 

,9 

* 
1<3E>E> 

?8<3 

.  1 

989 

,4 

992 

.0 

991 

.  7 

993 

.2 

995 

.5 

995 

.  1 

993 

,  1 

991 

.9 

990 

,9 

990 

,  1 

990 

.3 

991 

,9 

SSO 

.  1 

990 

.3 

990 

,  7 

992 

.  1 

993 

.9 

994 

.  3 

995 

.  1 

994 

,9 

993 

,3 

990 

.8 

989 

.4 

988 

.3 

991  , 

.9 

1967 

992, 

,3 

992, 

.5 

994, 

,  1 

995, 

,2 

996 

.9 

996, 

.2 

995, 

,3 

993 

.8 

992. 

.9 

991  . 

.8 

991 

.8 

nbs 

'3'92, 

.6 

991  , 

,  1 

992, 

.8 

994, 

.  3 

996 

,  7 

996 

.8 

997, 

.0 

995, 

.5 

995 

.  1 

992. 

.  1 

989. 

,B 

991 

.0 

993. 

.  7 

nfes 

SSO, 

.  1 

990. 

.9 

992 

.0 

993, 

!o 

994  , 

.5 

996 

.2 

997, 

.7 

995, 

.  1 

992 

.0 

992. 

,  1 

990. 

.6 

990 

.9 

992. 

.9 

1"370 

991  , 

.0 

991  . 

,9 

992, 

.6 

993, 

,3 

994, 

,  7 

995, 

.9 

997. 

.5 

994, 

.8 

993, 

.0 

991  . 

.4 

990. 

2 

990 

.3 

993. 

,  1 

MEAN  990.3  990.8  992.0  992.7  994.7  995.9  996.0  994.2  992.6  991.5  990.2  990.1  992.6 
TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  26.4    26.5  26.7  26.6  25.5  22.8  23.3  27.7  28.9  27.7  27.4  26.9  26.4 

1962  26.4    26.8  27.2  26.1  24.4  22.4  20.5  25.2  27.9  26.4  28.5  26.3  25.7 

1963  26.4    26.2  26.3  26.6  24.7  23.0  23.6  26.7  2S.0  29.5  28.1  28.5  26.5 

1964  27.9    27.5  26.7  27.1  24.6  23.5  22.7  27.7  27.5  26.4  27.0  26.4  26.3 

1965  26.6    26.5  25.3  25.9  25.7  25.1  24.0  26.3  27.4  27.2  27.1  27.1  26.2 

1966  27.3    26.3  26.9  26.4  25,3  24.7  24.6  24.3  26.8  28.0  28.1  28.4  26  4 

1967  -      26.1  26.4  25.6  23.6  22.0  22.4  25.1  28.0  27.8  26.9  26.8 

1968  26.2    25.7  25.9  23.7  20.9  21.8  22.0  24.9  24.5  27.0  28.0  26.2  24.7 

1969  26.6    26.6  26.8  26.1  24.5  23.0  21.7  23.8  28.0  26.9  27.4  26.9  25.7 

1970  27.2    26.3  26.4  26.3  23.6  22.7  21.3  23.6  27.1  27.5  27.8  27.0  25.6 

MEAN  26.8    26.5  26.5  26.0  24.3  23.1  22.6  25.5  27.4  27,4  27.6  27.1  25.9 

PRECIPITATION  MM 


1961  . 

343 

.8 

239 

.  1 

65 

.  1 

44 

.5 

1962 

237 

.8 

132 

,8 

59 

.8 

1  1  7 

,0 

1963 

191 

.4 

260 

.2 

161 

.4 

73 

,8 

1964 

97 

.5 

193 

,9 

234 

.  3 

43 

.0 

1965 

145 

.7 

85 

,  3 

182 

.6 

175 

,4 

1966 

204 

.2 

312. 

.3 

92 

,5 

18 

.0 

1967 

- 

154. 

.6 

186 

,  1 

191  . 

,8 

1968 

124 

.3 

506. 

.9 

127. 

,5 

97. 

.3 

1969 

275. 

.4 

73. 

,4 

68 

.4 

57. 

.5 

1970 

212 

,2 

1  19. 

.8 

289 

,0 

165. 

.8 

1 

,6 

19 

.4 

133 

.5 

143 

.  7 

153 

.  1 

1  169 

.2 

12 

,4 

43 

.2 

118 

,  7 

126 

.2 

262 

.5 

1  153 

.6 

0 

22 

,8 

79 

,8 

203 

.5 

97, 

.8 

1096 

.5 

,9 

39 

,9 

198 

.0 

1  71 

,9 

154 

.5 

1  146 

.0 

0 

22 

,6 

306 

.  1 

1  15 

,4 

291 

.6 

1337 

.2 

1 

.2 

25 

.2 

195 

,2 

37 

,  1 

135, 

,0 

1064 

.8 

0 

1  1  , 

,8 

97, 

,3 

179 

,0 

248, 

,  1 

33 

.  1 

128, 

,  1 

153, 

,5 

125 

,9 

269, 

,  1 

1568 

,8 

1  . 

,9 

42, 

,2 

167, 

,4 

83 

,3 

191  , 

,3 

999 

.2 

0 

83, 

,6 

60, 

,  4 

160 

,9 

173, 

,  7 

1305 

.8 

203,6   207.8   146.7    98.4    18.0     4.4      1.0     5.1    43.9   151.0   134.7   197.7   1212.3 


WEST  INDIES.  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CURITIBA  BRAZIL  WMO  83842   25  2fcS  O'JS  16W 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

rEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  90fc.4  gOB.O 

1'5fc2  '907.3  '507.2 

19fe3  'SOfe.O  "308.2 

1'3b4  '907.0  906.. 0 

1965  906.3  904.7 

1966  906.1  906.8 

1967  906.1  906.9 

1968  907.7  908.0 

1969  907.0  908.6 

1970  910.4  911.0 

MEAN  907.0  907.5   909.5   910.3   911.8   912.3   913.3   912.3   910.8   909.5   907.9   907.5 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  20.3    2 

1962  19.0    1 

1963  21.1    2 

1964  19. e    2 

1965  19.0    2 

1966  20.8    2 

1967  19.4    1 

1968  19.6    1 

1969  20.6    2 

1970  19.8    2 


PRECIPITATION  MM 


909 

5 

909 

1 

91  1 

6 

912 

9 

912 

9 

911 

6 

908 

8 

908 

9 

906 

8 

907 

8 

909 

5 

908 

2 

909 

8 

911 

5 

912 

4 

913 

2 

911 

1 

910 

7 

909 

7 

907 

8 

906 

0 

909 

6 

909 

5 

909 

4 

912 

6 

912 

5 

912 

4 

910 

5 

909 

5 

909 

5 

907 

2 

908 

6 

909 

7 

910 

910 

8 

912 

3 

910 

4 

912 

1 

912 

3 

910 

3 

908 

3 

- 

904 

7 

907 

908 

9 

909 

8 

912 

8 

91  1 

3 

- 

909 

3 

908 

1 

907 

8 

906 

6 

- 

908 

909 

9 

91  1 

3 

910 

3 

912 

4 

91  1 

4 

91  1 

0 

908 

0 

906 

5 

905 

0 

908 

9 

908 

910 

4 

91  1 

2 

910 

7 

912 

4 

911 

4 

910 

7 

909 

4 

906 

4 

907 

4 

909 

3 

909 

909 

3 

91  1 

5 

915 

0 

913 

4 

91  1 

1 

909 

7 

908 

9 

910 

911 

7 

913 

0 

914 

1 

915 

3 

912 

3 

910 

7 

91  1 

0 

909 

5 

911 

6 

91  1 

3 

913 

913 

6 

913 

4 

914 

2 

917 

6 

915 

2 

913 

5 

91  1 

1 

909 

2 

908 

4 

912 

6 

13 

8 

14 

0 

15.6 

1  7 

1 

18 

2 

19 

2 

19.5 

17 

5 

1  1 

1 

1  1 

1 

13.5 

15 

2 

14 

5 

17 

9 

18.7 

15 

8 

12 

4 

14 

1 

16.1 

18 

1 

1  7 

1 

19 

0 

18.4 

1  7 

4 

1  1 

8 

10 

6 

13.7 

15 

5 

15 

9 

18.2 

- 

14 

6 

12 

5 

15.0 

16 

2 

16 

6 

18 

2 

19.7 

16 

8 

14 

0 

13 

9 

12.7 

14 

0 

16 

1 

17 

8 

19.9 

16 

9 

13 

2 

13 

6 

16.2 

16 

1 

18 

9 

1  7 

3 

17.7 

1  7 

1 

- 

- 

12.5 

14 

1 

16 

0 

19 

4 

19.6 

- 

13 

1 

12 

4 

13.8 

15 

8 

14 

1 

18 

2 

17.7 

16 

4 

1  3 

2 

1  1 

9 

12.0 

13 

7 

15 

7 

16 

1 

19.9 

16 

2 

1961 

118 

1 

210 

1 

1  47 

9 

176.9 

1962 

85 

2 

188 

6 

157 

1 

49  .0 

1963 

301 

3 

182 

2 

105 

9 

13.3 

1964 

42 

0 

187 

0 

118 

8 

63.1 

1965 

198 

6 

148 

2 

92 

5 

196.5 

1966 

116 

7 

204 

7 

86 

8 

150.2 

1967 

125 

0 

183 

0 

193 

9 

7.8 

1968 

339 

1 

75 

6 

105 

4 

77.5 

1969 

149 

6 

237 

2 

65 

9 

130.2 

1970 

171 

6 

164 

2 

206 

5 

79  .  1 

164.7   178.1 


1  77 

0 

12 

1 

22 

0 

219 

9 

121 

0 

255 

5 

173 

0 

1690 

1 

48 

7 

51 

8 

89 

4 

113 

4 

217 

1 

71 

3 

60 

1 

1  166 

4 

27 

0 

21 

7 

54 

6 

122 

7 

196 

4 

213 

8 

165 

5 

1414 

7 

312 

7 

78 

1 

79 

1 

158 

9 

94 

2 

- 

74 

8 

- 

52 

5 

206 

7 

91 

0 

79 

3 

131 

4 

132 

4 

273 

8 

1753 

0 

81 

2 

43 

3 

77 

4 

95 

3 

236 

5 

43 

3 

226 

1 

1438 

0 

162 

6 

65 

7 

25 

4 

77 

5 

1  1  1 

6 

166 

4 

150 

6 

1287 

5 

- 

66 

2 

4  1 

9 

148 

9 

98 

2 

90 

1 

121 

0 

91 

1 

14 

7 

1  17 

7 

149 

2 

318 

3 

103 

3 

1613 

9 

282 

9 

54 

4 

37 

3 

- 

133 

5 

45 

6 

281 

1 

140 

6 

69 

4 

55 

7 

1  14 

1 

154 

0 

149 

4 

159 

8 

1  474 

3 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


« 


FLORIANOPOLIS  BRAZIL  WMO  838'57  21     35S  048  34H 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB  MAR      APR     MAY      JUN      JUL  AUG  SEP      OCT  NOV      DEC 

l<3bl      ._.---  I01fc,4  1014.2  1011. fc  1011.2  1008.5  1009.2 

1962   100S.3  1008. b  100'5.fe  1012.3  1015.1  I01fc.1  1018.1  1015.2  1014. g  1014.3  1010.4  lOOS.fe 

1'3fc3   IOOfc.8     -       -       -    101b. 0  101b. 1  1015.5  1013.8  1012.2  1012.4  100"3.3  1011.5 

1"3b4   lOOg.O  1007.3  1012.1  1013.4  1015.8  1014.5  1017.0  101b. 5  1014.2  1012.2  1011.1  1 00b  .  "3 

19b5   1008.1  1005.3  1009.7  1011.7  1012. "3  101b. 2  1015. b  1012.3  1012. "3  1011.2  1010.7  1007.9 

igbfe   1007.2  1007.7  1009.5  1012.8  1014.8  1013.0  101b. 0  101b. 1  1015.6  1011.6  1010.9  1006.9 

1967  1008.1  1008.6  1008.9  1013.2  1014.0  1014.2  1016.5  1014.7  1014.5  1012.1 

1968  -       -       -    1012.6  1015.1  1018.1  1019.3  1020.5  1018.4  1015.5  1012.4  1011.5 

1969  1008.4  1010.2  1013.3  1015.5  1016.5  1018.7     -  1017.1  1014.7  1015.9  1012.4  1014.5 

1970  1011.7  1012.2  1014.1  1015.5  1015.2  1016.9  1021.7  1019.1  1017.1  1014.2  1011.9  1008.8 

MEAN   1008.6  1008.6  1011.0  1013.4  1015.0  1016.0  1017.3  1016.0  1014.6  1013.1  1010.8  1 009 . b 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR    JAN     FEB  MAR      APR      MAY      JUN  JUL  AUG  SEP      OCT  NOV      DEC 


1961 

- 

- 

- 

- 

- 

1  7 

.9 

19.3 

19 

.  1 

21 

.8 

22 

.2 

23.9 

- 

1962 

23 

.6 

23 

.4 

23 

.  7 

21 

.  1 

17 

.  7 

15.8 

15 

.  4 

15.9 

1  7 

.  3 

18 

.  4 

21 

.4 

22.8 

19 

.7 

1963 

24 

.  4 

17.3 

1  7 

.  7 

17.0 

19 

.0 

19 

.6 

21 

.  1 

22.4 

- 

1964 

23 

.9 

24 

.  1 

23 

.4 

21 

.  3 

19 

.2 

16  ,2 

14 

.5 

17.0 

18 

.0 

19 

.3 

20 

.5 

22.2 

20 

.0 

1965 

23 

.7 

25 

.2 

22 

.4 

21 

.4 

18 

.4 

18.8 

16 

.3 

18.0 

18 

.2 

19 

.3 

21 

.  3 

23  .6 

20 

.b 

1966 

24, 

,  7 

24 

.6 

24 

.2 

21 

.6 

19 

.9 

18.2 

18 

.2 

15.8 

16 

.8 

18 

.8 

21 

.2 

23.1 

20 

.6 

1967 

23, 

.6 

23 

.8 

22, 

.9 

21 

.8 

21 

.  1 

16.5 

17 

.0 

18.3 

18, 

.5 

21 

.5 

1968 

- 

19 

.3 

1  7 

.  1 

16.9 

16 

.9 

17.3 

17  , 

,3 

19 

,3 

22 

.8 

23.0 

1969 

23, 

,8 

25 

.0 

23 

.0 

21 

.2 

19 

.0 

17.5 

- 

16.3 

1  7 

.9 

18, 

.2 

21 

.3 

22.4 

1970 

24, 

,  1 

24 

.9 

23 

,8 

21 

,6 

19 

.9 

17.9 

16 

.  7 

16.9 

1  7 

,  7 

19, 

,  4 

19 

.9 

22.9 

20 

.5 

PRECIPITATION  MM 


1961 

47 

.  1 

22 

.3 

23b 

.7 

154 

,0 

122  , 

,4 

138 

.  1 

1962 

104 

.2 

204 

.3 

267 

.  4 

58 

.8 

85 

.8 

25 

.9 

100 

.b 

13 

.6 

110 

.5 

54 

.3 

50, 

,  1 

35 

,9 

1111 

.  4 

1963 

324 

.9 

24 

.2 

39 

.5 

58 

.2 

145 

.2 

124 

.9 

94, 

.3 

29, 

.8 

1964 

28 

.6 

53 

.2 

70 

.4 

79 

.  1 

88 

.6 

68 

.3 

61 

.2 

25 

.9 

70 

.5 

1  7b 

.8 

36, 

,4 

67, 

.6 

826 

.6 

1965 

54 

.  7 

79 

.8 

139 

.2 

7  1 

.8 

70 

.9 

32 

.8 

74 

.5 

122 

.4 

10b, 

,  1 

47 

.8 

245, 

,  1 

120, 

.2 

1165 

.3 

1966 

137 

.3 

313 

.4 

123 

.6 

249 

.8 

81 

.3 

94 

.8 

33 

.  7 

71 

.  7 

54 

,2 

149 

.8 

62, 

,  4 

243, 

,0 

1615 

.0 

1967 

215 

.2 

185 

.6 

70 

.  1 

71 

.b 

33 

.0 

119 

.  1 

94 

.4 

48 

.0 

20b, 

.6 

115 

.  1 

1968 

37 

.5 

55 

.3 

3 

.4 

42 

.6 

74 

.6 

34 

,  3 

154, 

.3 

147 

.2 

148, 

1 

127, 

,  1 

- 

1969 

198 

.0 

102 

.5 

163 

.  1 

145 

.b 

88 

.9 

181 

.6 

73 

.8 

43, 

,  1 

85 

.  4 

219, 

,0 

169, 

,0 

_ 

1970 

207 

.6 

244 

.8 

201 

.0 

7b 

.2 

101 

.8 

132 

.3 

103 

.2 

135 

.  7 

8b, 

,8 

80 

.  7 

86, 

0 

128, 

,0 

1584  , 

.  1 

145.3   169.1    147.8   101.0    69.2    80.2    69.9    60.6   121.4   113.6   118.2   117.6   1313.9 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


FORTALEZA  BRAZIL              WHO  823'57  03  43S  038  28W     2  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR  MAT  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

igfcl   1007.2  1008.3  1007.5  1007.8  1 00<3  . 2  1009. "3  1010.5  1010. S  100"3.5  1007.7  1007.7  1007.5  1 008  .  fc 

l"3fe2   1007.8  1007.3  1007.2  1007.5  1008.4  1009.2  1010.8  1010. t  1010.3  1010.0  1007.9  1007.9  1008.7 

1963  1007.2  1007.2  1007. b  1007.3  1008.5  1010.4  1010.0  1010.0  1009.2  1009.1  1007.7  1007. fc  1008.5 

1964  1007.1  1006.4  1007.5  1007,7  1008.6  100B.6  1009.6  1009.7  1010.1  1009.4  1008.3  1006.8  1008.3 

1965  1006.9  1007.1  1007.7  1007.5  1008.0  1010.7  1010.6  1010.5  1010.1  1008.5  1008.2  1008.1  1008.7 


1007 

5 

1007 

8 

1009 

2 

1009 

9 

1010 

5 

1010 

9 

1009 

1007 

2 

1007 

5 

1008 

4 

1009 

2 

1010 

8 

1010 

6 

1010 

1007 

6 

1007 

3 

1008 

5 

1010 

4 

1010 

0 

1010 

0 

1009 

1007 

5 

1007 

7 

1008 

6 

1008 

6 

1009 

6 

1009 

7 

1010 

1007 

7 

1007 

5 

1008 

0 

1010 

7 

1010 

6 

1010 

5 

1010 

1007 

4 

1007 

8 

1008 

5 

1009 

4 

1010 

1 

1010 

5 

1010 

1007 

4 

1008 

2 

1008 

7 

1009 

9 

1010 

8 

101  1 

3 

1010 

1008 

6 

1008 

2 

1009 

2 

1010 

5 

1011 

4 

1010 

8 

1010 

1007 

4 

1007 

1 

1008 

2 

1009 

7 

101  1 

1 

1009 

9 

1009 

1007 

6 

1007 

9 

1008 

5 

1010 

0 

1010 

6 

1009 

5 

1009 

1966  1007.8  1008.0  1007.4  1007.8  1008.5  1009.4  1010.1  1010.5  1010.4  1009.0  1007.2  1006.2   1008.5 

1967  1007.1  1007.4  1007.4  1008.2  1008.7  1009.9  1010.8  1011.3  1010.7  1009.7  1007.9  1008.5   1009.0 

1968  1008.2  1007.5  1008.6  1008.2  1009.2  1010.5  1011.4  1010.8  1010.0  1008.7  1007.4  1007.8   1009.0 

1969  1006.3  1006.2  1007.4  1007.1  1008.2  1009.7  1011.1  1009.9  1009.5  1008.5  lOOB.O  1007.7   1008.3 

1970  1008.2  1007.6  1007.6  1007.9  1008.5  1010.0  1010.6  1009.5  1009.0  1008.1  1007.1  1007.0   1008.4 

MEAN  1007.4  1007.3  1007.6  1007.7  1008.6  1009.8  1010.6  1010.4  1009.9  1008.9  1007.7  1007.5   1008.6 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  27.6    26.6    27.1    27.0    27.4    27.2    26.6  26.7    26.9    27.5    27.4    27.5     27.1 

1962  27.9    28.0    27.4    27.2    27.8    27.4    27.2  27.1    27.0    27.5    27.6    27.8     27.5 

1963  27.3    27.5    26.6    27.2    27.6    27.3    26.9  26.9    27.0    27.7    27.9    27.5     27.3 

1964  27.2    26.6    27.3    26.6    27.2    27.0    26.4  26.9    26.3    27.1    27.4    27.6     27.0 

1965  27.0    28.2    27.7    26.2    26.8    26.5    26.7  26.7    26.8    27.4    27.8    28.0     27.2 

1966  28.4    28.2    28.2    27.6    27.2    26.9    26.4  2b 

1967  28.7    26.9    26.2    26,5    26.7    26.2    25.8  2b 

1968  27.8    27.5    26.1    26.6    26.0    26.6    26.2  27 

1969  28.3    28.7    27.7    27.6    27.6    27.0    2b. b  2b 

1970  28.2    28.4    27.3    27.4    27.7    27.1    27.3  27 

MEAN  27.8    27.7    27.2    27.0    27.2    26.9    2b . b  26 

PRECIPITATION  MM 


27 

1 

27 

8 

28 

1 

28 

7 

26 

8 

27 

4 

27 

3 

27 

4 

27 

8 

28 

2 

28 

3 

28 

2 

27 

4 

27 

6 

28 

0 

28 

4 

27 

9 

28 

2 

28 

0 

28 

4 

1961 

162 

7 

465 

7 

287 

6 

367 

7 

182 

8 

7b 

4 

1  18 

8 

1962 

71 

9 

100 

8 

359 

4 

3B1 

1 

173 

5 

93 

3 

5 

8 

1963 

221 

1 

248 

6 

630 

0 

586 

2 

118 

b 

41 

9 

4 

0 

1964 

295 

3 

503 

5 

388 

5 

558 

6 

310 

7 

94 

8 

145 

9 

1965 

112 

9 

10 

2 

219 

1 

469 

2 

383 

5 

314 

2 

bO 

7 

1966 

27 

2 

48 

2 

181 

5 

329 

3 

300 

4 

154 

5 

15b 

4 

1967 

21 

8 

402 

7 

362 

6 

356 

7 

438 

4 

182 

1 

88 

4 

1968 

260 

0 

106 

8 

211 

4 

341 

7 

291 

3 

20 

4 

59 

9 

1969 

81 

2 

100 

6 

489 

7 

349 

6 

374 

7 

151 

5 

183 

9 

1970 

92 

6 

39 

0 

220 

8 

578 

6 

53 

5 

89 

2 

33 

2 

134.7   202.6   335,1   431.9   262.7   121.8 


8 

0 

68 

1 

1759 

0 

1  1 

8 

1  1 

7 

1276 

7 

42 

7 

208 

7 

21  10 

3 

3 

8 

1  7 

2 

2425 

5 

2 

1 

10 

2 

1629 

4 

19 

4 

9 

8 

1289 

0 

2 

4 

9 

2 

1936 

9 

2 

3 

46 

7 

1385 

4 

1 

5 

4 

0 

1802 

8 

47 

1 

12 

5 

1191 

9 

14 

1 

39 

8 

1680 

6 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


GOIANIA  BRAZIL  HMO  83423   1 fc  41S  043  1 7H 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 


ISb! 

928 

,4 

929 

.5 

929 

.  7 

930 

.0 

931 

.9 

933 

.5 

933 

.6 

932 

.5 

929 

.0 

928 

.8 

928 

.  1 

928 

.8 

930 

.3 

l'3f>2 

928 

,  1 

929 

.4 

929 

.2 

930 

.  1 

932 

.0 

933 

,3 

934 

.0 

932 

.2 

930 

,5 

930 

.  1 

928 

.5 

929 

.  1 

930 

,5 

1963 

928 

.6 

928 

.9 

930 

.0 

929 

,8 

933 

.0 

933, 

.9 

933 

.  1 

931 

.6 

930 

,0 

929 

.  1 

928 

.3 

928 

.7 

930 

.4 

1964 

927 

.7 

927 

.6 

930 

.4 

930 

,7 

932 

.5 

932 

.4 

933 

,0 

932 

.5 

930 

.8 

929 

.  3 

928 

.6 

927 

.3 

930 

.2 

1965 

928 

.0 

927 

.  7 

928 

.2 

929 

.6 

931 

.  1 

933 

.8 

933 

.  1 

931 

.3 

930 

.0 

929 

,0 

928 

.3 

928 

.8 

929 

.9 

1966 

928. 

,2 

928 

.5 

928 

.9 

929 

.5 

931 

.5 

932, 

,5 

933 

.3 

932 

.0 

930. 

.9 

929 

.0 

927. 

.0 

926 

,4 

929. 

,8 

1967 

928, 

,  1 

928 

.6 

928, 

,  7 

930, 

,3 

931 

.8 

932, 

,8 

933. 

,0 

932 

,3 

930. 

.  4 

929. 

.8 

927. 

,2 

927 

.  7 

930. 

.  1 

1968 

929, 

,4 

928 

.6 

929 

,  7 

929, 

,6 

931 

.8 

933, 

,4 

933. 

.  7 

931 

.8 

930. 

.6 

928 

.5 

926. 

,  7 

928 

.0 

930. 

,2 

1969 

926, 

,4 

926 

.9 

928 

,3 

928, 

,  7 

930 

.  7 

■932, 

.  1 

933. 

.  3 

930 

,4 

928. 

.5 

928. 

.9 

927. 

,3 

927 

.8 

929. 

.  1 

1970 

928, 

,0 

929 

.  1 

929 

,  4 

929, 

,8 

930 

.9 

932. 

2 

933. 

,6 

931 

.6 

929. 

,5 

927. 

,9 

926. 

5 

927. 

.  4 

929. 

,  7 

MEAN  928,1  928.5  929.3   929.8   931.7   933.0   933.4   931.8   930.0   929.0   927.7   928.0 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  22.5  23.2  23.8    23.7    22.1    20.5    19.8    21.9    25.8 

1962  23.4  23.5  23.3    22.8    20.8    19.2    19.1    22.0    24.5 

1963  23.5  23.4  24 

1964  23.0  23.7  23 

1965  22.9  23.4  22 

1966  23.6  23.3  23 

1967  23.5  23.4  23 

1968  23.5  22.0  23 

1969  24.1  24.7  24 

1970  23.7  23.1  23 

MEAN  23.4  23.4  23 

PRECIPITATION  MM 


23.7 

22 

.  1 

20 

.5 

19.8 

22  .8 

20 

.8 

19 

.2 

19.1 

23.  1 

19 

.9 

18 

.3 

19.  1 

23.4 

21 

.  1 

18 

.4 

19.4 

22.9 

22 

.2 

20 

.6 

20.7 

22.7 

21 

.8 

19 

.6 

21  .0 

22.9 

21 

.  1 

21 

.  1 

20.4 

22.3 

19 

.5 

19 

.  1 

19.7 

23.7 

22. 

.0 

20 

.9 

20.4 

23.2 

22. 

.2 

21 

.9 

21  .3 

23.  1 

21  . 

,3 

20. 

.0 

20.  1 

24  .4 

23.6 

23.6 

24. B 

23.3 

23.2 

24  .8 

24.5 

23.3 

1961 

311 

.5 

257 

.8 

1  73 

.0 

31 

.3 

18 

.0 

1962 

180 

.2 

159 

.7 

290 

.  1 

62 

.3 

44 

.6 

1963 

258 

.9 

281 

.5 

63 

.5 

87 

.  7 

1  7 

.  1 

1964 

350 

,  7 

248 

.  1 

101 

.0 

112 

.8 

55 

.8 

1965 

335 

.6 

113 

.6 

199 

.  1 

148 

.2 

15 

.8 

1966 

265 

.5 

275 

.9 

186 

.6 

93 

.8 

63 

.6 

1967 

232 

.5 

166. 

.  7 

288 

.5 

137 

.6 

0 

1968 

255 

.  1 

388 

.9 

112 

.0 

97 

.9 

6 

.2 

1969 

334 

.5 

161  . 

.3 

231 

.8 

67 

.5 

30 

.0 

1970 

280 

.6 

234 

.9 

238 

.9 

123 

.2 

1  4 

.4 

4  .8 
0 
19.0 


280.5       228.8       188.5         96.2         26.6  5.3  .3  2.6  31.9       185.7       220.1       231.4 


109. 

.  1 

214 

.8 

247 

.5 

1363 

280 

.  7 

180 

,4 

238 

.9 

1447 

32. 

.2 

167 

.  7 

138 

.3 

1063 

271  . 

.6 

181 

.9 

205 

.  1 

1621 

401  . 

.6 

160. 

.3 

206 

.9 

1697 

125. 

.  1 

137 

.  7 

426 

.0 

1611 

118. 

.0 

228 

.  1 

216 

.  3 

1403 

129. 

.  1 

189. 

.9 

247 

.4 

1462 

171  . 

,3 

405. 

.0 

291 

.  1 

1699 

218. 

.0 

335 

.6 

96 

.9 

1608 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


LONDRINA  BRAZIL  WMO  837bfc   23  23S  051  11W    56  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 


1961 

946 

6 

948 

0 

949 

6 

949 

8 

952 

6 

954 

1 

953 

9 

952 

3 

949 

0 

948 

6 

947 

2 

947 

7 

950 

0 

1962 

947 

2 

947 

3 

948 

4 

950 

4 

952 

8 

953 

9 

955 

2 

952 

4 

951 

0 

950 

0 

948 

1 

946 

6 

950 

3 

1963 

946 

7 

948 

3 

950 

0 

950 

4 

953 

8 

954 

0 

953 

2 

951 

3 

949 

5 

949 

4 

947 

5 

948 

5 

950 

2 

1964 

946 

8 

946 

2 

950 

4 

950 

9 

953 

2 

952 

3 

953 

8 

952 

8 

951 

0 

948 

9 

948 

1 

945 

4 

950 

0 

1965 

946 

6 

945 

6 

949 

0 

949 

7 

951 

5 

954 

5 

952 

7 

950 

8 

949 

2 

948 

2 

947 

4 

946 

9 

949 

3 

1966 

945 

7 

946 

4 

947 

7 

950 

1 

951 

7 

951 

9 

953 

9 

952 

5 

951 

7 

948 

2 

947 

8 

945 

2 

949 

4 

1967 

946 

7 

947 

5 

948 

6 

951 

0 

952 

1 

952 

5 

953 

6 

952 

1 

950 

7 

949 

6 

946 

4 

947 

5 

949 

9 

1968 

947 

8 

948 

5 

950 

1 

950 

7 

953 

4 

955 

6 

955 

5 

954 

0 

952 

0 

949 

4 

947 

0 

947 

2 

950 

9 

1969 

945 

6 

946 

7 

948 

6 

950 

2 

952 

3 

953 

5 

954 

7 

951 

4 

949 

1 

949 

2 

946 

9 

948 

1 

949 

7 

1970 

947 

6 

948 

7 

950 

2 

950 

8 

951 

8 

953 

5 

956 

5 

954 

1 

951 

8 

949 

1 

947 

8 

947 

1 

950 

8 

MEAN    946.7   947.3   949.3   950.4   952.5   953.6   954.3   952.4   950.5   949.1   947.4   947.0    950.0 
TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

23 

2 

1962 

22 

8 

1963 

23 

9 

1964 

24 

4 

1965 

22 

5 

1966 

24 

0 

1967 

23 

1 

1968 

22 

7 

1969 

24 

3 

1970 

23 

9 

MEAN     23.5    23.5 
PRECIPITATION  MM 


1961 

294 

1 

275 

6 

55 

3 

231 

1 

50 

8 

66 

8 

1962 

149 

4 

137 

4 

225 

7 

4b 

4 

58 

1 

63 

1 

1963 

376 

4 

224 

5 

90 

3 

1 

2 

18 

6 

28 

9 

1964 

1  04 

6 

467 

9 

1  18 

1 

115 

1 

64 

0 

112 

8 

1965 

373 

8 

148 

1 

77 

5 

198 

3 

167 

8 

84 

2 

1966 

133 

6 

197 

5 

126 

b 

1  10 

1 

95 

8 

21 

3 

1967 

198 

8 

108 

5 

92 

8 

3 

2 

0 

172 

1 

1968 

368 

7 

63 

2 

204 

0 

81 

1 

36 

0 

32 

5 

1969 

209 

2 

213 

0 

89 

9 

89 

9 

95 

2 

145 

2 

1970 

153 

0 

135 

0 

178 

6 

67 

7 

63 

1 

181 

2 

50 

3 

196 

2 

204 

2 

149 

9 

160B.0 

126 

3 

214 

0 

163 

1 

197 

5 

1464 .0 

53 

1 

224 

2 

184 

0 

1  1  1 

5 

1324.3 

55 

2 

191 

9 

89 

2 

218 

2 

1646.4 

49 

3 

175 

9 

64 

7 

361 

4 

1916.3 

78 

4 

210 

2 

69 

8 

1  71 

3 

1309.2 

34 

8 

93 

0 

195 

6 

130 

5 

1083.6 

12 

6 

161 

0 

96 

9 

123 

6 

1267.3 

113 

1 

189 

6 

171 

7 

184 

1 

1574 . 1 

155 

1 

148 

6 

40 

6 

298 

9 

1452.6 

236.2   197.1   125.9    94.4    64.9    90.8    39.6    39.8    72.8   180.5   128.0   194.7   1464.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MANAUS  BRAZIL  HMO  82331  03  085  OfeO  01H  fc  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAT     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

ISbl  1004.2  1004. ■?  1003.7  1004.0  1006.0  1006.5  1  OOfc  .  3  1005.5  1004.0  1003.4  1003.2  1003. ^  1004.6 

1^62  1004.6  1004.8  1004.7  1005.1  1006.0  1006.7  1007.2  1005.8  1004.4  1004.0  1003.4  1003.6  1005.0 

l^bS  1004.0  1004.7  1004.8  1004.2  1005.7  1007.0  1006.2  1004.'?  1004.2  1004.3  1004.0  1004.4  1004.9 

1'364  1004.6  1003. '3  1005.3  1004. "5  1005.6  1005.2  1005.7  1004.6  1004.2  1003.7  1003.2  1002.8  1004.5 

1"365  1002.8  1003.2  1004.8  1003.8  1004.2  1006.1  1005.2  1004.4  1003.2  1002.3  1001. 9  1001.3  1003.7 

1966  1002.7  1003.2  1003.0  1003.6  1004.6  1004.'?  1004.9  1004.9  1004.5  1002.8  1001.9  1001.8  1003.6 

1967  1003.5  1003.8  1003.6  1004.2  1004.6  1005.0  1005.2  1004.9  1004.3  1003.2  1002.1  1003.0  1004.0 

1968  1003.5  1003.3  1004.6  1004.0  1006.2  1006.4  1006.4  1006.1  1005.6  1004.1  1003.8  1003. B  1004.9 

1969  1002.7  1002.4  1004.1  1004.1  1004. B  1005.5  1007.7  1005.3  1004.0  1003.3  1002.6  1003.5  1004.2 

1970  1004.5  1004.1  1004.4  1004.9  1005.0  1006.1  1006.7  1005.0  1004.6  1002.9  1002.8  1002.4  1004.5 

MEAN  1003.7  1003.8  1004.3  1004.3  1005.3  1005.9  1006.2  1005.1  1004.3  1003.4  1002.9  1003.1  1004.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  26.6    25.8  26.9    27.0    26.8    26.8    27.5  29.1  29.1    27.4    27.7    26.2  27.2 

1962  26.3    26.1  26.5    26.3    26.7    26.9    27.5  28.5  30.0    29.1    27.6    27.9  27.5 

1963  26.3    25.9  26.4    26.7    27.3    27.3    27.9  29.2  30.1    29.8    27.1    27.2  27.6 

1964  27.5    27.1  26.4    26.3    26.2    26.7    27.3  28.3  28.8    28.3    28.0    26.3  27.3 

1965  26.5    26.3  25.9    26.3    26.3    27.3    27.9  29.1  30.0    29.8    28.4    27.8  27.6 

1966  27.2    27.4  26.8    27.0    26.9    27.4    27.7  28.3  27.9    29.5    27.5    27.2  27.6 

1967  26.1    26.1  26.1    26.3    26.9    27.4    28.2  29.3  30.2    29.3    28.2    28.5  27.7 

1968  26.6    26.8  26.1    26.5    25.6    27.1    27.5  28.5  27.7    29.0    27  2    27  5  27  2 

1969  27.1    27.5  27.2    27.2    27.7    28.4    27.3  28.5  29.9    29.4    29.6    27.1  28  1 

1970  26.6    26.6  26.5    26.5    27.2    27.3    27.3  28.6  28.3    29.6    27.7    27.8  27.5 

MEAN  26.7    26.6  26.5    26.6    26.8    27.3    27.6  28.7  29.2    29.1    27.9    27.4  27.5 

PRECIPITATION  MM 


1961 

285 

.9 

332 

.3 

237 

.6 

353 

.0 

327 

.5 

98 

.2 

33 

.0 

6 

.9 

51 

.  7 

123 

.0 

145 

.9 

353 

,  1 

2348.1 

1962 

406 

.  1 

399 

.4 

299 

.9 

299 

.0 

260 

.5 

108 

.5 

47 

.3 

34 

.0 

12 

.0 

125 

.4 

107 

.6 

132 

.0 

2231  .7 

1963 

265 

.  1 

182 

.2 

239 

.5 

313, 

.3 

243 

.3 

122 

.4 

46 

.7 

5 

.4 

45 

.3 

84 

.3 

239 

.6 

184 

.3 

1971 .4 

1964 

159 

.0 

140 

.3 

426 

.0 

295 

.3 

268 

.  1 

125 

.9 

61 

.6 

92 

.6 

40 

.  7 

135 

.2 

231 

.0 

312, 

.2 

2287.9 

1965 

169 

.5 

247 

.  7 

532 

.5 

284, 

.2 

268 

.9 

64 

.2 

45 

.  7 

3 

.4 

13 

.6 

138 

.6 

76 

.8 

196 

.0 

2041  .  1 

1966 

273 

.3 

178 

.  1 

172 

.9 

292, 

,6 

359 

.  1 

161 

.6 

122 

.2 

1  10 

.4 

103 

.4 

29 

.5 

318 

.5 

222, 

.3 

2343.9 

1967 

301 

.6 

249 

.2 

435 

,0 

495, 

,4 

204 

.  3 

124 

.  4 

34 

.2 

2 

.6 

6 

.7 

1  1 

.2 

131  , 

.9 

123, 

,  1 

2119.6 

196B 

282 

.2 

182 

.6 

632 

,8 

302, 

.6 

427 

.3 

128 

.  1 

102 

.5 

41 

.9 

242 

.8 

37 

.5 

265, 

.8 

195, 

,  1 

2841  .2 
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WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


PORTO  ALEGRE  BRAZIL               MMO  83967  30  02S  051  1 3H 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN      FEB      MAR      APR  MAY  JUN      JUL      AUG  SEP  OCT  NOV      DEC 

1961  1009.9  1011.5  1013.6  1013.8  1017.1  1018.5  1018.7  1015.2  1013.7  1012.1  1010.2  1010.9 

1962  1011.3  1011.5  1011.6  1015.0  1018.1  1018.5  1021.5  1017.6  1017.1  1016.1  1012.2  1011.2 

1963  1009.5  1012.0  1012.8  1014.0  1018.4  1018.0  1017.3  1015.2  1014.1  1014.2  1010.7  1012.7 

1964  1010.8  1009.8  1014.1  1015.3  1018.4  1017.2  1019.3  1017.4  1016.0  1014.7  1012.8  1008.6 

1965  1009.4  1007.0  1012.4  1014.1  1015.6  1018.1  1016.8  1014.1  1014.2  1012.6  1012.2  1009.8 

1966  1009.5  1010.1  1011.9  1015.1  1017.1  1014.3  1017.0  1017.3  1018.0  1013.3  1011.8  1006.5 

1967  1009.3  1010.5  1012.6  1015.4  1014.9  1016.2  1017.1  1015.0  1015.1  1012.8  1011.3  1011.0 

1968  1010.7  1011.0  1013.0  1015.2  1018.2  1020.2  1020.8  1019.5  1017.5  1014.2  1011.1  1009.9 

1969  1008.4  1009.5  1012.9  1014.7  1015.3  1017.6  1018.3  1016.9  1013.0  1015.3  1011.2  1012.7 

1970  1010.6  1011.3  1013.2  1014.7  1015.0  1016.5  1020.2  1018.4  1016.1  1013.5  1011.4  1007.5 

MEAN  1009.9  1010.4  1012.8  1014.7  1016.8  1017.5  1018.7  1016.7  1015.5  1013.9  1011.5  1010.3 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB      MAR      APR  MAY  JUN      JUL      AUG  SEP  OCT  NOV      DEC       MEAN 

1961  25.4    25.3    22.4    19.5  17.7  15.6    15.1    17.7    17.7    21.3    22.7    24.1     20.4 

1962  24.0    23.0    23.7    19.3  15.1  13.8    12.4    14.3    17.1    18.0    22.1    24.2     18.9 

1963  24.9    25.0    24.2    20.4  17.2  15.0    15.4    14.8    18.0    19.4    21.1    23.0     19.9 

1964  24.6    24.3    23.3    20.6  17.0  12.4    12.2    15.4    16.6    18.0    20.4    22.3     18.9 

1965  24.5    25.5    21.2    19.7  15.8  16.3    15.6    13.9    16.7    19.7    21.7    23.5     19.5 

1966  24.7    23.8    23.0    20.9  17.4  15.7    15.0    13.5    15.7    18.7    21.7    23.2     19.4 

1967  24.1    23.9    21.9    19.9  19.6  13.0    15.2    16.7    17.9    21.5    21.7    23.9     19.9 

1968  24.6    24.3    23.4    17.1  14.1  14.5    15.1    16.5    16.7    19.5    23.6    24.0     19.5 

1969  23.8    24. B    22.9    20.6  17.7  15.3    14.4    14.2    17.2    18.1    21.4    23.2     19.5 

1970  25.0    25.6    24.2    21.6  18.0  15.5    14.8    15.3    17.4    18.4    19.6    23.8     19.9 

MEAN  24.6    24.6    23.0    20.0  17.0  14.7    14.5    15.2    17.1    19.3    21.6    23.5     19.6 
PRECIPI TATION  MM 


153.2       167.3         54.4         58.4       238.1 
38.5         85.7         50.4         22.4  29.7 


95.9  107.8  32.7  2.5  120.4 

90.0  57 . 1  41.2  40.9  98.2 

76.3  175.8  89.3  32.3  56.6 

87.5  62.4  70.7  95.6  73.9 

92.6  144.6  36.8  187.7  220.5 

85. 2       107.7  104.8  49.5  62.1  103.2 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


PORTO  NACIONAL  BRAZIL  WMO  830fe4   10  43S  048  25H    24  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN  984.3  984.4  984.7  984.8  98b . 1  987.3   987.8   98b . 4   984.8   984.5   983.7   984.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

19b1     24.7  -  25.7  2b. 2  25.3  25 

19b2     25. b  25.5     -  25.7  25.4  24 

19b3      -  23.4  25.5  25. b  24.4  23 

19b4     24.9  2b. 0  25.5  25.9  25.7  23 

19b5      -  -       -  25.5 

19bb     2b. 1  25.9  2b. 1  25.8  2b. 4  25 

19b7     2b. 2  24.9  25.1  25.2  25.7  25 

19b8     25. b  24.5  25.0  25.9  25.1  24 

19b9     25.1  2b. 5  25.8  27.3  2b . 4  2b 

1970     25.2  25.9  25.7  2b. 2  2b. 3  25 

MEAN     25.4  25.3  25 . b  25.9  25. b  24 

PRECIPITATION  MM 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA        ,33 


PORTO  VELHO  BRAZIL  WMO  82825   08  4feS  063  55W    10  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  M8 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

l"3fcl    SSB.b  Sgg.fc  338. 1  SSS.S  1000,7  1001.7  1001.5   9S9.8   "599.0   996.5   998.5   999.3    999 .  fc 

196.2    999  8  999  fc  999  4  1000.0  1000.8  1002.1  1003.5  1001.0  1000.0  1000.1   998.8   999.2   1000.4 

19b3    999  t  998  4  998  7  998.1  999.8  1001.2  1000. fc   998.5   997.2   997.5   997.8   997.9    998.8 

1964  998.4  997  5  998.7  998.7  1000.3  1000.2  1001.0   999.5   999.4   998.9   998.3   997.9    999.1 

1965  997.7  997.9  1000.0  998.8  999.4  1001.4  1000.9   999.6   998.5   997.9   997.6   998.3    999.0 

1966  999.1  998.4  998.4  998.2  998.3  1000.2   999.4   999.0   999.0   998.0   997.4   997.4    998.6 

1967  998.8  999.4  999.0  1000.4  999.7  1001.1  1000.4   999.9   999.8   998.4   996.4   997.9    999.3 

1968  998.2  997.9  999.2  -  1003.5  1004.6  1004.3  1002.7  1002.5   999.8   999.7  1000.1 

1969  999.5  1000.6  1001.2  1000.2  1001.4  1002.0  1002.9  1000.3   999.3   999.0   998.4   998.9   1000.3 

1970  999.7  998.8  999.3  999.7  1000.4  1001.6  1001.7  1000.9  1000.0     -     998.6   998.8 

MEAN    998.9  998.8  999.3  999.2  1000.4  1001.6  1001.6  1000.1   999.5   998.7   998.2   998.6    999.6 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  25.9  25.8  26.5  26.7    26 

1962  26.0  26.0  26.4  26.2    26 

1963  26.0  25.8  26.2  26.7    26 

1964  26.7  27.2  26.7  26.9    25 

1965  26.5  26.5  25.3  26.0    27 

1966  26.7  26.7  26.8  27.0    26 

1967  26.5  25.8  26.4  26.5    27 

1968  26.3  25.6  25.4  -      24 

1969  26.3  26.6  26.8  26.9    27 

1970  26.4  26.7  26.3  26.9    26 

MEAN     26.3  26.3  26.3  26.6    26 

PRECIPITATION  MM 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


OUIXERAMOBIM  BRAZIL  HMO  8258fe   05  1 2S  03'9  1 8W    21  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1'9ti1    ^87. 4  qSB.B 

1'3fc2    387. e  988.0 

13b3         387. b  388.2 

1364  388. 4  387.2 

1365  387.1  386.6 

1366  387,1  388.2 

1367  387.1  388.0 

1368  388.2  387.8 
1363  386.4  385.7 
1370    387.1  386.6 

MEAN    387.4  387.5   388.0   388.1   383.1   330.4   330.3   330.2   383.3   388.2   387.2   387.2 

TEMPERATURE  DEC  C 


388 

2 

388 

4 

383 

7 

330 

3 

330 

8 

330 

7 

383 

1 

388 

1 

387 

1 

387 

5 

388 

e 

388 

2 

388 

6 

383 

6 

330 

6 

331 

5 

330 

7 

330 

0 

383 

2 

387 

7 

387 

3 

383 

2 

388 

8 

387 

3 

330 

0 

331 

4 

330 

3 

330 

1 

383 

1 

383 

0 

388 

2 

388 

2 

383 

1 

388 

5 

388 

4 

383 

7 

330 

0 

330 

6 

330 

6 

330 

0 

388 

7 

387 

6 

386 

3 

388 

3 

388 

3 

388 

4 

383 

1 

331 

7 

331 

1 

330 

2 

383 

6 

388 

2 

387 

7 

387 

5 

388 

8 

387 

8 

388 

2 

383 

2 

330 

3 

330 

3 

330 

1 

383 

7 

387 

7 

386 

3 

386 

0 

388 

5 

387 

8 

388 

2 

383 

2 

330 

3 

331 

2 

331 

0 

383 

8 

383 

3 

387 

3 

388 

2 

383 

0 

388 

5 

388 

1 

383 

1 

331 

4 

331 

6 

330 

3 

383 

8 

388 

3 

- 

387 

3 

387 

0 

387 

1 

387 

5 

388 

3 

331 

1 

383 

2 

388 

4 

386 

6 

386 

6 

386 

3 

387 

6 

387 

1 

387 

3 

387 

8 

383 

1 

383 

7 

388 
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387 

8 

386 

6 

386 

0 

386 

2 

387 

4 

1361 

23.4 

1362 

23.6 

1363 

28.2 

1364 

26.3 

1365 

28.5 

1366 

30.1 

1367 

30.1 

1368 

28.3 

1363 

23.5 

1370 

28.3 

MEAN     23.0    28.4 
PREC IPI TATION  MM 


1361 

38 

8 

164 

5 

186 

5 

158 

3 

202 

1362 

17 

1 

70 

3 

1  71 

0 

102 

4 

30 

1363 

75 

5 

183 

8 

277 

3 

202 

0 

26 

1364 

223 

5 

185 

0 

234 

6 

253 

6 

213 

1365 

36 

2 

6 

1  14 

7 

274 

3 

103 

1366 

3 

2 

180 

5 

120 

7 

166 

1 

1  17 

1367 

26 

0 

216 

6 

245 

0 

264 

5 

223 

1368 

206 

3 

38 

0 

201 

0 

62 

4 

151 

1363 

116 

6 

14 

0 

285 

2 

1  73 

5 

176 

1370 

124 

1 

83 

3 

172 

4 

124 

3 

25 

33.4   114.4   206 .8   178 . 1   133.7 


1 

0 

8 

857 

4 

6 

1 

33 

2 

647 

0 

7 

4 

43 

4 

876 

8 

8 

2 

131  1 

3 

5 

3 

6 

863 

3 

6 

3 

23 

0 

747 

5 

1 

4 

18 

6 

1085 

3 

1 

8 

3 

0 

803 

7 

0 

0 

378 

5 

0 

4 

1  1 

6 

581 

1 

4 

6 

13 

7 

875 

3 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


RIO  DE  JANEIRO                               BRAZIL               WMO  83743  22  54S  043  1 OW     3  M 
NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

igfcl   1007.8  loo's. 8  1011.3  1011.7  1015.3  1017. fc  1017.4  1015.9  1011.7  1012.0  1 0OS  .  3  1010.0  1012.5 

l'3fc2   1008.5  1009.2  1010.4  1012.8  1015.5  1017.7  1018.7  lOlfc.l  1014.7  1013.8  1 0 1 0  .  fe  lOCJ.b  1013.1 

nb3   1007.7  1010.5  1011.4  1012.5  101b. 8  1017.8  1017.3  1015.2  1013.1  1012.8  1009. 9  1011.2  1013.0 

nb4   1009.5  1008.2  1012.8  1013.8  101b. 5  1015. b  1018.1  1017.4  1015.1  1012.3  1011.2  1007.7  1013.2 

1965   1009.3  100b. 9  1010.5  1011.9  1013.7  1017. b  1017.1  1014.2  1013.2  1011.5  1010. b  1 008 . b  1012.1 

19fcb   1007.5  1008.3  1010.1  1012.1  1014.9  1014. b  1017. b  101b. 4  1015.2  1011.0  1010.2  100b. 4  1012.0 

19b7   1007.8  1007.9  1010.0  1012. b  1014. b  1015.1  101b. 8  1015. b  1014.1  1011.9  1008.8  1009.9  1012.1 

19b8   1009.9  1010.3  1011.3  1012. b  1015. b  1018.5  1019.5  1017.7  1015.7  1012.5  1009.9  1009. b  1013. b 

1969  1005.8  1007.0  1009.9  1012.0  1014.4  101b. 1  1017.8  1014.4  1012.2  1012.0  1009.0  1011.1  1011.8 

1970  1009.0  1010.5  1011. b  1012.0  1013.3  1014.9  1019.2  1017.1  1014.1  1011.1  1009.0  1 00b . 8  1012.4 

MEAN   1008.3  1008.9  1010.9  1012.4  1015.1  101b. b  1018.0  101b. 0  1013.9  1012.1  1009.9  1009.1  1012. b 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

2fc.5         2b. 2         25.4  22.9         22.2         21.8         23.1          24.3         25.1          24.9  25. b            24. b 

25.9         2b. 2         23.9  22.2          19.9          20.2         21.4         22.3          22.3         23. b  24.7            23.2 

25.9         27.0         24.3  22.5         21.2         21.3         21.8         23.2         23.1          24.3  24.3            23.8 

25. fc         25.5         24.2  21.9         20.7          19.1          21.7         22. b         22.0          22.9  24.5            23.0 

2b. 4          25.3         24.8  23.0         22.7          21.3         22.7          23. b         23.7          24.7  27.3            24.2 

28.9         2b. 8         24.2  22.8         22.7          22.1          21.1          21.7          23.2         23.8  2b . 0            24.2 

2b. 9         25.7          24.4  23.4         22.2          21.1          22.9         22.5          24.1          23.5  23.4             23.8 

24.8         25. fe         22. b  20.7         20.4          20.3          20.3         20.9         22.4          23.8  25.5            22.8 

27.2         25.7          24.1  23.5         22.2         20.9          21.3         22.7         21.7          24.7  23.9            23.8 

27.1          2b. 0         24.2  23. b         23.0          20.9         20.9         21.2         21.9          22.2  2fe . 7            23. b 

MEAN            2b. 1          2fe.5         2b. 0         24.2  22.7          21.7          20.9         21.7          22.5         23.0         23.8  25.2            23.7 

PRECIPITATION    MM 


19bl 

2fe 

fc 

19b2 

25 

3 

19b3 

27 

1 

19b4 

25 

0 

19b5 

24 

7 

19bfe 

27 

4 

19fe7 

2b 

0 

19b8 

2b 

0 

19b9 

27 

1 

1970 

25 

8 

1961 

164 

8 

84 

8 

184 

0 

1  7fc 

0 

1962 

472 

9 

325 

3 

2fc 

8 

1  7 

8 

1963 

66 

4 

150 

9 

71 

3 

52 

b 

1964 

52 

8 

23b 

8 

101 

b 

112 

4 

1965 

175 

7 

143 

9 

205 

b 

78 

9 

1966 

617 

6 

97 

7 

279 

b 

fc9 

7 

1967 

264 

4 

432 

0 

321 

7 

150 

0 

1968 

66 

3 

189 

0 

87 

5 

130 

8 

1969 

150 

2 

1  16 

8 

255 

b 

121 

1 

1970 

75 

0 

21 

7 

80 

3 

41 

7 

.5  33.3  101.4  12.8  3 

.8  50.5  73.5  49.3  5 

.9  b1 .5  10.4  75. b  2 

.5  29.5  49.0  107.9  4 

210.6       179.9       161.4          95.1          65.2  31.7  51.9  4fc.O  33.5         88.2       107.9       146.2       1217.6 


3 

7 

77 

5 

142 

fe 

1019 

1 

104 

b 

135 

9 

150 

2 

1492 

8 

70 

9 

54 

fe 

105 

3 

b43 

8 

120 

5 

108 

5 

212 

4 

1215 

7 

150 

9 

bO 

5 

130 

2 

1254 

5 

149 

3 

188 

8 

14fe 

7 

1820 

7 

54 

0 

143 

1 

150 

0 

1723 

fe 

61 

4 

52 

8 

180 

2 

1029 

1 

82 

2 

12b 

1 

101 

0 

1132 

7 

84 

3 

131 

1 

143 

7 

844 

b 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


32b 

.0 

<325 

.9 

928 

.  4 

930 

.0 

930 

.0 

928 

.8 

925 

.b 

925 

.5 

923 

.5 

924 

.5 

92b 

.3 

S24 

.  7 

"326. 

.3 

928 

.4 

929 

.b 

930 

.3 

928 

.4 

927 

.5 

92b 

.5 

924 

.b 

923 

.b 

92fc 

.4 

SPb 

.0 

■326 

.2 

929 

.b 

929 

.9 

929 

.5 

927 

.9 

92b 

.3 

92b 

.2 

923 

.9 

925 

.0 

92b 

.5 

■SSfe 

.8 

■327 

.2 

929 

.2 

927 

.9 

929 

.5 

929 

.5 

927 

.b 

924 

.  1 

924 

.5 

921 

.8 

- 

"324 

.6 

■325 

.fc 

92b 

.9 

930 

.5 

929 

.3 

927 

.2 

92fc 

,5 

925 

.0 

924 

.4 

923 

.5 

925, 

,  7 

■325. 

,  1 

■326. 

.2 

928 

.2 

927 

.9 

930, 

.  1 

928 

,7 

928 

,0 

924 

.9 

924 

.3 

921 

.b 

92b. 

,0 

S24. 

,■3 

■326, 

,9 

928 

,  1 

928, 

,5 

929, 

,  7 

928, 

.9 

927 

.5 

92b 

.2 

923 

.0 

924 

.2 

926, 

,2 

■326. 

,2 

<32fe. 

,2 

928 

,5 

930 

.8 

931  , 

.b 

929 

,8 

928 

.2 

925 

.b 

924 

.0 

923 

.  7 

927. 

,0 

924. 

t 

926, 

,  1 

927, 

,9 

929, 

.2 

930, 

,4 

927, 

.4 

925, 

.  4 

925 

.4 

923 

.3 

924 

.8 

925. 

8 

■326.. 

1 

■326, 

,9 

927, 

,2 

928, 

,3 

931  , 

3 

929, 

,3 

92b, 

,8 

924, 

,  4 

922 

,5 

921  , 

,9 

926. 

1 

SAO  PAULO/M  SANTANA  BRAZIL  WMG  83780   23  30S  04b  37W 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  922.9  924.6 

19b2  923.4  923.7 

19b3  923.0  924.7 

1964  -  922.9 

1965  923.3  921.8 

19bb  922.9  923.5 

1967  923.0  923.6 

1968  924.8  924.7 

1969  921.6  922.9 

1970  923.8  925.0 

MEAN  923.2  923.7   925.5   926.4   928.2   929.3   930.2   928.6   926.9   925.4   923.8   923.5    92b. 2 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  21.6    21.8    20. b    20.2    17.3    lb. 7    16.3    17.8    20.4    20.7    21.2    20.7      19. b 

1962  20.7    21,2    21.4    18.8    16.1     14.1     14.2    15.8    17.4    17.2     -       20.0 

1963  22.5    21.3    22.5    19.0    16.4    14.9    16.1     17.5    20.4    19.6    21.2    20.7      19.3 

1964  -       21.2    21.0    20.0    16.3    14.7    13.0    17.0    18.0    17.7    18.1     19.6 

1965  20.1    21.4    19.8    19.6    16.6    17.2    15. b    17.5    19.5    18.8    20.2    22.0     19.0 

19bb  22.4    23.4    21.3    19.4    17.3    17.0    1b. B    15.8    lb. 6    18.4    19.5    21.4      19.1 

19b7  21.2    22.1    20.9    19.4    18.1    16.5    16.0    18.6    18.3    20,6    19.2    19.2     19.2 

1968  21.0    20.3    20.9    17.3    14.6    16.3    14.5    14.8    16.7    18  4    20  7    21  8     18  1 

1969  22.9    22.7    21. B    18.8    17.4    16.7    15.8    16.4    IB. 7    17  1    20  2    19  5      19  0 

1970  21.2    21.8    22.1    19.8    19.2    18.0    15.4    16.2    16.9    18.1    IB. 5    22.3     19.1 

MEAN  21.5    21.7    21.2    19.2    16.9    16.2    15.4    16.7    18.3    18.7    19.9    20.7      IB. 9 

PRECIPITATION  MM 


1961 

39 

.8 

335 

.0 

147 

.9 

7B 

.2 

64 

.8 

1962 

109 

.8 

205 

.3 

245 

.2 

51 

.3 

17 

.  3 

19b3 

219 

.  1 

241 

,0 

78 

.  1 

24 

.  3 

3 

.  7 

19b4 

- 

230 

.8 

51 

.  3 

36 

.0 

76 

.0 

19b5 

410 

.b 

141 

.4 

13b 

.6 

83 

.8 

57 

.0 

1966 

198 

.3 

184 

257 

.9 

35 

.6 

24 

,8 

1967 

181 

.5 

274  , 

189 

.0 

30 

.4 

25 

,9 

1968 

227 

.4 

140, 

lb4 

.8 

60, 

.0 

90 

,2 

1969 

14b 

.  1 

173, 

108, 

.8 

105, 

.4 

36, 

,B 

1970 

351 

.7 

41b, 

120 

.6 

49, 

.2 

10, 

,B 

13 

.8 

4 

.0 

1  78 

.8 

124 

.  7 

186 

.5 

1454 

.4 

50 

.  3 

46 

.9 

182 

.3 

64 

.  7 

23b 

.3 

1256 

.  1 

9 

.3 

6 

.6 

99 

.2 

1  18 

.5 

70 

.8 

894 

.9 

28 

.6 

93 

.  1 

144 

.0 

91 

.9 

34b 

.2 

- 

7 

.8 

62 

.  1 

207 

.6 

150 

.5 

279 

.2 

Ib31 

,  7 

52 

,  1 

121 

.5 

1bb 

.6 

69 

.5 

338 

.2 

1474  , 

,3 

5, 

,0 

90, 

,b 

153 

.0 

179 

.8 

171 

.b 

1398, 

,5 

58 

,0 

20, 

,5 

90 

.  7 

68 

.0 

147 

.9 

1  124  , 

,9 

34 

,2 

50, 

,b 

238 

.0 

300 

.6 

b9 

.5 

1325, 

,  1 

84 

,  1 

104  , 

,  1 

83 

.5 

1  10 

.8 

145 

.9 

1590, 

0 

237.1   234.3   150.0    55.4    40.7    37.4    29.4    34.3    bO . 0   154.4   127.9   199.2   1 3bO . 1 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


TAPERINHO  BRAZIL  WMO  82243  02  25S  050  42W     2  M 

NOTES  ON  PAGE  10 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1010. fc  1010.3  100^.1     -  1007.8  1008.3 

1011.3  1010.3  lOOg.?  1009.2  1008.3  1008.4 
1010.5  100'3.'3  lOOg.O  1009.1  1008.1  1008.7   1009.4 

1010.4  1009.8  1009.5  1008.9  1008.3  1007. £.   1009.2 

1010.5  1009.6  1008.8  1008.2  1007.4  1007.5   1008. 9 

19fefe   1007.8  1008.7  1008.1  1008.8  1009.3  1009.7  1009.7  1009.8  1009.5  1008.0  100fe.9  1006.7   1008.6 

1967  1008.0  1008.7  1008.4  1008.9  1009.4  1009.6  1010.0  1010.3  1009.5  1008.5  1006.9  1008.0   1008.9 

1968  1008.4  1008.1  1009.4  1008.8  1010.5  1010.9  1011.0  1010.2  1009.0  1008.1     -       - 

1969  1007.0  1007.0  1008.3  1008.1  1008.8  1009.6  1011.0  1008.8  1008.3  1007.4  1006.8  1007.0   1008.2 

1970  1008.2  1007.8  1008.3  1008.6  1008.8  1010.1  1010.5  1008.9  1008.4     -       -    1006.9 

MEAN   1008.3  1008.5  1008.9  1008.9  1009.6  1010.3  1010.6  1009.8  1009.1  1008.4  1007.6  1007.7   1009.0 
TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

1008 

5 

1010 

0 

1008 

9 

1009 

2 

1010 

3 

1010.4 

1962 

1008 

9 

1009 

1 

1009 

0 

1009 

2 

1009 

7 

1963 

1008 

6 

1009 

3 

1009 

4 

1008 

9 

1010 

1 

1011.1 

1964 

1009 

1 

1008 

2 

1009 

4 

1009 

6 

1010 

2 

1009.9 

1965 

1008 

0 

1008 

2 

1009 

5 

1009 

1 

1008 

9 

1011.2 

1961 

26 

8 

1962 

26 

8 

1963 

26 

4 

1964 

27 

1 

1965 

26 

4 

1966 

28 

4 

1967 

26 

5 

1968 

26 

6 

1969 

26 

5 

1970 

27 

7 

26.3    25.9 


PRECIPITATION    MM 


1961 

180 

6 

295 

4 

392 

9 

495 

8 

199 

9 

135 

5 

85 

8 

58 

0 

1962 

183 

9 

318 

0 

434 

9 

405 

4 

330 

5 

- 

23 

7 

1963 

302 

3 

552 

9 

420 

7 

438 

7 

204 

1 

145 

5 

1  7 

1 

22 

0 

1964 

292 

2 

127 

2 

483 

2 

475 

6 

399 

4 

165 

7 

164 

3 

29 

8 

1965 

246 

8 

120 

4 

351 

6 

201 

7 

278 

9 

181 

1 

164 

7 

23 

8 

1966 

44 

6 

141 

8 

312 

7 

375 

4 

318 

0 

140 

8 

122 

5 

60 

8 

1967 

250 

9 

286 

1 

321 

0 

153 

1 

279 

8 

74 

1 

75 

3 

1  1 

9 

1968 

183 

8 

161 

8 

708 

4 

301 

6 

405 

7 

183 

4 

56 

3 

39 

4 

1969 

199 

3 

308 

0 

351 

4 

406 

4 

269 

7 

199 

4 

152 

3 

55 

1 

1970 

141 

7 

281 

4 

403 

7 

385 

7 

241 

3 

226 

0 

123 

1 

132 

9 

10.3        107.6 


27 

4 

27 

1 

27 

2 

27 

2 

27 

0 

202.6       259.3       418.1       363.9       292.7       161.3       106.8 


98 

8 

102 

6 

- 

167 

7 

1  12 

8 

28 

2 

321 

8 

2466.2 

40 

0 

161 

1 

2359.5 

29 

1 

12 

1 

1679.9 

182 

5 

1  13 

9 

1947.0 

90 

3 

80 

3 

1708.5 

3 

23 
73 

8 
6 

2002.1 

79 

6 

1  1  1 

3 

2114.1 

BRITISH   HONDURAS(BELIZE) 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


AUGUSTINE 

NOTES  ON  PAGE  11 


BRITISH  H0NDURAS(BEL1ZE1     HMO         Ifc  58N  OSI    OOW    52  M 


PRECIPITATION 

MM 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

l-SSO 

45.0 
95.5 

24 
54 

7 
0 

28 

1  1 

5 
0 

8 
13 

3 
5 

27 
55 

0 
3 

58 

173 

3 
7 

50 
109 

3 
0 

40 
223 

0 
3 

239 

227 

3 

7 

13& 
289 

0 
0 

31 
73 

0 
5 

83 
1  1 

7 
5 

772.  1 
1337.0 

1^52 
1953 
1954 
1955 

25.7 
53.7 
42.5 
57.3 
43.3 

71 
\b 
37 
19 
91 

3 
0 
7 
7 
7 

25 
27 

8 
51 

9 

7 
7 
5 
3 

5 

49 

78 

b 

137 

1 

0 
7 
3 
0 
7 

48 
101 
120 
372 

4C> 

3 
0 

3 
0 
0 

147 
2b3 

SO 
151 

47 

3 

3 
0 
5 

5 

125 

219 

94 

77 

230 

5 
3 

0 

7 
7 

231 
122 
155 
338 
180 

0 
0 
3 
0 
0 

1&8 
27fc 
212 
317 
1&2 

5 
5 

5 
3 
3 

217 
333 
191 
205 
431 

5 
3 
5 
3 

0 

172 
228 

135 
131 
173 

7 
0 
0 
5 
0 

93 
99 
85 
103 
9b 

7 
5 
3 
7 
5 

137b. 2 
1819.0 
1148.9 
19b2.3 
1513.2 

1956 
1957 
1958 
1959 
19fe0 

21  .7 
77.5 
59.5 
225.7 
44  .5 

b^ 

3 

15 
29 

7 
5 
3 
5 
0 

10 
29 
90 

72 
35 

7 
7 

7 
7 
7 

0 

17 

2 

239 

be 

7 
5 
7 

85 
100 
15b 
132 

30 

5 
3 
3 
7 
5 

228 

129 
131 
199 
2bb 

5 
0 

5 
7 

7 

180 
80 

34e. 
99 

151 

5 
3 

7 
5 
5 

121 
174 
90 
112 
133 

0 
0 
3 
3 
3 

232 
2fe2 

51 
120 
E.91 

5 
0 
7 
0 

5 

234 
330 
7fc 
148 
148 

0 
7 
7 
7 
3 

118 
74 
125 
330 
34fe 

5 
7 
3 
7 
0 

192 

151 
194 
135 
1  14 

3 
3 

5 

7 
7 

1511  .9 
1488.3 
1329.2 
1832.7 
20b0.4 

3b. 2    bO.1   119.3   lb2.5   IbO.b   1 b5 . 7   249.5   231.7   183.5   1 2b .  7   lb04.1 


19b1 

155 

59 

34 

19b2 

133 

7 

35 

19b3 

31 

be 

135 

19b4 

59 

31 

14 

19b5 

98 

73 

b 

19bb 

131 

75 

1  14 

19b7 

122 

38 

bl 

19b8 

154 

35 

55 

19b9 

87 

23 

101 

1970 

130 

b4 

1  1 

127 

273 

120 

18b 

382 

91 

3b 

1bl3 

122 

75 

301 

222 

398 

1  19 

b 

1b2b 

b7 

12b 

180 

131 

305 

115 

31 

1250 

235 

141 

72 

233 

121 

323 

22b 

15b5 

17b 

107 

70 

2b2 

170 

273 

83 

1354 

345 

1  79 

13b 

271 

IbB 

132 

115 

1809 

155 

87 

157 

95 

301 

197 

b4 

1375 

2b3 

27 

209 

254 

259 

100 

75 

1520 

189 

99 

200 

399 

245 

2b4 

3b 

1918 

84 

204 

190 

217 

225 

2b2 

137 

1598 

b9.9   17b. 3   131.8   lb3.5   227.0   257,4   187. b    80.9   15b2.8 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BELIZE  INTERNATIONAL  AP  BRITISH  HONDURAS  I  BEL  I ZE )     HMO  7B583  17  32N  088  1 8H       M 

NOTES  ON  PAGE  1 1 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN  FEB     MAR  APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC       MEAN 

ntl  1017  1  1015  4  1012  7  1012.3  1013.0  1013.0  1013.3  1013.7  1010, b  1011.3  1012.7  1014.0  1013.2 

1962  lOlfe  7  1013  3  1011  0  1013.0  1013.0  1011.0  1015.0  1012.0  1010.6  1011.9  1014.4  101fc.7  1013.2 

1963  1015  4  1014.7  1013.7  1012.3  1013.3  1010. b  1012.7  1012.3  1009. b  1012.7  1010.0  101b. 7  1012.8 

1964  1015.4  1010. b  1012.3  1012.0  1011. b  1011.3  1012.7  1012.3  1011.0  101b. 0  1013.3  1014.7  1012.8 

1965  101b. 0  1013.3  1013.3  1013.0  1012.0  1011.3  1012.7  1013.7  1010.0  1013.3  1014.0  1015.0  1013.1 

1966  1014.0  1014.4  1014.0  1012.0  1011.6  1011.3  1012.3  1012.7  1011.0  1011.0  1015.4  1014.7  1012.9 

1967  1015.4  1015.4  1015.4  1014.0  1012.7  1011.0  1014.5  1013.0  1010.1  1012.3  1014.0  1014.0  1013.5 

1968  101b. 7  1015.0  101b. 0  1013.3  1010.3  1010. b  1013.7  1013.3  1010. b  1010.3  1013.7  1015.0  1013.2 

1969  1013.3  1012.3  1012.0  1010.6  1009. b  1008.9  1012.7  1009. b  1009.3  1009.3  1013.7  1014,0  1011.3 

1970  1015.0  1017.1  1011. b  1011. b  1012.3  1012.7  1012.3  1011.0  1010.3  1010. b  1015.4  1014.7  1012.9 

MEAN  1015.5  1014.2  1013.2  1012.4  1011.9  1011.2  1013.2  1012.4  1010.3  1011.9  1013.7  1015.0  1012,9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

1961  1017.6  1015.9  1013.2  1012.8  1013.5  1013.5  1013.8  1014.2  1011,1  1011.8  1013,2  1014,5  1013,7 

1962  1017.2  1013. B  1011.5  1013.5  1013.5  1011.5  1015.5  1012.5  1011.1  1012.4  1014.9  1017,2  1013.7 

1963  1015.9  1015.2  1014.2  1012.8  1013.8  1011.1  1013.2  1012.8  1010.1  1013.2  1010.5  1017,2  1013.3 

1964  1015.9  1011.1  1012.8  1012.5  1012.1  1011.8  1013.2  1012.8  1011.5  1016.5  1013.8  1015.2  1013.3 
19b5  1016.5  1013.8  1013.8  1013.5  1012.5  1011.8  1013.2  1014.2  1010.5  1013.8  1014.5  1015.5  1013.6 

19bb  1014.5  1014.9  1014.5  1012,5  1012,1  1011,8  1012.8  1013.2  1011.5  1011.5  1015.9  1015.2  1013.4 

19b7  1015.9  1015.9  1015.9  1014.5  1013.2  1011.5  1014.9  1013.5  1010.5  1012. B  1014.5  1014.5  1014,0 

19b8  1017.2  1015.5  1016.5  1013.8  1010.8  1011.1  1014,2  1013,8  1011.1  1010.8  1014.2  1015.5  1013,7 

19b9  1013.8  1012.8  1012.5  1011.1  1010.1  1009.4  1013.2  1010.1  1009.8  1009,8  1014,2  1014.5  1011,8 

1970  1015.5  1017. b  1012.1  1012.1  1012,8  1013,2  1012,8  1011.5  1010.8  1011.1  1015,9  1015.2  1013,4 

MEAN  101b, 0  1014.7  1013.7  1012,9  1012.4  1011.7  1013.7  1012.9  1010.8  1012.4  1014.2  1015,5  1013,4 

TEMPERATURE  DEG  C 


25.0    25.0 


19bl 

23 

.6 

24 

,  1 

1962 

23 

.3 

25 

,0 

1963 

23 

.9 

25 

,0 

1964 

23 

.3 

25 

.0 

1965 

22 

.8 

25 

,0 

19bb 

22 

,B 

23 

,9 

19b7 

22 

,8 

23 

.3 

1968 

23 

,3 

22 

,8 

1969 

23 

,9 

25 

,0 

1970 

23 

,3 

22 

,8 

25.6    27,8 


27 

.8 

27 

.8 

27 

.8 

27 

.2 

27 

,2 

27 

.2 

27 

,8 

27 

.2 

27 

,B 

27 

.5 

28 

,3 

27 

.2 

27 

,8 

28 

.3 

27 

,8 

27 

.2 

MEAN     23.3    24.2 
PRECIPITATION  MM 


1961 

136 

1962 

125 

1963 

49 

1964 

72 

1965 

126 

1966 

165 

1967 

148 

1968 

155 

1969 

92 

1970 

74 

158 
57 


bl 

261 

658 

202 

lb2 

378 

3b 

154 

2404 

90 

488 

252 

108 

233 

379 

121 

16 

2032 

38 

31 

243 

175 

211 

309 

85 

41 

1323 

22 

247 

312 

241 

311 

67 

2b7 

362 

1946 

79 

195 

1  3b 

1  18 

232 

220 

195 

338 

17b7 

3b 

511 

315 

182 

355 

Ibb 

193 

100 

2379 

12 

144 

286 

140 

142 

299 

187 

106 

1626 

140 

241 

139 

198 

220 

258 

135 

59 

1593 

165 

359 

262 

210 

409 

131 

190 

16 

2149 

135 

350 

115 

205 

260 

210 

1  14 

183 

1725 

47.7  77.8       282.7       271.8        177,9       253,5       241.7        152.3        137.5        1894,4 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CENTRAL  r«RM  AGSTAT  BRITISH  HONDURAS  I  BEL  I ZE I      WMO  78586   17  11N  OS?  OOH 

NOTES  ON  PAGE  1 1 


TEMPERATURE 

DEC 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ISSS 

23 

9 

23.9 

25 

0 

25 

8 

26 

7 

26 

1 

26 

1 

25 

6 

25 

3 

23 

1 

1<5bO 

21 

4 

22 

5 

22.5 

25 

0 

26 

9 

26 

4 

25 

8 

26 

7 

25 

8 

26 

1 

23 

3 

igfe! 

23 

3 

23 

9 

26.7 

26 

1 

26 

1 

26 

1 

24 

4 

25 

0 

25 

0 

22 

8 

22 

8 

l-JfeZ 

20 

6 

21 

7 

22.8 

23 

9 

21 

1 

25 

0 

25 

0 

23 

3 

26 

1 

24 

4 

23 

3 

196.3 

22 

8 

22 

8 

22.8 

26 

1 

22 

8 

25 

0 

24 

4 

23 

9 

23 

3 

23 

9 

22 

8 

igfeA 

21 

7 

23 

3 

20.0 

26 

7 

27 

8 

27 

2 

26 

1 

26 

1 

25 

0 

23 

9 

22 

8 

1965 

22 

8 

23 

9 

25.0 

25 

0 

26 

1 

27 

2 

26 

7 

25 

0 

25 

0 

24 

4 

25 

0 

1<3b6 

21 

7 

23 

3 

22.8 

26 

1 

27 

2 

27 

2 

26 

1 

25 

6 

26 

1 

25 

0 

22 

8 

1967 

21 

7 

22 

8 

23.9 

25 

0 

27 

2 

27 

2 

26 

1 

26 

7 

27 

2 

25 

0 

23 

3 

196B 

21 

7 

23 

9 

21  .7 

25 

0 

26 

7 

26 

7 

26 

1 

26 

1 

26 

1 

26 

1 

23 

3 

1969 

23 

3 

23 

3 

25.0 

26 

7 

27 

2 

27 

8 

27 

2 

26 

1 

26 

1 

25 

6 

23 

9 

1970 

22 

2 

21 

1 

25.0 

27 

2 

26 

1 

28 

3 

26 

1 

27 

2 

27 

2 

26 

1 

21 

7 

22.8 
22.8 
22  .8 


MEAN     22.2    23.0 
PRECIPITATION  MM 


TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1949 

72 

5 

1  1 

0 

24 

0 

3 

3 

1950 

169 

3 

50 

37 

3 

1  1 

7 

1951 

39 

3 

68 

27 

7 

56 

3 

1952 

61 

3 

15 

5 

0 

68 

3 

1953 

4 

7 

25 

10 

0 

5 

1954 

60 

3 

72 

0 

59 

5 

1955 

45 

7 

66 

21 

3 

0 

1956 

30 

5 

92 

35 

0 

7 

1957 

155 

7 

133 

71 

3 

35 

3 

1958 

13 

3 

2 

59 

3 

1  7 

5 

1959 

263 

5 

45 

94 

7 

168 

3 

1960 

34 

5 

30 

44 

7 

91 

0 

0 

83 

0 

30 

3 

83 

7 

105 

3 

50 

7 

49 

0 

139 

5 

652 

3 

24 

7 

251 

5 

124 

5 

1  44 

5 

120 

0 

223 

0 

57 

5 

40 

0 

1254 

3 

58 

3 

137 

7 

265 

0 

81 

3 

156 

3 

219 

5 

139 

3 

172 

0 

1421 

2 

107 

0 

237 

3 

237 

0 

131 

5 

145 

3 

330 

7 

168 

5 

67 

7 

1575 

3 

206 

7 

64 

0 

123 

7 

120 

5 

202 

3 

134 

7 

93 

0 

76 

3 

1061 

7 

196 

5 

378 

5 

176 

3 

183 

5 

224 

3 

184 

7 

89 

7 

92 

7 

1718 

5 

5 

102 

5 

495 

3 

94 

0 

143 

0 

351 

0 

172 

3 

99 

0 

1590 

9 

188 

5 

235 

3 

179 

7 

126 

3 

129 

7 

216 

7 

1  14 

3 

185 

0 

1534 

2 

104 

0 

129 

3 

158 

3 

57 

3 

169 

7 

142 

5 

268 

0 

124 

0 

1548 

7 

136 

3 

139 

7 

427 

7 

48 

0 

91 

0 

1  44 

7 

143 

0 

187 

5 

1410 

5 

53 

7 

1  74 

7 

146 

7 

93 

7 

221 

5 

60 

0 

226 

5 

276 

3 

1825 

1 

68 

3 

294 

7 

196 

3 

235 

7 

337 

0 

150 

5 

317 

0 

130 

5 

1930 

5 

49.7   112.0   189.4   240.6   117.2   182.0   193.5   173.2   141.1    1561.7 


1961 

208 

1962 

89 

1963 

82 

1964 

81 

1965 

66 

1966 

173 

1967 

1  1  1 

1968 

1  15 

1969 

46 

1970 

88 

21 

182 

510 

165 

156 

289 

43 

92 

1928 

52 

254 

255 

102 

100 

161 

83 

21 

1337 

19 

134 

370 

481 

213 

100 

30 

26 

1650 

19 

396 

193 

1  40 

35 

38 

216 

145 

1352 

25 

334 

321 

78 

162 

184 

207 

1  16 

1520 

46 

404 

161 

169 

118 

1  12 

124 

36 

1510 

48 

102 

191 

169 

94 

150 

201 

97 

1294 

1  ■''. 

269 

1  18 

96 

209 

159 

167 

93 

1463 

1  J 

165 

230 

201 

377 

125 

143 

2 

1623 

107 

165 

180 

170 

189 

103 

141 

195 

1430 

25 

55.3  47.7  63.2       240.5       252.9        177.1        165.3        142.1        135.5  82.3        1510.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


COOMA  CAIBN  BRITISH  HONDURAS ( BEL  I ZE I      HMO  17  03N  088  55W 

NOTES  ON  PAGE  11 


78.3   302.7 


PRECIPITATION 

MM 

TEAR 

JAN 

FEB 

nss 

117  , 

0 

19 

n5'3 

145, 

7 

36 

ISfeO 

67. 

7 

66 

13fe1 

311 

159 

1'3fe2 

260 

25 

1"5b3 

54 

143 

1964 

60 

60 

1965 

192 

50 

1966 

273 

141 

1967 

197 

104 

1968 

163 

62 

igfcg 

115 

39 

1970 

226 

171 

281  .0 

100, 

,5 

322, 

3 

50.3 

80.0 

93.7 

245.0 

196.5 

1607 

49.3 

231  , 

,7 

74, 

5 

243.0 

204.5 

161.3 

451.7 

129.3 

2108 

259, 

,5 

234. 

0 

" 

262.7 

476  .5 

" 

79 

191 

372 

81 

145 

94 

1  1  7 

260 

1927 

34 

266 

86 

67 

167 

330 

209 

151 

1924 

55 

45 

435 

266 

434 

348 

196 

36 

2104 

55 

222 

243 

133 

163 

304 

499 

352 

2122 

57 

230 

151 

90 

413 

294 

514 

225 

2237 

77 

432 

257 

150 

212 

215 

277 

245 

2554 

49 

189 

181 

197 

164 

304 

297 

89 

1889 

1  12 

241 

66 

153 

232 

229 

181 

149 

1636 

109 

245 

250 

305 

461 

228 

495 

45 

2565 

51 

55 

247 

225 

181 

266 

349 

185 

1990 

67.8       211.6       228.8       166.7       257.2       261.2       313.4       173.7       2094.8 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


PUNTA  G0RO«  AGSTAT                       BRITISH  HONDURAS  I  BEL  I ZE I  HMO  lb  08N  088  51H  M 
NOTES  ON  PAGE  1 1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

1955     21.4    21.1    23.1    23.3    2b. 3         25.3  25.0  25.8  2fe . 1  26.1  24.2  22.8     24.5 

iqSfc           18. S         23.1         21.1         23.'?         25.3         25.3  25.3  25. fe  25. fc  24.7  22.2  22.5            23. fc 

1957  23.9         23. fc         25.0         2fc . 4         27.2         27.5  2fe.9  27.2  25.8  25.0  20.8  18.3           24.8 

1958  18.9    21.4    2fc.7    2b . 7    27.2    2b. 1  2b. 4  2b. 9  27.2  2b . 7  2b . 4  24.2     25.4 

1959  23. b    24.4    24.7    25.8    25.3    25.3  2b .  3  25. fc  25. fc  25.3  24.7  25.0     25.1 
19b0      -      23.3    24.2     -      27.2    27.2  2fc . 7  2b. 9  27.8  27.2  25.3  22.8 

MEAN     21.9    22.8    24.1    25.2    2b. 5    2b . 1  2b . 1  2b . 3  2b . 4  25.8  23.9  22 .b            24.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      TOTAL 

1954  195.0    b2.0    19.7   1b2.7   233.7   73b. 7  49b. 3  421.5  357.3  317.3  198.5 

1955  ------  935.5  444.7  _  -  -  - 

195b      ------  701.7  574.0  51b. 0  1b4.0  209.5  198.0 

1957  239.0   224.3    14.0     -       5.7   444,7  899.0  598.5  407.0  -  -  - 

1958  -       -      32.7     -       -     832.7  -  5b2  .  3  370.3  -  -  - 

1959  ------------ 

19b0      -      80.0     -       -       -     bfc8.7  714.7  762.0  505.7  -  -  - 

MEAN      ------  749.4  5b3.8  431.3  -  -  - 


19b1 

312 

218 

22 

279 

101 

730 

1158 

842 

52b 

579 

213 

177 

5157 

19b2 

291 

29 

148 

305 

451 

415 

b12 

fc97 

b78 

267 

49 

133 

4075 

19b3 

192 

127 

413 

48 

235 

113 

831 

b70 

59b 

34b 

175 

154 

3900 

19b4 

47 

7b 

59 

4  1 

7b 

b58 

938 

810 

571 

175 

30b 

288 

4045 

19b5 

93 

33 

lb 

5 

1  18 

410 

44b 

41b 

455 

343 

350 

337 

3022 

19bfc 

1b5 

79 

203 

77 

230 

2b0 

b48 

576 

579 

319 

93 

137 

3366 

19b7 

172 

87 

179 

b7 

15 

341 

857 

401 

220 

337 

3b6 

134 

3176 

19b8 

393 

85 

35 

47 

157 

bSO 

491 

500 

422 

339 

222 

211 

3582 

19b9 

132 

25 

147 

58 

252 

b99 

BBb 

872 

bib 

72 

205 

47 

401  1 

1970 

258 

b3 

22 

7 

93 

328 

702 

fc34 

b83 

3bl 

64 

237 

3452 

MEAN 

205.5 

82.2 

124  .4 

93.4 

172.8 

4b3  .4 

75fc.9 

fc41  .8 

534. b 

313.8 

204.3 

185.5 

3778.5 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


PUNTA  GORDA  TOWN  BRITISH  HONDURAS  I  BEL  1  ZE  I      WMO  1  E>  OfeN  08B  48H 

NOTES  ON  PAGE  1  1 

PREC IPI TATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 


1951 

1  1 

121 

1952 

247 

12fe 

1953 

44 

105 

1954 

205 

32 

1955 

90 

134 

195fc 

215 

75 

1957 

237 

212 

1958 

29 

b1 

1959 

249 

159 

19fc0 

312 

42 

MEAN 

1fc3.9 

10fe  .  7 

287 

b32 

867 

415 

830 

316 

274 

333 

4145 

222 

bbO 

709 

659 

295 

225 

299 

100 

3709 

349 

bB2 

571 

593 

490 

139 

180 

137 

3339 

191 

5fcb 

600 

378 

366 

351 

197 

93 

3142 

47 

379 

741 

454 

377 

387 

471 

205 

3433 

4b3 

fel4 

588 

671 

438 

241 

217 

271 

3938 

104 

408 

839 

767 

416 

202 

365 

173 

3869 

135 

fc07 

1312 

617 

487 

316 

319 

159 

4140 

340 

489 

838 

347 

439 

528 

203 

23 

3876 

249 

498 

521 

815 

462 

500 

309 

152 

4026 

70.8   238.7   553.5   758.6   571.6   460.2   320.5   283.4   164.6   3761.7 
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SAVANNAH  BRITISH  HONDURAS  I  BEL  I ZE I     HMO         16  32N  088  27H 

NOTES  ON  PAGE  1  1 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAT      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 


iqs! 

53 

.  7 

80 

.3 

4 

.  7 

78 

.3 

159 

,0 

193 

.0 

353 

.2 

228 

.5 

400 

.0 

337 

.0 

255 

.3 

126 

.7 

2269 

.7 

1^52 

174 

.3 

2 

,0 

6. 

,0 

1 1  1 

.7 

28 

,7 

340 

.  7 

354 

,0 

288 

.3 

336 

.5 

354 

.5 

302 

.5 

87 

.7 

2386 

.9 

1953 

48 

.0 

45 

.7 

16. 

.3 

0 

256 

.3 

152 

.5 

214 

,3 

306 

.0 

270 

.3 

273 

.5 

301 

,5 

54 

.2 

1940 

.6 

1954 

222 

.5 

55 

.7 

79 

.0 

140 

.5 

159 

.0 

313 

.0 

361 

,3 

364 

.0 

292 

.5 

158 

.5 

160 

.0 

61 

.5 

2367 

.5 

1955 

81 

.3 

104 

,7 

137 

.5 

3 

.5 

8 

,0 

94 

.0 

639 

,  7 

251 

.0 

443 

.5 

500 

.5 

73 

,2 

241 

.0 

2577 

.9 

195b 

60 

.0 

21 

.3 

132, 

,0 

51 

.0 

161  , 

.7 

1000 

,5 

340, 

,3 

247 

.7 

336, 

,0 

232 

,0 

131  , 

,5 

218 

.3 

2932 

,3 

1957 

164 

,0 

183, 

.3 

34, 

,7 

10, 

,  7 

84, 

,  7 

459, 

,3 

323, 

,3 

30, 

.3 

170, 

,3 

158 

.3 

258, 

,  7 

111 

.3 

1988, 

,9 

1958 

23 

.0 

12 

.3 

0 

0 

223 

.3 

380 

,7 

622 

.0 

152 

.  7 

466, 

,3 

342 

.0 

275, 

.7 

158 

,  7 

2656, 

,  7 

1959 

179 

.5 

157 

.5 

117, 

,  7 

99 

,3 

236 

.5 

360 

.7 

256 

.0 

259 

.5 

217 

,3 

159 

.  7 

71  , 

.5 

41 

.  7 

2156, 

.9 

1960 

117 

.0 

30 

.3 

56, 

,5 

67 

.7 

80, 

,5 

482, 

,7 

323, 

,3 

293, 

.5 

357, 

,0 

748 

.5 

234, 

,3 

157, 

.3 

2948, 

,6 

56.3   140.0   377.7   378.7   242.2   329.0   326.5   206.4   125.8   2422.6 


1961 

296 

68 

47 

67 

71 

197 

406 

350 

249 

269 

249 

191 

2460 

1962 

76 

49 

73 

155 

160 

209 

309 

437 

457 

51  1 

118 

76 

2630 

1963 

67 

101 

202 

21 

211 

95 

253 

258 

416 

166 

99 

44 

1933 

1964 

23 

25 

49 

67 

172 

374 

447 

290 

253 

81 

165 

268 

2214 

1965 

106 

51 

0 

16 

128 

275 

261 

333 

381 

227 

272 

303 

2353 

1966 

71 

76 

115 

1  19 

148 

368 

304 

255 

403 

273 

94 

125 

2351 

1967 

92 

96 

107 

53 

45 

115 

150 

340 

103 

358 

231 

110 

1800 

1968 

255 

39 

34 

18 

121 

268 

163 

265 

398 

295 

120 

199 

2175 

1969 

219 

49 

94 

15 

120 

230 

392 

521 

317 

239 

308 

43 

2547 

1970 

238 

96 

21 

1 

46 

226 

525 

382 

265 

341 

90 

284 

2515 

53.2   122.2   235.7   321,0   343.1   324.2   276.0   174.6   164.3   2297. 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ST  JOHNS  COLLEGE  BRITISH  HONDURAS  I  BEL  I ZE )     HMO  78584   17  31N  088  1 2H       M 

NOTES  ON  PAGE  11 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP     OCT      NOV      DEC      TOTAL 
nSO    183.5    "SS.?    17.0    57.0     b.3   240.7    4b. 5   1b4.3   194.7   515.3    95.0   115.7   1735.7 

51.7    12.7    1 


1951 

120, 

.0 

1952 

bb. 

.5 

1953 

91 

.7 

1954 

85, 

.5 

1955 

57, 

.0 

1956 

40, 

,0 

1957 

225 

.5 

1958 

22 

.7 

1959 

143, 

.3 

1960 

65, 

,5 

1961 

183 

1962 

- 

1963 

1  4 

1964 

70 

1965 

146 

1966 

121 

1967 

102 

1968 

209 

1969 

77 

1970 

107 

MEAN 

1  14 

CLINO 

112 

120 

.7 

161 

.5 

233 

.  7 

133 

.5 

289 

.7 

162 

.3 

182 

.3 

132 

7 

1612 

82 

.0 

138 

.5 

250 

.0 

211 

.3 

196 

.0 

171 

.5 

180 

.3 

63 

.7 

1461 

102 

.  7 

203 

.5 

122 

.  7 

180 

.5 

190 

.7 

237 

.  7 

215 

.  7 

228 

.  7 

1626 

136 

.3 

276 

.3 

134 

.  7 

246 

.5 

293 

.3 

276 

.  7 

54 

.  7 

162 

.0 

1820 

12 

.0 

213 

.3 

193 

.3 

216 

,  7 

293 

.0 

672 

.5 

337 

.0 

190 

.3 

2409 

229 

.  7 

558 

.0 

140 

.5 

148 

.7 

282 

.5 

362 

.  7 

117 

.  7 

294 

.  7 

2272 

17 

.  7 

147 

.7 

163 

.0 

51 

.3 

261 

.0 

248 

.  7 

48 

.5 

139 

.3 

1437 

187 

.0 

175 

.0 

560 

.  7 

55 

.0 

111 

.5 

136 

.0 

201 

.3 

137 

.0 

1673 

31  , 

.0 

189 

.5 

104 

.5 

55, 

.7 

101 

.0 

135 

.0 

97 

.  7 

28 

.0 

1149 

83 

.0 

127 

7 

178 

.  7 

156 

.0 

225 

.  7 

425 

.5 

467 

.5 

109 

.0 

1946 

.3    26.5   219.7 
.3    29.0    38.0 

<31.8         54.5  37.3         38.2       100.2       219.1       208.2       145.5       224.4       282.9       190.3       148.5       1740.9 


5 

98 

148 

486 

98 

342 

453 
463 

121 
147 

8 

1 

3 

31 

148 

126 

185 

278 

90 

26 

1064 

0 

82 

248 

96 

143 

- 

- 

1 

68 

202 

131 

145 

286 

236 

226 

392 

2009 

M 

36 

352 

191 

146 

257 

229 

284 

115 

2029 

>4 

14 

68 

263 

93 

184 

368 

225 

136 

1572 

0 

134 

254 

92 

168 

238 

260 

136 

67 

1601 

i9 

226 

173 

148 

251 

237 

96 

269 

20 

1900 

2 

85 

224 

175 

130 

191 

209 

88 

209 

1523 

19. 

2 

82. 

9 

188. 

9 

192. 

2 

144.4 

240. 

0 

288. 

,0 

176. 

2 

121  . 

6 

1723 

16. 

3 

140. 

0 

377. 

7 

378. 

7 

242.1 

329. 

0 

326. 

,5 

206. 

4 

125. 

8 

2422 
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ST«NN  CREEK  «GST»T  BRITISH  HONDURAS ( BEL  I ZE >     HMO  TBS^O   17  CON  088  ISH 

NOTES  ON  PAGE  11  , 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT      NOV      DEC 

ig33  ....  -  27.2  28.1    2b. "3  27.2  26 

1S34  23  b         23.3  23.6    26.1  27.2  27.8  27.2    27.8  27.8  26 

n35  22.8    22.5  24.4    2b  .3  28.1  28.6  27.5    26.7  25.8  25 

1"536  24.2    24.4  24.2    25.8  25.8  26.1  26.7    27.5  26. '9  25 

1^37  24.4    24.2    25.0    26.1  26.7  26.4  26.1    26.7  26. "3  25 

1'338  22.8    23.3    24.4    25.3  26  .  ^     -  26.7    26. <5  26.4  25 

1'33^  23.6    24.2  24.2    25.3  27.2  26.7  26.4    2b. 3  26.7  26 

MEAN  23.6    23.7  24.3    25. '5  27.0  27.1  27.0    27.1  26.8  25 


1346 

. 

- 

- 

1947 

24 

4 

23 

3 

25 

3 

26 

7 

27.8 

27.8 

1848 

23 

3 

24 

2 

24 

7 

26 

4 

27.2 

26.7 

1'54S 

23 

3 

24 

2 

24 

2 

25 

8 

26.4 

26.4 

1950 

23 

3 

23 

1 

25 

6 

25 

0 

26.  1 

25 

0 

23 

9 

25 

8 

24 

7 

22 

8 

25 

5 

24 

2 

23 

1 

25 

3 

23 

6 

23 

1 

25 

4 

24 

2 

21 

9 

- 

22 

8 

23 

6 

25 

3 

24 

0 

23 

1 

25 

5 

24 

2 

22 

5 

25 

3 

25 

3 

24 

2 

- 

25 

b 

24 

4 

25 

8 

22 

5 

25 

3 

24 

9 

19 

7 

21 

7 

- 

1951 

22 

2 

1952 

23 

6 

1953 

21 

9 

1954 

23 

3 

1955 

22 

5 

1956 

21 

4 

1957 

22 

5 

1958 

21 

9 

1959 

23 

9 

1960 

23 

b 

21.7  -  -  -  26.1  26.1  27.2  26.7  25.8 
25.3  25.0  25.3  26.7  26.7  26.7  26.7  27.2  25.0 
23.9    24.7    27 


28.1 

27 

8 

26.  1 

26 

1 

25.8 

26 

7 

27.5    25.0 


1961  23.9  2 

1962  23.9  2 

1963  21.1  2 

1964  23.9  2 

1965  22.8  2 

1966  22.8  2 

1967  22.8  2 

1968  23.9  2 

1969  22.8  2 

1970  22.8  2 

MEAN  23.1  2 

PRECIPITATION  MM 


27.2 

26.1 

26 

1 

26.1 

26.1 

25 

0 

26.1 

28.3 

26 

1 

26.1 

23.9 

22 

2 

26.1 

26.1 

26 

7 

25.0 

25.0 

23 

9 

26.1 

26.7 

27 

2 

25.0 

25.0 

23 

9 

27.2 

27.2 

25 

6 

26.1 

25.0 

23 

3 

1932 

270 

49 

1933 

106 

41 

1934 

170 

48 

1935 

104 

30 

1936 

102 

93 

1937 

179 

108 

1938 

101 

109 

1939 

291 

88 

1940 

189 

5 

50.9    73.8 


1S41 

126 

27 

1942 

69 

93 

1943 

160 

89 

1944 

136 

23 

1945 

be 

43 

1946 

37 

87 

1947 

81 

280 

1948 

119 

61 

1949 

139 

55 

1950 

304 

149 

25 

4 

25 

8 

24 

9 

24 

7 

24 

8 

25 

1 

25 

8 

25 

4 

123.9    90.7    71.7 


195 

210 

381 

378 

259 

387 

55 

178 

2568 

452 

246 

154 

135 

447 

242 

39 

317 

2222 

128 

206 

291 

200 

251 

361 

238 

269 

2334 

35 

63 

182 

261 

273 

550 

59 

162 

1747 

485 

266 

687 

157 

259 

279 

580 

93 

3202 

211 

457 

608 

292 

325 

325 

119 

225 

3033 

168 

161 

129 

301 

489 

258 

153 

52 

2033 

109 

271 

176 

197 

377 

309 

34 

103 

2025 

126 

496 

387 

176 

448 

439 

193 

133 

2698 

212.1 

264.0 

332.8 

233.0 

347.6 

350.0 

163.3 

170.2 

2429.1 

575 

106 

243 

286 

568 

320 

212 

181 

2741 

278 

248 

333 

41  1 

519 

149 

281 

382 

3073 

201 

262 

173 

152 

182 

479 

215 

115 

2364 

59 

337 

241 

110 

219 

75 

109 

183 

1554 

287 

172 

249 

543 

80b 

114 

190 

170 

2bb5 

5 

250 

197 

1 1 1 

297 

554 

207 

213 

206b 

25 

17 

19b 

299 

293 

187 

191 

69 

1783 

135 

332 

207 

183 

193 

133 

213 

227 

1818 

41 

122 

107 

144 

205 

15b 

41 

172 

1265 

35 

493 

99 

89 

344 

435 

143 

34 

2167 

164  .  1 

233.9 

204.5 

232.8 

3b2.6 

260.2 

180.2 

174.6 

2149.6 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


STANN    CREEK    AGSTAT  BBITISH    HONDURAS  I  BEL  I ZE I  HMO     TSS^O        17    OON    0B8     nw 
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PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1"351 

4b 

65 

1952 

169 

21 

1953 

30 

40 

1954 

249 

59 

1955 

37 

107 

195fc 

50 

81 

195? 

268 

204 

1958 

29 

8 

1959 

169 

51 

1960 

142 

40 

1961 

319 

79 

1962 

107 

53 

1963 

83 

156 

1964 

52 

20 

1965 

126 

27 

1966 

159 

83 

1967 

151 

65 

1966 

173 

51 

1969 

125 

64 

1970 

13B 

95 

255 

319 

263 

123 

286 

169 

152 

116 

1874 

102 

202 

328 

212 

295 

249 

275 

147 

2305 

87 

104 

205 

267 

315 

427 

267 

101 

1857 

127 

318 

166 

351 

351 

255 

152 

92 

2301 

1  1 

125 

511 

298 

224 

685 

294 

203 

2543 

176 

708 

228 

71 

269 

344 

193 

185 

2355 

49 

161 

171 

247 

251 

136 

115 

162 

1888 

136 

264 

548 

86 

319 

243 

300 

1  1  1 

2073 

155 

294 

164 

108 

207 

139 

173 

57 

1739 

142 

343 

251 

263 

305 

306 

303 

119 

2339 

79.3       124.0       283.8       283.5       202.6       282.2       295.3       222.4       129.3       2127.4 


88 

52 

249 

428 

275 

194 

427 

288 

245 

2688 

168 

262 

126 

360 

158 

282 

350 

108 

77 

2193 

43 

160 

72 

283 

167 

265 

332 

84 

20 

1717 

48 

161 

351 

230 

186 

223 

89 

245 

213 

1856 

9 

123 

1  77 

259 

228 

286 

409 

362 

384 

2395 

167 

121 

550 

239 

205 

239 

222 

270 

1  19 

2594 

125 

14 

125 

227 

313 

172 

226 

298 

209 

1969 

6 

180 

289 

1  1  1 

266 

338 

156 

252 

121 

1993 

97 

1  76 

295 

190 

425 

408 

89 

420 

19 

2446 

4 

112 

223 

279 

404 

195 

1B0 

145 

209 

2009 

75.5 

136.1 

245  .  7 

260.6 

262.7 

260.2 

248.0 

247.2 

161  .6 

2186.0 

CHILE 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ANCUD  CHILE  WHO  8581<5   4  1  51S  073  48H     11  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

TEMPERATURE  OEG  C 


nbi 

13 

.  1 

14 

.0 

TSbZ 

13 

.■9 

14 

.3 

1^63 

14 

.  1 

14 

.  1 

^•ibi 

14 

.8 

13 

,  1 

l^bS 

1  4 

.4 

15 

.5 

ISbb 

13 

,7 

12, 

,2 

i^b? 

13, 

.b 

13. 

.3 

1%8 

13, 

.8 

12, 

,8 

i9bg 

13, 

,b 

1  1  , 

,5 

1-370 

14  . 

,0 

13. 

4 

MEAN      13, 9     13.4 
PRECIPITATION  MM 


19b1 

237 

.8 

1b4 

.2 

128 

.3 

13b 

.  4 

2bh 

.5 

5b2 

.b 

344 

.2 

324 

.0 

270 

.  4 

112 

.b 

139 

.2 

32 

.3 

2718.5 

19b2 

59 

.4 

20 

.  1 

117 

.3 

1  74 

.  7 

154 

.5 

344 

.3 

149 

.b 

523 

.  4 

1bO 

.4 

83 

.  1 

101 

.4 

1  14 

.5 

2002.7 

19b3 

b5 

.3 

34 

.  7 

172 

.4 

290 

.  7 

257 

.3 

327 

.7 

437 

.9 

243 

.3 

200 

.4 

8b 

.  7 

170 

.8 

103 

.9 

2391 . 1 

igb4 

190 

.5 

135 

.9 

9b 

.2 

98 

,3 

3b1 

.0 

258 

.9 

251 

.b 

332 

.0 

197 

,3 

b4 

.0 

47 

,  1 

142 

.7 

2175.5 

nbs 

114 

.8 

24b 

.b 

42 

,b 

287 

,  7 

185 

.  1 

443 

.  7 

317 

.9 

383 

.3 

144 

.2 

155 

.8 

1  74 

,  7 

102 

.b 

2599.0 

ISbb 

74 

,0 

87 

.2 

190, 

,9 

259, 

,0 

578 

,3 

448. 

,  7 

301 

.5 

175 

.0 

1b3 

.2 

158 

.2 

41  , 

.0 

199 

.0 

2b7b.0 

1>3b7 

201 

,8 

80 

.3 

147  , 

,b 

101  , 

,  1 

381  , 

,  1 

252, 

,5 

341 

.4 

331 

.  7 

248, 

.b 

248 

,5 

142. 

.8 

151  , 

.9 

2b29.3 

1Sb8 

29 

.8 

1  17 

.  7 

9b, 

,b 

108. 

,3 

15b, 

.7 

381  . 

,8 

375 

.2 

332 

,2 

232, 

,9 

126, 

,8 

1  1  . 

,0 

132, 

,5 

2103.5 

nb^ 

45. 

.8 

108 

.5 

42, 

,8 

280. 

,0 

327, 

.4 

30b. 

,  1 

540 

,5 

359, 

,2 

422, 

.0 

197, 

,2 

97. 

7 

104, 

,5 

2831  .7 

1970 

207. 

,4 

b1 

.2 

97. 

3 

148. 

5 

333, 

,7 

492. 

1 

b92 

,3 

317, 

.8 

289, 

,4 

53, 

,4 

84. 

1 

240, 

2 

3017.4 

122.7   105. b   113.2   188.5   300.2   381.8   375.2   332.2   232.9   128.8   101.0   132.4   2514.5 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA        ,51 


ANTOFAGASTA 
NOTES  ON  PAGE  12 


WMO  85442   23  28S  070  2fcH    13  M 


STATION  PRESSURE  MB 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1000. fe  333.0  gsg.B  998,4 

1000.8  1001 .2  1000 . 1 
1003.5  1002.8  1003.0  1002.5 

998.1  997.8  99fc .  1  995.2 

1001  .0  1000 .6  999.4  997  .5 

1001 . 3  1000.4  999 .b  998 .fe 

IOOfe.1  1004.9  1005.0  1004.3 

1000.9  1000.9  1000.1  998.7 
999. fe  999. fe  999.4  998.3 
999.9  999.7  1000.0  997. fe 

MEAN    998.3   998.2   998.5   999. fe  1000.3  1001.7  1001.4  1002.0  1001.2  1000.7  1000.3  999.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


19fe1 

997 

1 

997 

1 

996 

9 

998 

6 

999 

5 

- 

1000 

19fc2 

998 

6 

998 

1 

998 

1 

998 

6 

999 

9 

1001 

4 

1000 

9 

1001 

1963 

999 

4 

999 

9 

998 

7 

1000 

2 

1000 

5 

1001 

4 

1001 

8 

1002 

1964 

1000 

9 

1000 

0 

1000 

8 

1002 

0 

1002 

0 

1003 

0 

1003 

5 

1003 

19fc5 

999 

8 

998 

7 

999 

6 

1001 

0 

1001 

2 

1001 

2 

1000 

0 

1000 

ISbfe 

997 

0 

997 

6 

997 

6 

999 

1 

1000 

4 

1002 

1 

1001 

0 

1002 

19fe7 

997 

4 

998 

0 

998 

2 

998 

7 

999 

4 

1001 

5 

1001 

4 

1005 

1968 

997 

3 

998 

0 

998 

8 

999 

8 

1000 

3 

1001 

9 

1001 

3 

1001 

1969 

996 

7 

997 

1 

998 

2 

999 

2 

999 

5 

1001 

2 

1000 

5 

1001 

1970 

998 

8 

997 

8 

997 

7 

998 

5 

1000 

5 

1001 

6 

1001 

9 

1000 

YEAR 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAT 


JUN 


JUL 


AUG 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


1013.1  1013.1  1013.0  1014.8  1015.8     -       -  1016.5  1017.0  1015.3  1016.1  1014.6 

1014.8  1014.3  1014.3  1015.0  101fc.3  1017.9  1017.3  1017.8  1017.2  1017.6  1016.4 
1015.5  1015.9  1015.3  1016.4  1017.0  1017.7  1017.8  1018.7  1019.7  1019.1  1019.7  1017.4 

1017.2  1015.9  1016.8  1018.4  1018.3  1019.1  1019.9  1020.4  1019.3  1019.0  1017.4  1016.7 

1015.9  1014.5  1015.7  1017.3  1017.2  1017.4  1016.4  1016.9  1017.5  1016.5  1015.7  1013.9 

1013.1  1013.7  1013.7  1015.5  1016.7  1018.6  1017.5  1018.1  1017.7  1016.8  1015.9  1014.8 

1013.5  1014.1  1014.6  1014.9  1015.6  1018.0  1017.8  1017.6  1018.0  1016.4  1016.2  1015.1 

1012.4  1013.1  1014.0  1015.2  1015.9  1017.5  1016.9  1017.1  1016.5  1016.0  1015.5  1013.9 

1011.9  1012.3  1013.4  1014.6  1014.9  1016.7  1016.1  1017.1  1016.0  1015.0  1014.7  1013.5 

1014.0  1012.9  1012.9  1013. B  1016.3  101fe.9  1017.5  1015.8  1015.4  1015.2  1015.4  1012.9 


MEAN   1014.1  1014.0  1014.4  1015.6  lOlfc.4  1017. 
TEMPERATURE  DEG  C 


1001  . 
1000. 
1000. 

999. 
1001  . 
1000. 

999. 

999. 


1017  . 
1018. 
1016. 

1016. 
1016. 
1015. 
1014  . 
1014  . 


1017.5  1017.6  1017.4  1016.7  1016.3  1014.8   1016. 


1961 

20.5 

20.5    1 

1962 

19.4 

19.3    1 

1963 

19.7 

20.7    1 

1964 

19.8 

18.9    1 

1965 

20.5 

19.8    1 

1966 

19.0 

18.8    1 

1967 

19.0 

19.5    1 

1968 

20.  1 

20.0    1 

1969 

20.6 

20.  1    1 

1970 

19.  1 

19.4    1 

MEAN  19.8  19.7 
PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB 

1961  0  0 

1962  0  0 

1963  0  0 

1964  0  0 

1965  0  0 

1966  0  0 

1967  0  0 

1968  0  0 

1969  0  0 

1970  0  0 


15.2 
14.8 
14.8 


7 

5 

15 

6 

8 

4 

15 

8 

8 

7 

15 

9 

9 

0 

17 

2 

7 

6 

15 

9 

16.2 

TOTAL 

.9 
1  .5 


6.5 

0 

7.7 


MEAN 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ARICA  CHILE  WMO  B'iiOb        18  2'9S  070  l^W      4  H 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR      APR      MAY      JUN      JUL  AUG      SEP  OCT      NOV      DEC       MEAN 

igfcl  100b. fc  1006.5  1005.7  lOOS.O  1008. fe  1010.0  1010.3  100^.8  1009. "3  100B.2  1008.8  1007.0   1008.4 

1'3fc2  1007.0  100b. 3  100b. 8  1007.2  1008.7  1010.2  100'9.2  1010.0  1009.1  1009.4  1008.4  1007.4   1006.3 

l'3b3  100b. 2  100b. 7  1005.7  1007.2  1007.7  1009.2  1009.4  1008.9  1010.3  1010.0  1010.5  1 OOB .  4   1008.4 

19b4  1007. b  100b. 4  1007.0  1008.7  1009.5  1010. b  1010.7  1011.2  1010.1  1009.9 


19b5 


iqbfc       _,__--  1009.7  1010. b  1008.9  1008.7  1008.1  100b. 9 

19b7  1005.9  1005.8  100b. 2  100b. 8  1007.9  1010.1  1010.1  1010.0  1011. b  1009.0  1008.2  1007.7 

19b8  1005. b  100b. 3  1007.3  1007.9  1008.9  1010. b  1009.9  1010.1  1009.2  1009.1  1010.8  1005.1 

19b9  1003.9  1003.7  1004.8  1006.0  100b. 5  1008.3  1007.9  1008.1  1007.1  1007.0  100b. 8  1 00b .  8 

1970  1007.0  1005.8  1005.7  1006.5  1009.1  1009.8  1010.9  1009.8  1009.2  1008.9  1009.0  100b. 4 

MEAN  100b. 2  1005.9  100b. 2  1007.4  1008.4  1009.9  1009.8  1009.8  1009.5  1008.9  1008.8  1007.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR      MAY  JUN  JUL  AUG  SEP      OCT  NOV  DEC 


19bb 
1967 
1968 

1969 
1970 

MEAN 


1008 

.3 

100B 

.4 

1006 

.4 

1008 

.2 

1008 

.2 

1961 

101  1 

.9 

101  1 

.8 

101  1 

.0 

1014 

,4 

1014 

.0 

1015 

.5 

1015 

,8 

1015 

.2 

1015 

.3 

1013 

.b 

1014 

.2 

1012 

.3 

1013 

.8 

1962 

1012 

.3 

101  1 

.b 

1012 

.2 

1012 

.6 

1014 

.  1 

1015 

.2 

1015 

.2 

1015 

.5 

1014 

.5 

1014 

.8 

1013 

.8 

1010 

.8 

1013 

.b 

1963 

1011 

.5 

1012 

.0 

101  1 

.0 

1012 

.b 

1013 

.  1 

1014 

.7 

1014 

.9 

1014 

.4 

1015 

.8 

1015 

.5 

1015 

.9 

1013 

.8 

1013 

.8 

1964 
19b5 

1012 

.9 

1011 

.  7 

1012 

.3 

1014 

.  1 

1014 

,9 

101b 

.  1 

101b 

.2 

101b 

.7 

1015 

.b 

1015 

.  3 

" 

19bb 

. 

. 

. 

. 

1015, 

,2 

1016 

.  1 

1014 

.  4 

1014 

.2 

1013, 

,5 

1012, 

,3 

19b7 

1011 

,3 

101  1 

.3 

1011 

.6 

1012, 

.2 

1013 

,4 

1015 

.b 

1015, 

.b 

1015, 

.5 

1016 

,2 

1014 

.  4 

1013, 

,b 

1013, 

,  1 

1013 

,  7 

1968 

1010 

.9 

101  1 

.7 

1012 

.6 

1013, 

,3 

1014 

.3 

1016 

.  1 

1015, 

,3 

1015 

.6 

1014 

.b 

1014 

,5 

101b, 

,2 

1010, 

,  4 

1013, 

,8 

1969 

1009 

.2 

1009 

.0 

1010 

.  1 

1011, 

.5 

1011 

.9 

1013 

.7 

1013, 

.3 

1013 

.6 

1012 

.5 

1012 

.4 

1012, 

,2 

1012, 

,  1 

1011, 

,8 

1970 

1012 

.  3 

101  1 

.  1 

101  1 

.0 

1011, 

,9 

1014 

.5 

1015 

.2 

101b, 

,  4 

1015 

.3 

1014 

,  7 

1014 

,  4 

1014, 

,  4 

1011, 

,8 

1013, 

,b 

MEAN  1011.5  1011.3  1011.5  1012.8  1013.8  1015.3  1015.3  1015.3  1014.8  1014.3  1014.2  1012.1  1013.5 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

19b1      22. b    22.6    21.6  19.4  17.7  16.1  14.4  15.5  16.0  17.8  19.1  21.2  18.7 

1962  21.5    21.3    20.3  20.0  18.0  15.1  15.2  15.8  Ib.b  17.3  18.8  20.4  18.4 

1963  22.2    22.5    21.4  19.1  18.9  lb. 7  16.4  lb. 2  16.8  17.2  18. b  20.1  18.8 

1964  21.3    22.0'   20.8  18.8  15.6  14.4  14.6  14.4  15.9  17.1  19.5  20.7  17.9 

1965  21.8    21.9    22.2  20.4  17.9  18.4  17.4  16.9  16.3  17.3  18.6  21.0  19.2 

19bb     21.0    20.9    20.9  17.8  1b. 7  15.5  14. b  14.2  15.4  17.2  18.8  20.0  17  8 

19b7     21.4    22.5    21.2  20.2  17.2  15.4  14.8  14.5  14.8  15.6  17.9  19.6  17  9 

1968  21.8    22.3    20.8  18.3  15.9  15.7  15.2  15.4  16.0  17.5  18.1  20.4  18  1 

1969  21.3    21.5    21.8  19.7  18.8  17.0  15.4  15.7  16.8  18  4  20  0  20  8  18  9 

1970  21.5    21.8    21.6  20.3  17.6  15.4  13.6  14.4  15.5  lb. 3  19.0  18.9  ie!o 

MEAN     21. b    21.9    21.3  19.4  17.4  16.0  15.2  15.3  16.0  17.2  18.8  20.3  18.4 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

196 10       0       0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 

1962  010000000000  1 

1963  000000  .5  0  .5  000  10 

1964  0000000  .2  0000  '? 

1965  0                   0                   0  0  0  0  0  0  130  0  fl 


1  .3 


WEST  INDIES.  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA        ,53 


BAHIA  SAN  FELIX  CHILE  WHO  SSSS?   52  58S  074  04H 

NOTES  ON  PAGE  12 

PRECIPITATION  MM 


1361 

31"3 

5 

347 

0 

385 

■9 

421 

1 

- 

- 

- 

- 

282 

3 

377 

5 

484 

8 

519 

3 

- 

1"3b2 

357 

0 

244 

4 

2<30 

3 

324 

3 

282.4 

344.7 

324.6 

204.6 

425 

2 

386 

2 

275 

6 

622 

4 

4081 

1963 

516 

8 

483 

3 

438 

3 

467 

1 

479.6 

214.1 

442.  1 

156.3 

400 

9 

374 

6 

494 

B 

555 

0 

5082 

368.2      358.2      403.7      238.8      247.6       195.6      447.9      380.3      348.0      448.4      242.0      155.5      3834.2 
472.5       337.8       209.7       328.1       322.4       408.6       127.4       219.2       363.0       346.4       321.8       194.5       3651.4 

295.7       262.1       632.2       151.4       453.4       323.2       166.6       382.8       265.1       226.6       238.5       270.0       3667.6 


1967 

324 

4 

240 

4 

248 

9 

399 

3 

350 

9 

482 

6 

430 

9 

246 

9 

373 

9 

151 

6 

495 

7 

433 

3 

4178 

8 

1968 

564 

8 

350 

1 

481 

5 

410 

3 

522 

2 

344 

0 

368 

4 

483 

4 

243 

6 

288 

8 

333 

3 

134 

1 

4524 

5 

1969 

335 

9 

318 

9 

298 

0 

402 

2 

162 

2 

326 

6 

216 

4 

361 

7 

423 

0 

211 

4 

259 

1 

384 

8 

3700 

2 

1970 

167 

1 

389 

1 

315 

5 

410 

8 

344 

6 

281 

3 

344 

6 

308 

4 

456 

7 

370 

2 

213 

5 

428 

8 

4030 

6 

372.2       333.1       376.4       355.3       351.7       324.5       318.8       304.8       358.2       318.2       335.9       369.8       4118.9 


i 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CALDERA 

NOTES  ON 

PAGE 

12 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FES 

nfcl 

^3b3 

0 

0 
0 
1  .2 

0 

0 
0 
0 

I9b8 
1970 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

HMO  85S98   27  03S  070  51H 


JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

S.O  16.4  .1  1.0  .7  0  27.2 

.3     2.0  -  22.4  0  0 

5.2     0  15.8  .4  .4  0  21.8 

0       0  .8  .3  .3  0  2.4 

SS.O     0  0  .2  3.8  0  45.2 


2.0 
2. "3 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CONCEPCION  CHILE                WMO  85fe83   36  4bS  073  04H 

NOTES  ON  PAGE  12 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

lebl  15. "9  lfe.5  15.0  12.2  11.3  7. 

1^62  17.2  lfc.2  15.7  11.5  10.3  3. 

iqfeS  16.7  18.4  14.3  13.4  "3.7  8. 

1964  17.6  15. S  14.0  11.7  10.7  7. 

1"365  18.2  17.4  16.4  12.2  9.7  11. 

1966  16.7  15.5  14.6  13.5  11.4  10. 

ISb?  16.7  14.7  13.9  11.6  11.5  6. 

1968  16.6  16.7  14.3  11.4  10.6  10. 

1969  16.8  14.6  13.3  12.1  10.3  9. 

1970  ------ 


MEAN     16.9    1 
PRECIPITATION  MM 


9.5 

10.6 

9.8 

12.6 

14.0 

16.  1 

12 

6 

7.2 

9.5 

9.3 

12.3 

15.6 

17.8 

12 

1 

9.2 

10.3 

9.5 

12.2 

13.0 

16.0 

12 

b 

8.  1 

8.4 

9.7 

13.2 

14.5 

16.5 

12 

3 

9.0 

8.5 

9.2 

11.7 

14.8 

15.7 

12 

8 

7.8 

7.4 

9.0 

11  .6 

13.8 

15.5 

1  1 

6 

9.2 
9.2 
8.2 

11.3 

14.2 

15.1 

- 

7.2 

9.2 

10.9 

13.0 

14.4 

- 

8.6 

8.8 

9.4 

12.0 

14.1 

15.9 

12 

4 

1961 

64 

9 

2 

8 

87 

6 

25 

1 

82 

6 

212 

8 

380 

3 

220 

7 

221 

3 

54 

7 

3 

4 

- 

1962 

3 

1 

- 

21 

1 

97 

1 

63 

3 

215 

1 

23 

5 

185 

0 

70 

2 

51 

0 

21 

9 

5 

- 

1963 

9 

20 

8 

29 

4 

65 

0 

75 

8 

221 

5 

268 

9 

455 

8 

164 

4 

110 

1 

108 

9 

8 

0 

1529 

5 

1964 

46 

0 

1  1 

8 

6 

7 

33 

4 

109 

2 

148 

5 

155 

4 

229 

5 

94 

0 

10 

0 

8 

1 

135 

0 

987 

6 

1965 

7 

0 

57 

8 

15 

1 

1  77 

5 

142 

2 

216 

7 

366 

1 

344 

9 

62 

2 

77 

3 

197 

2 

39 

2 

1703 

2 

1966 

1 

5 

13 

9 

110 

2 

99 

4 

400 

5 

310 

3 

221 

1 

30 

1 

41 

5 

18 

3 

91 

6 

- 

1967 

26 

8 

47 

4 

19 

7 

1  7 

1 

253 

8 

145 

3 

175 

0 

149 

5 

70 

0 

58 

1 

1  7 

7 

26 

1 

1006 

5 

1968 

1 

1 

26 

9 

23 

8 

62 

1 

30 

8 

227 

8 

61 

3 

86 

8 

113 

3 

73 

6 

63 

0 

84 

3 

854 

8 

1969 

6 

23 

0 

10 

3 

108 

9 

192 

5 

355 

0 

196 

2 

- 

- 

- 

1970 

- 

221 

9 

97 

6 

63 

2 

34 

6 

27 

0 

47 

9 

- 

MEAN 

18 

8 

24 

0 

25 

3 

77 

4 

116 

6 

238 

1 

215 

9 

221 

2 

98 

7 

56 

8 

51 

7 

54 

1 

1198 

fc 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CONSTITUCION  CHILE  WHO  85610   35  nS  072  25H 

NOTES  ON  P«GE  12 

TEMPERATURE  DEG  C 


1fe.3  11.7  12. B  12.2  9. "5 

15,1  15.1  12.1  11. fe  10.5 

16.1  11.1  13.7  10.8  9.8 

15.2  11.0  12.6  12.0  8.8 
17.6  15.7  12. S  11.1  12.8 

11.6  13,8  13.5  11. S  10.3 

15.0  11.5  11.7  11.9  7.7 

16.6  11.2  11.9  11.7  9.0 

15.0  13.9  13,1  11.1  10.3 

16.3  11.7  11.2  11.6  9.5 

MEAN     16.1    15.8  11.5  13.2  11.6  9.9 
PRECIPITATION  MM 


1961 

16 

.0 

1962 

15 

.8 

1963 

16 

.2 

1961 

16 

.0 

1965 

17 

.0 

1966 

15 

.6 

1967 

15 

.9 

1968 

15 

,6 

1969 

16 

,5 

1970 

16 

,6 

13 

,9 

15 

.  1 

13 

.0 

11 

,  7 

16 

.5 

12 

.9 

13 

,3 

16 

,3 

12 

.6 

11 

.2 

16 

.3 

12 

.6 

13 

.  7 

15 

,5 

13 

.  1 

13 

.5 

11 , 

,  7 

12 

.3 

13 

.3 

15 

,8 

12 

,2 

13, 

,1 

15, 

,6 

12 

,3 

13, 

,1 

15, 

,5 

12 

,5 

13, 

.8 

15, 

.2 

12 

.6 

YEAR    JAN     FE8 


1961 

28 

.  1 

65 

.1 

28 

.6 

93.0 

166 

.3 

121 

.1 

1962 

31 

.0 

29 

.0 

49 

.7 

123.6 

161 

.0 

155 

.2 

1963 

- 

- 

7 

.2 

35 

.3 

68 

.3 

152.0 

133 

,2 

176 

.0 

1961 

10 

.3 

3 

.0 

8 

.9 

21 

.  1 

72.6 

88 

.  1 

163 

.6 

1965 

24 

.3 

1 

.0 

101 

.0 

101 

.0 

86.2 

100 

.  7 

208 

.6 

1966 

.6 

1 

.5 

. 

1  11 

.0 

79 

.0 

380.0 

176 

.0 

226 

.0 

1967 

12 

.0 

10 

.0 

5 

.8 

5 

.0 

176 

.0 

53.0 

93, 

,0 

53 

,0 

1968 

- 

1 

.5 

1 

.1 

25 

.3 

1 

,1 

70.0 

43 

,9 

17 

,1 

1969 

1 

.1 

3 

.0 

38 

.  1 

116 

.3 

250.8 

136. 

.0 

102 

.  1 

1970 

1  1 

.0 

- 

.  1 

2 

.6 

69 

.0 

169.3 

212, 

,0 

58 

.  1 

MEAN 

12, 

,1 

7 

.  7 

13 

.8 

10 

.2 

71 

.6 

115.  1 

161  , 

,0 

1  31 

.  1 

30 

.  4 

77 

.  1 

3 

.2 

3 

.2 

32 

.8 

44 

.0 

18 

,2 

27 

.2 

1  1 

.3 

21 

.0 

6 

.8 

92 

.0 

12 

,0 

9 

,2 

1 

.8 

40 

.  1 

23 

,5 

27 

.6 

47 

,2 

1  1 

,8 

- 

10 

.2 

7 

.  1 

1  1 

.  7 

33, 

,  1 

21 

.9 

27 

.4 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


COQUIMBO 

NOTES 

ON 

PAGE 

12 

PRECIPITATION 

MM 

TEAR 

JAN 

FEB 

1'3fe2 

nb3 

1965 

0 
0 
0 

.b 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

igfefc 
igyo 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

WMO  85'59'3  21    57S  071  22U 


AY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

0 

53 

3 

7 

1 

G4 

0 

0 

0 

22 

b 

1 

0 

0 

0 

1  1 

0 

25 

1 

40 

9 

5fc 

0 

71 

7 

0 

8 

2 

5 

5 

4 

4 

b 

19 

0 

3 

0 

7fc 

2 

78 

9 

0 

0 

51 

b 

1& 

8 

3 

b 

0 

4 

0 

14 

0 

1 

4 

7 

3 

38 

0 

1 

b 

- 

0 

0 

2 

2 

0 

2 

1 

0 

4 

5 

0 

36. 

9 

29 

2 

128 

3 

3 

1 

22 

3 

7 

3 

23 

2 

27 

7 

22 

2 

1  3 

5 

TOTAL 

124  .4 
49.8 

204.7 
19.5 

178  .4 

72.6 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


EVANGELISTAS  CHILE  WMO  85'330   52  23S  075  05H 

NOTES  ON  PAGE  12 

PRECIPITATION  MM 


nti 

28'3 

.0 

278 

.b 

2b4 

.  1 

230 

.9 

180 

.  1 

139 

.4 

110 

.b 

89 

.  1 

lb7 

.4 

_ 

1'3b2 

14b 

.0 

234 

.4 

343 

.8 

2b2 

.9 

203 

.9 

247 

.  7 

284 

,9 

158 

.  4 

- 

- 

- 

ISfeS 

142 

.8 

148 

.  1 

170 

.2 

195 

.3 

3b5 

.3 

182 

.0 

419 

.2 

23b 

.4 

131 

.3 

130 

.8 

223 

.4 

392 

.  7 

2737 

.5 

1"3b4 

2b3 

.8 

2'37 

.b 

2'34 

.2 

IbO 

.7 

14b 

.8 

175 

.0 

388 

.5 

31  1 

,0 

289 

.  1 

302 

.3 

154 

.b 

250 

,9 

3034 

.5 

1>3b5 

301 

.■9 

173 

,3 

Wg 

.  7 

194 

,  4 

173 

.9 

83 

.4 

1  7 

.3 

187 

.5 

148 

.0 

208 

.b 

155 

.2 

137 

,8 

19b1 

.0 

19bfc 

14<3 

.5 

135 

,2 

148 

,4 

49 

,2 

121  , 

.0 

b9 

.  7 

97 

.9 

144 

,9 

184 

.8 

87 

.3 

100 

.5 

9b. 

.2 

1384 

.b 

1"3b7 

b4 

.3 

140 

,4 

185, 

.  1 

212 

.9 

185, 

,  7 

254. 

.2 

244 

.9 

75. 

.2 

1b8 

.2 

30 

.9 

279 

.3 

258. 

.  7 

2099 

.8 

1968 

2'38 

.3 

273, 

.b 

334, 

.5 

17b, 

,5 

185. 

1 

211  . 

.  7 

2b7, 

.5 

2b7. 

.1 

121 

.5 

12b. 

.0 

114 

.9 

58. 

,9 

2435 

.b 

iqfeq 

148, 

,b 

ibb. 

,2 

118, 

,7 

293, 

,5 

2b8. 

2 

231  . 

4 

15b. 

b 

79. 

.  1 

257 

.5 

233. 

.  1 

404  . 

.4 

211  . 

b 

25b8. 

.9 

1970 

212, 

,3 

327, 

,3 

297, 

,7 

588, 

7 

122. 

b 

110. 

2 

153. 

,  7 

79. 

7 

1b3. 

.2 

142. 

3 

42. 

.9 

88. 

2 

2328. 

.8 

201,7   217.5   233. b   23b. 5   195.3   170.5   214.1   1b2.8   181.2   157.7   184.4   1 8b . 9   2342.2 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


ISLA  DE  PASCUA 
NOTES  ON  PAGE  12 


WMO  S'i'^bS      21    10S  ID'S  2fcH 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


MAT 


JUN 


JUL 


AUG 


ISfel      -       -       -  -    IOC'S, 2  1012.0  1010.0  1012. 

1^62      -  1013.0  1014.4  1015.5  1015,3  1013.7  1014.8  lOlfe. 

igfcS  1017.2  101'3.4  101b. '9  1011. '9  1010.6  1014.4  1020.3  1015. 

1Sfe4  1014. <3  1015.5  1015,1  1015.4  1010.8  101b. 8  1015.7  1018. 


SEP 


OCT 


NOV 


DEC 


101 7 .b  101b. 0  101b . 1  1013. 

101'3.7  101S.4  1014.3  101b. 

1015.4  1015.2  1018.3  1014. 

1018.5  1014.8  1012.4  1015. 


1365  1014.4  1014.8  1012.2  1014.5  1010.8  1012.2  1013.8  1  0 1  4  .  g  1020.5  1023.5  1  0 1  8  .  "3  1  0 1  b  .  S 

19feb  1013.2  1015.5  1014.2  1013.2  1010.1  1018. S  1013,2  1018.1  lOIS.I  101b. ^  1015.3  101b. b 

ISb?  1014.5  101b. 3  1015.2  1012.2  1015.5  1019.3  1022.0  1018.8  1020.4  101b. 7  1015.0  1015.4 

1Sb8  1014. g     -  1018. b  1012. b  1012. b  1018.2  1015.8  1014.5  1012.0  1018.2  1015.5  1015.0 

1"3bg  1011.4  1015.9  1014. g  1013. b  1012.3  1014.8  1  0 1  2  .  "3  1017.1  1015.0  1 0 1 5  .  S  1020.3  1015.4 

1970  1017.0  1014. g  1012.2  1012.5  1017.0  1017. b  1  0 1  "3  .  1  1015.0  1018.3  1017.4  1019.0  1 0 1  b  .  S 


MEAN   1014.7  1015.7  1014.9  1013,5  1012,4  1015,8  1015.8  101b. 
TEMPERATURE  DEG  C 


1015.8 
1015.3 
1015. b 


1017,7  1017,4  101b. 5  1015.7   1015.5 


igbi 

24  .0 

25 

0 

1962 

22.9 

24 

0 

19fe3 

22.2 

23 

7 

1964 

23.2 

23 

1 

1965 

24.0 

24 

0 

19bb 

22.4 

23 

4 

.19b7 

23.6 

23 

8 

1968 

22.8 

23 

3 

1969 

23.6 

22 

8 

1970 

23,4 

23 

3 

MEAN 

23,2 

23 

6 

PRECIPITATION 

MM 

TEAR 

JAN 

FEB 

1961 

32,7 

75 

5 

1962 

- 

1b5 

1 

1963 

77.8 

b5 

5 

1964 

65 

100 

1965 

98.9 

7b 

1 

19bb 

124.9 

44 

5 

1967 

70.8 

24 

5 

1968 

92.0 

35 

0 

1969 

85.3 

67 

0 

1970 

52. b 

94 

3 

21  .1 
21  .5 
21  ,8 


19 

0 

18 

4 

19 

6 

1  7 

9 

19 

7 

1  7 

4 

19 

6 

19 

0 

20 

7 

18 

b 

19 

6 

18 

b 

20 

0 

19 

0 

20 

1 

19 

5 

20 

0 

18 

5 

88 

b 

84 

1 

28 

2 

1  14 

5 

80 

2 

Bb 

7 

379 

8 

133 

1 

132 

0 

347 

9 

125 

7 

18 

6 

89 

190 

82 

209 

63 

5 

224 

3 

53 

0 

54 

9 

222 

4 

103 

3 

39 

5 

76 

0 

70 

0 

3b 

0 

159 

0 

57 

2 

116 

8 

1  16 

9 

A8 

9 

233 

0 

84 

b 

65 

3 

85 

2 

159 

8 

128 

7 

63 

B 

1  1  1 

0 

21 

8 

IB 

1 

19 

1 

19 

2 

18 

0 

17 

9 

19 

2 

18 

5 

19 

0 

19 

0 

18 

0 

18 

0 

19 

0 

18 

2 

18 

b 

18 

7 

1  7 

7 

18 

0 

18 

7 

18 

6 

19 

0 

19 

5 

18 

4 

18 

3 

19 

2 

1  7 

8 

18 

2 

19 

3 

17 

b 

1  7 

8 

18 

6 

58. 1   151.6 


36 

8 

bO 

9 

103b 

220 

59 

1302 

92 

8 

155 

0 

105b 

281 

9 

35 

2 

1244 

50 

0 

6b 

0 

755 

54 

6 

18 

4 

1040 

b 

1 

b9 

4 

916 

40 

5 

227 

8 

1001 

80 . 3   107 .b   131  . 


111.2   107.8 


79.3   1049. b 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


JUAN  FERNANDEZ  CHILE                  HMO  85585   33  37S  078  52H        M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

igfe!  101b. 3  1018.3  101b. 7  1019.7  101b. 7  1017. b  1017.2  1015.9  1021.3  1020. b  1021.1  1019.8   1018.4 

19b2  1019. b  1018.3  101b. 2  1018.9  1019.0  1016.8  1021. b  1019. B  1020.5  1022.0  1018.4  1018.7   1019.1 

19b3  1019.2  101b. 9  1019.0  1017.3  1018.0  1017.3  1015.2  1013. b  1019.9  1018.7  1019.9  1019.7   1017.9 

19b4  1017.9  1017.9  1018.9  1017.3  1017.4  1020.3  1019.8  1019.7  1021.7  1019.8  1017. b  101b. 4   1018.7 

19b5  1022.8  1021.2  1022.4  1020.8  1022.3  1019.1  1018.5  1021.0  1027.2  1023.0  1023.1  1022.2   1022.0 

19fcb  1017.9  1018.8  1018.3  1014.4  1019.7  1015.8  101b. 8  1020. b  1021.4  1022.2  1018. b  1017.5   1018.5 

19b7  1017.7  1018.5  1018.4  1018.8  1014.1  1022.3  1020.1  1022.1  1022.7  1018.9  1020.1  1018.2   1019.3 

19b8  1018.7  101b. 9  1019.9  1019.4  1019.1  1017.1  1019.0  1020.0  101B.5  1021.2  1018.7  1017. b   1018.8 

19b9  101b. 5  1017.5  1018.0  1017.0  1014.9  101b. 7  1018.1  1019.5  1020.1  1021.3  1019.4  1019.1   1018.2 

1970  1017. b  1018.8  1017. b  1018.2  101b. B  1019.3  101B.2  1021. B  1020. fe  1020. fe  1021.1  1018.3   1019.1 

MEAN  1018.4  1018.3  1018.5  1018.2  1017.8  1018.2  1018.5  1019.4  1021.4  1020. B  1019.8  1018.8   1019.0 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL      AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19bl  18. fc    19.2    17.8    lb. 4    15.8 

19b2  17.8    18.4    19.2    Ib.l    15.1 

19b3  IB. 5    IB. 7    17.9    17.5    15.3 

19b4  19.0    19.0    17.3    Ife.O    15.2 

19b5  19.3    20.8    19.7    lb. 5    14.7 

19bb  17.3    17.0    17.1     15.8    15.1 

19b7  18. b    18. 2    17. b    17.0    15.4 

19bB  18.7    19.7    17.3    Ib.O    15.5 

19b9  1B.1    18.1    17. t    Ib.b    15.2 

1970  18.0    18. B    IB. 5    18.0    15. B 

MEAN  18.4    18.8    IB.O    Ib.b    15.3 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY 

19bl  58.2    1 

19b2  b3.9    2 

19b3  40.7   10 

19b4  43.9    1 

19b5  lb. 2    1 

19bb  21.5    1 

19b7  15.4    1 

19bB  4.2    1 

19b9  24.1    2 

1970  b4 .2    1 

MEAN  35.2    24.7    b4 . 9    83. 3   107.7   190.1   153.4   109.5 


13 

.3 

1  3 

.3 

12 

.3 

1  3 

.B 

14 

.9 

12 

.3 

13 

.  1 

12 

.2 

13 

.4 

15 

.5 

12 

.8 

12 

.9 

12 

.0 

12, 

,b 

14 

.0 

12 

.  7 

12 

.5 

12 

.4 

14  . 

,0 

lb 

.3 

12 

.b 

1  1 

.  1 

1  1 

.2 

13. 

,  1 

15, 

.  1 

12 

.8 

1  1 

.4 

1  1 

.b 

12, 

,  7 

14  , 

.5 

1  1 

.8 

1  1 

.b 

1  1 

.b 

1  3  , 

,4 

14  , 

,8 

75 

.3 

39 

.  1 

127 

.  1 

1  71 

.5 

1  71 

.0 

132 

.0 

77 

.2 

59 

.7 

82 

.4 

81 

.b 

212 

.0 

4b 

.b 

51 

.3 

130 

.2 

31 

.2 

40 

.0 

128 

.3 

135 

.8 

130 

.0 

170 

.2 

151  , 

.b 

81 

.b 

83 

.5 

125 

.b 

8b 

.0 

125 

.5 

81 

.0 

b2. 

.0 

37 

.8 

187 

.2 

105 

.5 

1  77 

.2 

18b 

.5 

230 

.0 

58 

.0 

37 

.5 

14b, 

24 

,  1 

213 

.  1 

23b 

.8 

102 

.3 

88, 

,4 

35 

.2 

9, 

133, 

.3 

Ibl 

.7 

172 

.0 

89 

.5 

99, 

,b 

lb4 

.5 

100 

57 

.b 

231 

.3 

150 

.  7 

57 

.2 

7b, 

,0 

92 

.8 

91  , 

84, 

,2 

311 

.8 

9b 

.8 

130 

.b 

38, 

,b 

33 

.  7 

52, 

209 

,3 

200 

.3 

218 

.  1 

50 

.5 

b5. 

,  1 

7 

.9 

913 

27 

.7 

852 

33 

.2 

11  38 

5b 

.0 

833 

100 

.3 

1175 

83 

.9 

1047 

12 

.9 

824 

47 

.7 

978 

10 

.9 

9b7 

25 

.9 

992 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


L»  SERENA  CHILE  WMO  85«e8  29  54S  071  15H  16  M 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT      NOV  DEC  MEAN 

ISbl  337.3      337  .b  g"97.b  Sg^.O  ^S'S.B  1001.3  1001.1  1000.5  1001.8  333  .b  1000.7  ggs .  4  333  .b 

^3b2  gS'S.S   S'5'9.2  "39"3.3  1000.3  1001.1  1002.3  1002.0  1002.4  1001.7  1002.1  1005.8  1003.9  1001.6 

^3b3  1002.9  1003.7  1002.4  1003.2  1003.9  1004.8  1004.6  1004.7  1005.3  1004.7  1005.1  1003.4  1004.1 

1964  1003.2  1002.4  1003.2  1004.5  1004.4  1005.4  1006.1  1006.4  1005.7  1005.3  1003.9  1003.7  1004.5 

1965  1003.1  1001.3  1003.1  1004.3  1004.4  1005.0  1005.0  1005.7  1006.8  1005.8  1004.8  1003.1  1004.4 

1966  1002.6  1003.2  1003.2  1004.4  1005.2  1006.6  1006.0  1007.5  1006.4  1005.1  1005.0  1004.2  1005.0 

1967  1003.1  1003.7  1004.2  1004.2  1004.7  1006.7  1006.1  1006.5  1007.1  1005.2  1005.2  1004.1  1005.1 

1968  999.5  1000.3  1001.3  1002.3  1002.6  1003.9  1003.3  1003.5  1002.8  1002.9  1002.2  1000.4  1002.1 

1969  997.2   997.7  999.1  1000.2  1000.3  1002.2  1001.3  1001.4  1000.6  1000.4  1000.3  999.2  1000.0 

1970  999.7   998.5  998.3  999.1  1000.1  1002.6  1002.8  1002.1  1001.1  1000.9  1001.0  998.6  1000.4 

MEAN  1000.8  1000.8  1001.2  1002.2  1002.7  1004.1  1003.8  1004.1  1003.9  1003.2  1003.4  1002.0  1002.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

TEAR  JAN     TEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT      NOV  DEC  MEAN 

1961  1013.7  1014.2  1014.2  1015.8  1016.6  1018.2  1018.0  1017,3  1018.6  1016.3  1017.3  1016.0  1016.4 

1962  1016.1  1015.7  1015.9  1017.0  1017.9  1019.1  1018.9  1019.2  1018.5  1018.8  1017.7  1016.9  1017.6 

1963  1015.9  1016.6  1015.6  1017.0  1018.1  1019.1  1018.8  1018.8  1019.4  1018.4  1018.6  1016.3  1017.7 

1964  1016.4  1015.3  1015.5  1016.2  1018.3  1019.7  1020.4  1020.5  1019.6  1019.1  1017.6  1016.8  1018.0 

1965  1016.2  1014.4  1016.4  1017.8  1018.3  1018.7  1019.1  1019.9  1020.3  1019.6  1018.4  1016.2  1017.9 

1966  1015.9  1016.9  1016.9  1018.0  1019.3  1020.9  1020.1  1021.6  1020.5  1019.4  1018.8  1017.7  1018.8 

1967  1016.4  1017.1  1017.5  1018.0  1018.5  1021.1  1020.6  1020.8  1021.2  1019.2  1019.0  1017.4  1018.9 

1968  1016.2  1016.9  1017.9  1019.1  1019.5  1020.8  1020.3  1020.4  1019.7  1019.7  1018.8  1017.0  1018.9 

1969  1015.1  1015.6  1017.6  1018.2  1018.3  1020.4  1019.5  1019.6  1018.7  1018.5  1018.3  1017.1  1018.1 

1970  1016.2  1015.0  1014.9  1015.7  1018.4  1019.6  1019.8  1019.0  1017.9  1017.7  1017.6  1015.2  1017.3 

MEAN  1015.8  1015.8  1016.2  1017.3  1018.3  1019.8  1019.6  1019.7  1019.4  1018.7  1018.2  1016.7  1018.0 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  17 

1962  16 

1963  17 

1964  17 

1965  17 

1966  16 

1967  16 

1968  16 

1969  17 

1970  17 

MEAN  17.0    16.7  15.5  13.8  12.1  10.8  10.4  10.7  11.2  12.5    14.2  16.0  13.4 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  0       0  0  0  0  45.7  10.5  75.9  0  1.0     0  0  133.1 

1962  0       0  0  0  0  10.6  .8  .9  1.0  21  0     0  0  34  3 

1963  0        0  0  0  4.8  38.8  43.8  27.9  60.4  0        1.7  0  1774 

1964  0       0  0  0  0  6.1  7.7  11.0  .4  0       0  0  25  2 

1965  0       0  1.8  16.0  2.2  112.2  74.9  0  .4000  207^5 

1966  .2     0  0  0  91.0  40.1  2.2  .3  0  1.0     0  0  134  8 

1967  0       0  0  0  27.2  12.0  2.6  35.0  3.0  0       0  0  79  8 

1968  0       0  0  .2  32.7  0  0  1.3  0  0       0  0  34  2 

1969  0       0  0  0  0  0  8. 50  0  0       0  0  85 

1970  0       0  4.7  0  0  2.1  15.3  0  9.0  0       0  0  3l]l 

MEAN  0       0  .7  1.6  15.8  26.8  16.6  15.2  7.4  2  3       2  0  Ht,  t. 
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14.5 

15 

.7 

13.7 

9 

.9 

10 

.1 

11 

.3 

12.9 

13.8 

17 

.2 

13.5 

1  1 

,  1 

1 1 

.5 

1  1 

.3 

12.8 

14.6 

15 

.6 

13.8 

10 

.8 

10 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


OSORNO/CANAL  BAJO  CHILE  WHO  85782   40  3bS  073  03W 
NOTES  ON  PAGE  12 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC 

1961     14.3    14.1  12.4  10.0  8.1  fc.3  fc.8  ^.0  7.8  10 

1*362     15.7    15.5  14.4  10.3  8.8  7.8  5.4  8.5  8.2  11 

1963  15.0    Ib.l  12.6  10.9  8.6  6.0  6.8  8.1  9.3  11 

1964  15.9    13.3  12.4  10.7  8.7  6.2  6.4  7.5  8.2  11 

1965  15.5    15.5  13.5  9.8  7.4  9.6  6.1  6.7  7.7  9 

1966  15.1    12.9  13.2  11.3  9.5  7.6  6.4  6.6  7.4  9 

1967  15.2    13.7  12.7  9.4  9.1  4.9  5.4  6.2  7.8  10 

1968  15.3    14.0  11.6  10.7  9.8  6.7  7.1  7.3  8.9  9 

1969  15.0    31.2  12.0  9.7  8.7  6.2  7.5  6.9  8.2  8 

1970  15.4    14.8  12.3  9.9  8.9  6.3  7.1  6.0  8.2  9 

MEAN     15.2    16.1  12.7  10.3  8.8  6.8  6.5  7.3  8.2  10 
PRECIPITATION  MM 


105.1        102.2 
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0 
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0 
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5 

235 

2 

278 

5 

277 

0 

187 

0 

61 
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0 
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0 

96 

7 

79 

3 

90 

6 

155 

8 

152 

3 

77 

1 

1  44 

7 

133 

9 

130 

0 

388 

4 

217 

6 

148 

9 

92 

0 

203 

9 

1  79 

9 

191 

2 

162 

2 

87 

2 

104.6       109.3 


46.8        117.5        184.4        189.3       214.3       223.2        116.2 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


PUERTO  AYSEN  CHILE  MMO  85862   45  24S  072  42H 

NOTES  ON  PAGE  12 

TEMPERATURE  DEG  C 


13.5 
12.1 


l^bl 

1  1 

7 

l'3fc2 

13 

b 

1963 

13 

2 

1'3b4 

1  4 

5 

iqfcS 

- 

iqfefe 

14 

8 

1"3fe7 

14 

8 

1Sb8 

14 

2 

l-Sfeg 

14 

1 

1370 

14 

1 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1"3fc1  5Ti.2  272.4  283.5  145.6.  228. "3  301.0  169. 3  241.3  202.2  254.2  176.3  120.7  2381.2 

1362  114.7  35.1  158.1  283.3  176.4  461.8  233.3  342.2  184.2  81.8  141.1  200.3  2413.5 

1363  181.0  73.6  268.4  557.5  325.4  363.7  338.3  178. 4  200.1  67.8  213.1  321.4  3161.3 
1964  226.4  304.3  325.4  258.6  400.3  148.3  235.4  357.7  252.6  143.0         30.5  300.4  3043.5 

1365  251.3  233.1  56.8  340.0  353.3  304.3  318.8  336.4  164.1  301.6  463.3  185.4  3442.2 

1366  33.0  52.3  222.8  133.3  754.7  285.6  334.2  137.7  168.5  152.1  302.8  300.4  3064.6 

1367  213.3  157.8  123.3  164.5  512.4  200.2  388.3  416.3  175.4  156.1  276.0  277.2  3067.4 

1368  115.4  253.2  148.5  113.4  202.0  173.1  373.4  266.8  346.3  183.5  243.8  301.0  2733.0 
1363  87.6  173.4  62.1  480.8  462.1  283.7  301.8  287.3  320.8  250.4  60.8  165.4  2336.8 
1370  153.0  158.1  180.1  277.6  417.6  371.7  432.3  282.3  331.0  32.0  102.7  358.4  3158.0 

MEAN  202.7  178.0  183.5  276.2  383.4  230.6  331.4  236.8  234.6  168.3  202.3  253.1  3001.5 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PUNTA  »REN«S  -CHftBUNCO-  CHILE  HMO  85'53''   53  OOS  070  50H 

NOTES  ON  PAGE  12 

TEMPERATURE  DEG  C 


5.3  4.2  2.1 

5.7  4.4  2.5 
4.1  5.b 

fc.5  2.2    -  .3 

5.0  4.b  2.2 

5.8  3.4  .7 
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b.'o  5.2  3.4 
fe.3  2.4  1  ."3 
5.g  2.4  2.0 
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MEAN      10.4     10.0      8.4      5.8      3.7 
PRECIPITATION  MM 
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.9 

404  , 

,  7 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


SANTIAGO  CHILE  WMO  85577   33  27S  070  12U 

NOTES  ON  PAGE  12 

STATION  PRESSURE  MB 
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0 
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MEAN  953,0  953.2   953.8   955.1   956.2   957,5  957,2  957,6  957.1  956,0   955,0   953,7  955,5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAT      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  1011,4  1011.5  1012.2  1014.1  1016.1  101B.6  101B.5  1017.4  1018.8  1014.5  1013,9  1012,3  1015.0 

1962  1012.0  1012.1  1012.9  1015.3  1017.1  1018.7  1019.2  1018.9  1017,5  1016,1  1011,0  1012,3  1015,6 

1963  1012.3  1012,6  1013.2  1014.3  1016.7  1018.2  1017.1  1016.6  101B.1  1016.4  1016.0  1012.1  1015.3 

1964  1010.5  1010.9  1013.0  1015.7  1016.6  1018.9  1018.9  101B.7  1017.4  1015.1  1012. B  1012.2  1015.1 

1965  1010.2  1009.7  1011.6  1011.6  1016.7  1017.1  1016.9  1018.3  1018.1  1016.5  1013.8  1012.2  1011.6 

1966  1010.4  1011.9  1010.5  1014.9  1017.0  1018,0  1018,4  1019.9  1017.7  1016.3  1014.1  1013.2  1015.2 

1967  1011.7  1012.1  1013.3  1014.5  1016.0  1020.7  1019.2  1019.6  1018,9  1015.6  1014.2  1012.2  1015.7 

1968  1010.4  1011.8  1014.6  1016.1  1017.0  1019.0  1018. 7  1018. 1  1016.9  1016.4  1013.7  1012.5  1015.4 

1969  1009.3  1010.7  1013.1  1014.7  1016.2  1018.8  1018.3  1018.3  1017.0  1016.1  1013.6  1010.8  1011.7 

1970  1012.1  1011.6  1012,2  1013,6  1017,3  1020,2  1019,6  1019,5  1016,7  1015,2  1011,7  1011,1  1015,4 

MEAN  1011,1  1011,5  1012,7  1014,8  1016.7  1018,8  1018,5  1018,5  1017.7  1015,8  1014.1  1012,1  1015,2 
TEMPERATURE  DEG  C 


8,2     9.3    10.7    10.4    15.5 

8.4  8.0    10.6    11.3    15.0 

8.5  8.9     9.6    10.4    13.6 


1961 

21 

1 

1962 

20 

9 

1963 

20 

7 

1964 

21 

2 

1965 

21 

9 

1966 

20 

5 

1967 

20 

1 

1968 

21 

2 

1969 

24 

7 

1970 

19 

9 

.1  16.5  13.8  12.1  8.2 

.6  17.3  14.3  11.0  5.1 

.2  16.3  13.2  10.8  8,5 

,5  17,2  14,3  11,0  8,4 

,4  18,6  15,7  10.9  6,6 

MEAN     21,2    20,0  17,7  14,4  11.3  8,2 

PRECIPITATION  MM 

TEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN 

1961  1,2     0  13,0  0  21,7  74,4 

1962  0       0  0  ,1  12,9  149,9 

1963  ,2     0  4,4  .1  27,1  32,9 
1961      0       0        ,2  ,9      ,2  83,7    35,6    61.3  3 

1965  0       0  0  36.1  33.3  11.7   130.8   159.1     3,5 

1966  0       0  0  35,3  6,6  133,1   103,6    45  1       7 

1967  0       0  0  1,3  12,1  36,2    55,2    20,0    30  7 

1968  0       0  0  11,0  0  7,8     1,6     9  9    32  7 

1969  0       0  0  19,0  22,5  62.6    22.1    15  8     16 

1970  0       0  0  0  62.6  32.3   164.9     6.9    21.5 

HE«N       .1     0  1.8  10.8  19.9  62.8    69,4    55,3    23,7 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


VALDIVIA  CHILE  WMO  857fefc   S?  48S  073  14H 

NOTES  ON  PAGE  12 

PRECIPITATION  MM 
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ISfc!   1008. b  1008. b  1008.7  1011.1  1012.2  1013.8  1014.0  1013.0  1013.8  1 0 1 1  . 9  1012.4  1012.1  1011. b 

1"3b2   1011.3  1010.8  1010.8  1012.2  1013.5  1014.2  1014."?  1014.8  1014.3  1014.0  1012.7  1011.5  1012,9 

l"9fe3   1010.7  1011.1  1010. b  1011.3  1012.3  1013.5  1012.8  1012.5  1014.1  1013.4  1013.2  1010.8  1012.2 

l'5b4   1014.5  1013.8  1014. b  1015.9  1015.7  1017.2  1017.5  1017.7  1017.5  101b. 4  1015.0  1014.5  1015.9 
19b5      ------------ 


19bb  1013.2  1013.9  1012.7  1013.5  1014. b  1015.1  1014.9  101b. 8  101b. 8  1015.1  1013.9  1013.4   1014.5 

19b7  1012.1  1012. b  1012.8     -----  1017.8  101b. 1  1015.4  1014.8 

19b8  1008.7  1009.5  1011.8  1012.3  1012.5  1013.8  1014.0  1013.9  1013.8  1013.1  1011. b  1010. b   1012.1 
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TEMPERATURE  OEG  C 
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28 

9 

27 

5 

27 

3 

27 

5 

28 

6 

28 

3 

27 

e 

27 

7 

27 

6 

28 

3 

28 

0 

28 

5 

PRECIPITATION  MM 


1961 

8 

2 

1 

0 

5 

0 

16 

4 

1962 

21 

9 

15 

2 

32 

2 

7 

8 

20 

1963 

113 

0 

23 

7 

B 

3 

78 

5 

74 

1964 

10 

1 

2 

1 

1 

15 

8 

8 

1965 

38 

0 

37 

1 

5 

57 

2 

55 

1966 

0 

1 

B 

24 

2 

45 

6 

62 

1967 

22 

6 

24 

5 

97 

5 

217 

4 

121 

1968 

95 

0 

26 

7 

6 

4 

160 

3 

1  1  7 

1969 

14 

6 

33 

1 

52 

1 

137 

7 

21 

1970 

10 

9 

39 

4 

35 

8 

16 

1 

57 

7.6   146  .2 


14 

6 

32 

1 

15 

0 

140 

7 

99 

0 

50 

4 

14 

0 

299 

0 

38 

7 

124 

7 

30 

2 

516 

3 

56 

6 

28 

1 

70 

0 

262 

2 

128 

6 

92 

4 

45 

1 

575 

8 

137 

6 

222 

1 

166 

0 

738 

7 

13 

2 

88 

3 

33 

0 

734 

0 

106 

1 

41 

8 

36 

0 

804 

5 

139 

0 

120 

3 

33 

4 

732 

5 

148 

7 

238 

1 

37 

0 

763 

7 

38.2   103.8 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


AEPTO  SAN  ANDRES  COLOMBIA             HMO  803"30  12  35N  081  »2M  M 
NOTES  ON  PAGE  13 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN      JUL  AUG      SEP  OCT  NOV      DEC  MEAN 

igfcl   1012.1  1012.5  1011. b  1011.2  1011.2  1010.4  1010. B  1011.0  1010.4  IOC'S. 7  1011.0  1011. B  1011.2 

1'?62   1013  5  1013  b  1012  7  1012.6.  1011. "3  1 0 1 0 .  "3  1011.4  1011.5  IOC'S. 'J  100"3.'9  1010. B  1012.2  1011.7 

nfeS   1012  4  1013.0  1012.4  1011.4  1 0 1 0  .  "3  1010.1  1010.4  1010.1  IOC'S. 2  1008.8  1010.1  1 0 1 0  . '3  1010.8 

l'3fe4   1012.0  1010.7  1011. "3  1011.4  1010.7  IOC'S. S  1010.2  1010.4  IOC'S. b  IOC'S. b  IOC'S. 5  1011.1  1010. b 

1'9b5   1012!2  1011.0  1012.5  1012. b  IOC'S. '9  1010.2  1010.4  101C.2  IOC'S. 1  IOC'S. 3  IOC'S. 8  1010.2  1010. b 

1'Sbb   1010. 0  1011.5  1011.5  1011.1  1010.1  IOC'S. b  IOC'S. 8  1010. 4  IOC'S, 5  100B.B  1010.4  1010. b  101C.3 

1'Sb7   1011. b  1012.5  1012. '3  1012.1  1011. b  1010.0  1011. C  1010.7  IOC'S. 'S  IOC'S. 5  IOC'S. '3  1011.0  1011.1 

nbS   1012.2  1C12.4  1013.3  1012. b  1010.4  1010.7  1011.3  1011.0  IOC'S. 3  IOC'S. C  1010.1  1C11.3  1011.1 

1'3b'3   1010.3  1010. "3  1010. 'S  1010.2  1008.8  1CCB.4  100^.8  1008. 'S  1008.1  1007.7  100B.'3  1010. 5  1008.5 

187C   1C11.8  1012.3  1010.7  1011.0  1010. b  1010.0  1010.4  1CC8.5  IOC'S. 1  1008.5  1010. 0  1008. fc  1010.3 

MEAN   1011.8  1012.0  1012.0  1011. b  1010. b  1010.0  1010. b  1010.4  1008.4  1008.1  1010.1  1010.8  1010.7 

TEMPERATURE  DEG  C 


18b1 

26.8 

2b 

.8 

18b2 

26.5 

26 

.4 

18b3 

26.6 

26 

.8 

18b4 

26.8 

27 

.0 

18b5 

25.8 

2b 

.  4 

18bb 

26.8 

2b 

.8 

18b7 

2b. b 

2b 

.2 

1868 

2b.  3 

25 

.8 

18b8 

2b. 6 

2b 

.  4 

1870 

26.7 

2b 

.3 

MEAN 

2b. b 

2b. 

.5 

PRECIPITATION 

MM 

TEAR 

JAN 

,   ""£6 

18b1 

76.  7 

10 

.5 

18b2 

170.0 

33 

.0 

1863 

128.1 

44 

.3 

18b4 

138.2 

21 

.0 

1865 

213.7 

45 

.  7 

1866 

238.8 

35 

.3 

1867 

72.3 

b2 

.0 

18bB 

82.6 

14 

.6 

1868 

88.  1 

40 

.  7 

1870 

38.0 

153 

,  4 

26.8 
2b  .8 


28.0    28.1 


UPR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

2b. 2          13.0  23b. 1  b2.8  125.1  128.3         85.1  87.1  73.8  862.8 

12.3  228.5  366.7  161.2  247.4  284.4  341.5  261.7  412.1  2538.4 

44. b  243.8  258.8  15b. 8  152.4  lb7.b  337.8  624.4  334.3  2555.0 

23.3         b5.1  236.5  270.5  154.3  153.1  546.1  288.8  127.5  2034.7 

11.1           88.2          87.8  48.8  120.2  211.3  244.8  173.5  82.4  1367.0 

38.3  126.8  456.3  185.4  150.8  187.1  188.2  120.7  308.8  2072.1 

2b. 4          57.8  158. b  124.0  120.8  182.8  308.8  525.7  lb7.4  1847.6 

28.0         68.3  145.6  281.7  322.4  181.4  338.5  377.8  1 bb . 0  2033.3 

51.5          33.7  286.7  380.3  168.5  284.4  348.2  502.2  182.4  2381.3 

7.0  222.0  406.3  238.5  207.2  276.8  153.3  375.7  286.8  2414.7 

27.0  115.8  26b. 1  181.2  177.0  20b. 8  280.3  334.8  215.2  2021.8 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


BLONAY  COLOMBIA  WHO  803<92   07  35N  072  37W   123  M 

NOTES  ON  PAGE  13 

STATION  PBESSUBE  MB 
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.8 
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.4 
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.  4 
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.5 
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.5 
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.2 

881 

.3 

879 

.4 

878 

.4 
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.9 

880 

,  1 

1Sb5 

878 

,0 

877 

.A 

878 

.9 

878 

.4 

877 

.b 

879 

.5 

879 

.0 

878 

.4 

877 

.8 

878 

.  1 

877 

.5 

878 

.4 

878, 

.3 

1<3E>& 

876 

,0 

880 

.2 

879 

,  4 

880 

4 

879 

.3 

879 

.  7 

879, 

,  7 

879 

.0 

878 

.b 

878, 

.b 

878 

.5 

878 

.6 

879, 

.3 

1'3fc7 

878 

.5 

879 

.b 

879 

.8 

878 

.9 

879 

.2 

879 

.3 

879, 

,8 

879 

.8 

879 

.  7 

878, 

,8 

878, 

.2 

879 

,4 

879, 

.3 

1-368 

87'9 

.0 

879 

,0 

879 

.4 

878 

.9 

878 

.0 

878 

.9 

879, 

,  7 

879 

,2 

878, 

,  1 

877, 

.7 

878. 

,2 

878 

,4 

878, 

,7 

l-Sfeg 

877, 

,  t 

878 

.1 

878, 

.4 

878 

.0 

877 

.b 

878 

.9 

879, 

,2 

878 

,0 

877, 

.b 

877, 

.8 

877. 

,8 

878, 

.0 

878. 

,  1 

1970 

878, 

,4 

878 

.  1 

877 

.7 

877 

.b 

877 

,3 

877 

.b 

878, 

,  1 

87fc, 

,8 

877, 

,2 

87fc, 

,9 

877. 

,4 

878, 

,8 

877. 

5 

MEAN 

878, 

,8 

879 

,0 

879 

,  1 

878, 

,9 

878, 

,fc 

879, 

,3 

879, 

5 

878, 

,9 

878, 

,  7 

878, 

,3 

878, 

1 

878, 

£> 

878. 

8 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY      JUN 

1961  19.3  19.5  20.4    20.7    20,8    19.8 

1962  18.4  18.8  19.5    20.0    20.1    19.6 

1963  18.8  18.7  19.9    19.6    19.5    19.8 

1964  19.3  20.4  20.6    20.0    20.7    19.8 

1965  18.1  18.5  19.5    19.3    20.0    20.0 

1966  19.8  19.6  20.1    20.8    21.2    20.3 

1967  18.7  18.8  18.7    19.4    20.0    19.5 

1968  18.1  18.6  19.1    19.0    19.6    19.2 

1969  18.9  19.7  20.9    20.8    20.6    20.7 

1970  19.4  18.6  19.9    20.4    20.3    20.0 

MEAN  18.9  19.1  19.9    20.0    20.3    19.9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR 

1961  23.4  5.3  30.6 

1962  73.9  54.3  103.4 

1963  7.0  103.4  22.3 

1964  0  46.4     4.2 

1965  56.8  75.9  24.0 

1966  0  19.5  40.0 

1967  19.4  124.4  116.8 

1968  57.4  93.3  23.6 

1969  98.3  60.2  17.1 

1970  78.6  66.2  19.7 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

102 

.3 

19 

.6 

68 

1 

70 

,8 

30 

.9 

214 

.  7 

88, 

'.e 

89 

,0 

386 

.9 

440 

.4 

68, 

.2 

79, 

,8 

107 

.  1 

246 

.2 

113, 

,4 

118 

,2 

143 

.6 

148 

.0 

33, 

,8 

36, 

,5 

26 

.5 

138 

.9 

227  , 

,0 

95, 

,3 

359 

.3 

207 

.6 

77  , 

,2 

115, 

,3 

386 

.2 

190 

.  7 

263, 

,  1 

83, 

,  1 

528 

.2 

74 

.  1 

92, 

,  4 

30, 

,6 

54 

.4 

169 

.9 

191  , 

,6 

112, 

,  1 

92 

.  7 

225 

.5 

454 

.  7 

63 

.  1 

1228 

.3 

69 

.  1 

143 

.  7 

192 

.0 

46 

.6 

1207 

.8 

189 

.6 

154 

.  1 

202 

.5 

21 

.  1 

1711 

.5 

82 

.0 

128 

.5 

223 

.4 

108 

.9 

1316 

.2 

83 

.2 

287 

.6 

297 

.4 

127 

.4 

1448 

.5 

85 

.0 

323 

.9 

517 

.0 

286 

.9 

1870 

.0 

208 

.  4 

78 

.3 

99 

.2 

114 

.  1 

1567 

.4 

145 

.2 

138 

.0 

131 

.4 

41 

.  7 

1625 

.4 

165 

.6 

334 

.4 

289 

.2 

67 

.  7 

1832 

.  7 

150 

.6 

252 

.9 

340 

.0 

19 

.  4 

1568 

.  7 

MEAN     41.5    64.9    40.2   212.5   185.0   122.4    83.1    89.9   127.1   206.7   274.7    89.7   1537.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHINCHINA  COLOMBIA  WMO  803'34   04  53N  075  3fcH   1  3fc  M 

NOTES  ON  PAGE  13 

STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 
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3 

SbS 

3 
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BbS 
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BbS 

5 

1'9fc3 

8be 
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0 

8b8 

b 

8bS 

3 
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4 

BbS 

b 

Bb? 

3 

SbB 
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BbS 
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SbS 

3 

BbS 

b 

SbB 

4 

SbS 

2 

igfeA 

8b8 

1 

8b7 

4 

Bfcg 

b 
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3 

Bbq 

2 

870 

7 

BbS 

4 

BbS 

3 

BbS 

0 

BbS 

b 

BbB 

8 

SbB 

2 

SbS 

1 

iqfcs 

8b7 

8 

8&b 

8 

8b8 

1 

BbS 

0 

8b8 

4 

SbB 

8 

Bb7 

8 

BbB 

1 

BbB 

5 

SbS 

0 

BbB 

b 

8b7 

b 

BbS 

2 

1>9bb 

8b7 

3 

8b7 

b 

8b7 

b 

8b8 

b 

SbS 

b 

870 

1 

BbS 

b 

SbS 

3 

BbB 

0 

SbS 

3 

BbB 

S 

8b7 

3 

BbS 

5 

^<ib^ 

8b7 

b 

8b8 

4 

SbB 

2 

8b8 

8 

Bb<5 

0 

Bbg 

3 

Sb*? 

0 

BbB 

b 

BbS 

3 

SbS 

0 

BbB 

5 

SbB 

b 

SbS 

7 

i<3c>e 

8fe7 

8 

8b8 

5 

SbS 

0 

Bb'5 

2 

Bb3 

2 

870 

2 

BbS 

4 

BbS 

b 

BbS 

2 

SbS 

2 

BbS 

2 

SbB 

b 

BbS 

1 

1"3b'3 

8b7 

b 

8b7 

2 

8b8 

4 

8bS 

0 

SbS 

0 

Bb? 

3 

BbS 

8 

SbS 

b 

ebB 

2 

BbS 

3 

SbS 

0 

8b8 

2 

BbS 

b 

1370 

8b8 

8 

8b8 

4 

8b8 

4 

8b8 

8 

8b? 

7 

SbS 

b 

Bb9 

b 

BbB 

b 

SbS 

0 

BbB 

S 

BbS 

3 

8b7 

3 

BbS 

S 

MEAN  8b8.1  SbB.t  BbB. 5   BbS.O   BbS. 2   SbS . 7   SbS.l   BbS.l   BbB. 8   BbS. 2   BbS .  1   BbB  .  2 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

ISbl  21.1  20.8    21.1    20. b    21.2    20.5    20.5    21.2    20.3    IS.S    1S.5    20.1 

1Sb2  20. S  20.5    20.8    21.0    20.5    20.0    21.3    20. S    20.  B    20.2    20.1    20.7 

1Sb3  20. b  20.1    21.0    20.0    21.1    21.3    20. S    21.5    20. b    20. b    20.0    21.5 

1Sb4  21. S  21.8    22.0    20.1    21.0    IS. 8    20.4    20.4    20.3    IS.S    IS. 7    20.0 

lSb5  20. b  20.8    21.1    20. b    20. b    20.5    20. b    20.7    20.4    20.0    IS.S    20.3 

1Sbb  21. S  22.4    21. S    21. b    20. S    20. b    21.2    20.8    20. S    20.1    20.0    20.2 

lSb7  20.8  20.8    21.2    20.7    20. S    20.3    20 . S    21.2    20 . b    20.2    20.4    20. S 

ISbB  21.0  21.0    21.1    20.7    20.3    20.3    21.0    21.0    20.3    20.1    20.4    21.1 

ISbS  21.2  21.8    22.5    21,5    21.5    20.8    21. b    21.1    20. S    IS. 7    20.5    20 . B 

1S70  21.2  21. b    21. b    21.4    20.7    21.1    20.5    20. S    20.3    20.2    20.0    20.5 

MEAN  21.1  21.2    21.4    20 . B    20. S    20.5    20. S    21.0    20.5    20.1    20.1    20 . b 

PRECIPI TATION  MM 

YEAH  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

ISbl  S3. 4  41  .b  202  .  7 

lSb2  8S.0  15b. B  17b. 1 

1Sb3  1b2.S  173.1  2SS.3 

1Sb4  30.8  201.8  20b. 0 

1Sb5  134.4  143.5  203. S 

ISbb  SI .4  lb2.b  ISB. 1 
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1SbB 
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3 
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ISbS 
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85 
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5 

SB 
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3 
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3 
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5 
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S 
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1 
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b 
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S 
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8 
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5 
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0 
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4 
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0 
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5 
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5 
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8 
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S 
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0 
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7 
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2 
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5 

15S 

S 
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S 
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1 

2b4 

S 
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S 
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S 
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2 

2b3 

7 

325 

2 

45 

8 

2Sb 

0 

1S4 

8 
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3 

41S 

3 
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5 

2725 

S 
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0 
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7 

Ibl 

7 

87 

7 

S3 

4 

10b 

0 

21,3 

4 
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8 
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4 

22b5 

1 
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4 
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7 
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8 

IbS 

0 
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b 
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5 
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b 
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7 
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5 

25S4 

b 

32S 

1 

222 

5 
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b 

2b 

b 

2b4 

0 
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3 
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1 
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4 

84 

0 

2178 

5 

2b0 

B 
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3 
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7 
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3 
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2 

205 

5 

2S7 

2 

2SS 

S 

17S 

0 

24SS 

3 

121.0   134.7   182.3   284 . b   2b1.5   20b. 0   14b. S   182.0   1 bO . 1   301.8   270. b   170.5   2422.0 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


INST  GEOGR«F  A  CODAZZI  COLOMBIA  WMO  SDSgS   04  38N  074  OfcW   255  M 

NOTES  ON  PAGE  13 

STATION  PRESSURE  MB 
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750 

8 

750 

7 

752 

1 

751 

9 

752.8 

752.7 

752 

4 

752 

6 

752 

7 

753 

4 

752 

7 

753 

2 

752 

19fc3 

752 

7 

752 

7 

752 

7 

752 

9 

753.2 

753.8 

753 

4 

753 

0 

753 

2 

753 

3 

753 

0 

752 

7 

753 

1'3b4 

752 

9 

752 

1 

752 

9 

752 

9 

753.3 

753.0 

753 

0 

753 

1 

752 

9 

752 

5 

752 

2 

751 

7 

752 

1965 

751 

8 

751 

6 

752 

6 

752 

7 

752.8 

753.7 

753 

2 

753 

1 

752 

9 

752 

8 

752 

3 

752 

2 

752 

1966 

752 

3 

752 

4 

752 

2 

752 

8 

753.4 

753.3 

753 

1 

753 

4 

753 

2 

752 

5 

752 

0 

751 

7 

752 

1967 

752 

2 

752 

4 

752 

4 

753 

0 

753.2 

752.8 

753 

1 

753 

2 

753 

3 

752 

5 

751 

6 

752 

4 

752 

1968 

751 

5 

751 

4 

751 

9 

751 

9 

752.2 

752.7 

752 

6 

752 

8 

752 

0 

751 

7 

752 

0 

751 

7 

752 

1969 

751 

0 

751 

2 

752 

4 

752 

8 

752.9 

753.0 

753 

4 

752 

7 

752 

b 

752 

4 

752 

3 

752 

3 

752 

1970 

752 

7 

751 

8 

751 

h 

751 

8 

752.1 

752.9 

752 

9 

752 

7 

752 

0 

751 

3 

751 

6 

751 

2 

752 

MEAN  751.9  751.9  752.2  752.4  752.9  753.0  752.9  752.9  752.6  752.3  752.1  752.0  752.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  13.2    12.6  13.7  13.6  13.7  13.2  13.0  12.8  12.8  13.0  12.3  12.4  13.0 

1962  12.8    13.6  13.0  13.4  13.4  13.0  13.4  13.0  13.3  13.3  13.0  13.0  13.2 

1963  12.7    12.6  13.8  13.5  14.2  13.7  13.8  14.0  13.8  14.1  13.3  14.2  13.6 

1964  13.7    14.6  14.6  14.0  14.1  13.7  13.5  13.4  13.7  13.6  13.6  13.1  13.8 

1965  13.0    13.6  14.7  13.4  14.2  14.3  13.8  13,9  14.6  14.4  14.4  14.0  14.0 

1966  14.6    15.0  14.7  14.8  14.7  14.6  14.4  14.2  13.8  14.2  13.7  13.9  14.4 

1967  13.8    13.9  13.8  14.0  14.4  13.8  13.9  14.0  13.8  14.0  14.4  14.0  14.0 

1968  13.4    13.7  14.1  14.4  14.2  13.7  13.9  14.4  14.1  13.8  14.2  13.9  14.0 

1969  14.0    14.8  14.9  15.1  15.1  15.0  14.0  14.3  14.4  14.1  14.2  14.1  14.5 

1970  14.2    14.7  14.8  15.3  14. B  14.4  13.7  13.7  12.8  14.1  14.1  13.9  14.2 

MEAN     13.5    13.9  14.2  14.2  14.3  13.9  13.7  13.8  13.7  13.9  13.7  13.7  13.9 

PRECIPITATION  MM 


1961 

74 

6 

15 

0 

1  17 

6 

96 

7 

27 

1962 

87 

6 

27 

3 

119 

5 

163 

1 

123 

1963 

27 

9 

123 

2 

92 

4 

95 

4 

124 

1964 

38 

3 

29 

3 

23 

2 

106 

9 

86 

1965 

5 

3 

51 

9 

1  1 

2 

21  1 

0 

1  12 

1966 

3 

0 

43 

0 

80 

0 

59 

6 

87 

1967 

19 

2 

71 

9 

70 

0 

83 

2 

89 

1968 

13 

1 

97 

5 

47 

2 

240 

6 

65 

1969 

59 

7 

49 

4 

10 

0 

216 

2 

84 

1970 

61 

9 

78 

2 

41 

9 

36 

1 

96 

202 

9 

150 

6 

50 

2 

922 

1 

107 

2 

125 

3 

77 

8 

1044 

1 

88 

4 

153 

1 

34 

8 

850 

9 

58 

0 

37 

7 

68 

1 

639 

3 

1  70 

9 

1  71 

7 

66 

1 

882 

8 

112 

0 

207 

3 

107 

8 

885 

8 

78 

9 

110 

5 

30 

1 

736 

9 

162 

0 

179 

2 

19 

5 

1061 

1 

187 

8 

63 

9 

98 

4 

938 

8 

238 

5 

134 

0 

28 

0 

907 

9 

61.3        130,9  89.7  69.4  31.7  33.2  41.0        140.7        133.3 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


LA  FLORIDA 
NOTES  ON  PAGE  13 


HMO  80396   02  27N  07fc  34W   185  M 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 


iqfcl  805. "3  805.4  805.7  805. 

ISbZ  80b. 1  805.3  806.2  805. 

196.3  80b. 5  80b. S  80b. 1  80b. 

ISbO  804.3  804.1  805.0  B04 . 


nbS 


MAY 

803. b 
80b. 2 
808.  1 
803.9 


805.7       805.0       804.9       803.8       803.3 


19bb  803.5  804. b  805.1  805.4  805. 

19b7  804.2  804.7  804 . 7  805.1  805. 

19bB  804.7  805.4  805.3  805.4  805. 

19b9  803.5  803.7  804. b  80b . 1  804. 

1970  805.7  -  805.3  805.9  80b. 


JUN 

BOb.  1 
BOb.b 
BOb. 2 
803.0 
804.2 

805.7 
805.  1 
BOb. 2 
805.0 
BOb.  1 


TEAR 


JAN 


FEB 


17.2 


19bl  17.4 

19b2  17.1  17.2 

19b3  17.2  lb. 5 

19b4  18.5  18.2 

19b5  17.4  18.3 

19bb  18.8  19.1 

19b7  17.2  17. b 

19bB  17.7  18.1 

19b9  18.5  IB.b 

1970  18.7  19.0 

MEAN  17.9  18.0 

PRECIPITATION  MM 


JUL 
BOb.  2 

eob.  1 

BOb.  1 
802.7 
803.5 

805.0 
805. 0 
805.5 
805.  1 

805.9 


MEAN    805.0   805.0   805.3   805.3   805.3   805.4   805.1 
TEMPERATURE  DEG  C 


SEP 

BOb.  1 
805.8 
805.8 
802.7 
804.3 


805. 
BOb. 
805. 
807. 
805. 


80b. 
80b. 
805. 
80b. 
804. 


805.0  805.0  804. 

B05.7  805.5  805. 

805.8  805.8  805. 

804.5  805.1  805. 


DEC 

BOb. 2 
BOb. 3 
804  .7 
BOb.  1 
803.3 

803.9 
805.4 
805.3 
805.3 


B04.9   805.3   805.2   805. b   804.3 


305.0   805.1   805.7   805. b   805. 1 


17.7 

17.6 
17.8 
18.2 
17.8 
18.2 

17.7 


MEAN 
805.8 

eob.2 

BOb.  1 
804.3 
804.3 

804  .8 
B05.  1 
805.6 
804.8 


19b1 

149 

1 

120 

3 

145 

1 

lb4 

3 

70 

7 

75 

1962 

213 

8 

141 

0 

169 

5 

1b4 

3 

132 

9 

1  18 

1963 

160 

5 

283 

5 

124 

8 

339 

7 

78 

5 

100 

1964 

72 

2 

BB 

51 

1 

199 

1 

12b 

5 

17b 

19b5 

157 

1 

33 

72 

7 

147 

2 

70 

9 

1 

1966 

10 

2 

94 

112 

7 

130 

0 

219 

7 

155 

1967 

125 

4 

175 

231 

2 

1b1 

3 

94 

2 

77 

19b8 

255 

0 

152 

131 

7 

307 

9 

1  1  1 

9 

134 

1969 

195 

7 

141 

83 

5 

334 

4 

112 

4 

124 

1970 

181 

A 

287 

1b3 

8 

71 

4 

208 

0 

42 

34 

1 

189 

4 

280 

b 

22b 

7 

152b 

9b 

2 

179 

7 

243 

0 

272 

5 

1817 

b3 

3 

167 

2 

326 

0 

183 

4 

1875 

53 

9 

149 

6 

241 

4 

28b 

3 

155b 

154 

7 

289 

1 

310 

B 

214 

6 

1484 

25 

8 

343 

0 

403 

2 

408 

4 

2000 

76 

9 

222 

3 

46b 

0 

205 

b 

1B89 

118 

3 

303 

5 

262 

4 

200 

2 

2058 

153 

0 

35b 

5 

168 

3 

144 

7 

1882 

121 

9 

181 

5 

448 

1 

183 

5 

2033 

152.0   151.7   128. b   202.0   122. b   100. b 


89.8   238.2   315.0   232. b   1812.4 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


L«  UNION 

NOTES  ON  PAGE  13 


WMO  e03'93   04  54N  075  04W   150  M 


STATION  PRESSURE  MB 


1<3b1 

848 

-3 

84-3 

6 

848 

7 

848 

7 

849 

2 

849 

5 

850.3 

1"Jb2 

850 

0 

84-3 

1 

849 

1 

849 

2 

849 

7 

849 

9 

850,0 

1"3b3 

84-3 

2 

84S 

-3 

84B 

9 

849 

3 

849 

5 

849 

9 

849.6 

1Sb4 

84-3 

2 

848 

4 

849 

1 

849 

6 

849 

9 

849 

7 

849,9 

1965 

848 

3 

848 

8 

84B 

8 

849 

1 

849 

8 

849 

6 

849.1 

1966 

849 

2 

848 

0 

847 

9 

848 

5 

849 

2 

849 

5 

849.2 

1%7 

848 

4 

848 

8 

848 

9 

849 

5 

849 

5 

849 

b 

849,9 

1-368 

848 

4 

848 

-3 

849 

2 

849 

J 

849 

7 

850 

4 

850,0 

1"96'5 

847 

7 

848 

0 

848 

5 

849 

1 

848 

8 

849 

6 

849,6 

1-370 

848 

8 

848 

6 

848 

5 

848 

9 

849 

7 

849 

7 

849,7 

MEAN 

848 

8 

848 

8 

848 

8 

849 

1 

849 

5 

849 

7 

849,7 

SEP 

849,7 
849.6 

849.  1 
849.5 
848.8 

849.3 

850.  1 
849.6 
848.5 
849.5 


849.3 
849,7 
849,5 
849,5 
848,9 

849.  1 
849.7 
848.3 
848.9 
848.4 


850.  1 
849.2 
849.6 
849.9 
848.4 

848,8 
848  ,4 
848  ,4 
848,3 
848,6 


349,5       849,4       849,1       849,0       948,6 


849, 
849, 
849. 
849. 
849. 

848. 
849. 
849. 
848. 
848. 


TEMPERATURE  OEG  C 


1961 

8.7 

18,7 

19 

1 

18 

9 

1962 

8.6 

18,8 

18 

3 

IB 

8 

1963 

8.2 

18,0 

19 

1 

18 

4 

1964 

8,6 

19,3 

19 

3 

18 

7 

1965 

8,7 

19.5 

19 

1 

18 

2 

1966 

9,6 

19.8 

19 

4 

19 

6 

1967 

8,6 

18.4 

18 

3 

18 

7 

1968 

8,5 

19.0 

19 

2 

19 

1 

1969 

8,8 

19,5 

19 

8 

19 

8 

1970 

9,2 

19,8 

20 

1 

19 

7 

18.6 
18.5 
19.0 


8.9 
8,5 
8.6 
0,5 
9,6 


18,4 

7.8 

18,3 

18.6 

18,3 

8.1 

18,7 

18,5 

19,0 

8,4 

19,0 

18,6 

18,0 

8,3 

18,5 

18,6 

18,8 

8,7 

19,2 

19.1 

18,4 

8,3 

18,5 

19.2 

18,5 

8.5 

19.0 

18.8 

18,6 

8.8 

18.8 

19.0 

18,7 

8.9 

19.  1 

19.5 

18.7 

8,8 

19.3 

19.3 

PRECIPITATION  MM 


TEAR 


1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 


JAN 


FEB 


1961  257.0  82.4 

1962  227.5  119.6 

1963  108,7  143,2 

1964  11,5  46.6 

1965  63.2  104.7 


22.2   119.7 


120.0   111.4 


250. 
115. 


268,3 
333,7 
285.9 
136.3 
150.0 

117.8 
116.9 
185,3 
150,6 
107.3 


APR 

309.  1 
222,6 
359.3 
366.5 
182.4 

225.1 
199.2 
364  .2 
353.7 
281  .8 


76,2 
125,3 
166,0 
194,9 
223,  1 

119.3 
230.7 
235,4 
196.6 
299.0 


103,7 
150,8 
151  ,7 


184, 
239. 


88.0   166.9 


43,0   1 38  ,9 


226.7 
114.2 


102,8 
148.2 
174  .  1 


SEP 

247  .8 
178.9 
225.7 
286.7 
307,7 

148,3 
164,6 
317,8 
198,2 
286.5 


OCT 

327.2 
312.9 
208.6 
206.2 
214.8 

251  .3 
283.2 
295.5 
250.3 
360.4 


NOV 

271.4 
139.5 
324  .9 
162.5 
489.  1 

445.4 
373.9 
206.1 
217.8 
211,6 


DEC 

99.8 
146.0 
105.0 
182,2 
283,  1 

124.2 


TOTAL 

2231 .5 
2138.7 
2339,5 
2222,9 
2193,4 

1966  .4 
1836,4 
2330,9 
1964 , 7 
2617,0 


185.2       286.4       186.7       138,3       117,8       122.1       236.2       271.0       284.2       146.0       2184.1 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


OSPINA  PEREZ 
NOTES  ON  PAGE  13 


WMO  803^'9   01  IfeN  077  2')»       170  M 


STATION  PRESSURE  MB 


TEAR 


JAN 


FEB 


l-Jfel  632. 5  832.2 

1962  -  831. "3 

nfc3  833. «  833.9 

1964  835.3  834.6 

1965  834.9  833.4 

1966  833.3  833.5 

1967  833.5  834.2 

1968  833.3  833.9 

1969  832.5  832.7 

1970  834.3  833.6 


MEAN 


TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

18 

5 

18 

8 

1962 

18 

5 

1963 

18 

2 

1  7 

8 

1964 

19 

9 

19 

2 

1965 

18 

7 

19 

2 

1966 

19 

6 

19 

9 

1967 

18 

3 

18 

2 

1968 

18 

9 

18 

6 

1969 

18 

7 

19 

2 

1970 

18 

6 

19 

1 

832 

1 

831 

4 

833 

3 

835 

5 

833 

9 

833 

0 

833 

9 

833 

9 

833 

1 

833 

5 

333.7       833.4       833.4 


832 

2 

831 

7 

831 

9 

632 

2 

832 

5 

832 

3 

- 

833 

5 

833 

8 

- 

834 

2 

834 

3 

833 

8 

834 

1 

833 

7 

635 

1 

835 

5 

835 

5 

835 

1 

834 

2 

835 

4 

835 

5 

835 

3 

834 

1 

832 

9 

833 

0 

833 

7 

834 

7 

834 

3 

832 

9 

832 

9 

834 

2 

834 

7 

834 

7 

834 

7 

834 

1 

834 

1 

833 

5 

833 

9 

833 

8 

833 

8 

834 

3 

834 

3 

833 

8 

834 

9 

834 

2 

834 

1 

834 

3 

834 

2 

833 

9 

833 

3 

834 

1 

835 

3 

834 

2 

833 

9 

833 

5 

833 

4 

833 

7 

833 

0 

833 

9 

833 

8 

834 

3 

834 

3 

833 

1 

833 

9 

833 

8 

833 

8 

833 

5 

834 

9 

834 

4 

833 

3 

832 

5 

832 

5 

833 

0 

831 

6 

833 

5 

B34.2  831.9 

333.3  633.5 

335.9  835.3 

334.5  834.1 

333.8  834.2 

334.2  634.5 


334.1       833.9       834.2       833.9       833.7       833.6       833.7       633.8       833.8 


AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

19.8 

18.9 

18.8 

17.4 
16.  1 

16 

3 

- 

20.2 

20.9 

20  .2 

16.6 

19 

7 

19.2 

18.9 

19.5 

18.3 

18.3 

18 

2 

18.9 

19.9 

19.6 

19.3 

18.6 

19 

5 

19.3 

19.8 

19.2 

18.4 

18.  1 

1  7 

9 

19.0 

19.5 

19.4 

18.6 

18.  1 

18 

8 

18.8 

19.6 

19.1 

18.5 

18.5 

18 

6 

18.8 

19.0 

19.8 

18.4 

18.4 

18 

3 

19.1 

18.7 

18.2 

18.4 

17.8 

18 

1 

18.6 

PBECIPI TATION  MM 


1961 

109 

4 

59 

2 

104 

9 

249 

4 

48 

9 

56 

7 

1962 

83 

0 

72 

9 

198 

9 

145 

9 

150 

8 

106 

5 

1963 

123 

4 

212 

2 

122 

4 

105 

3 

54 

6 

52 

9 

1964 

19 

1 

89 

4 

45 

8 

201 

9 

139 

4 

1  33 

4 

1965 

1  14 

2 

9 

0 

90 

7 

263 

1 

165 

7 

3 

1 

1966 

36 

4 

59 

7 

115 

7 

91 

9 

195 

8 

110 

6 

1967 

1  14 

5 

238 

0 

126 

8 

79 

4 

90 

5 

101 

7 

1966 

54 

2 

84 

0 

108 

2 

213 

2 

37 

0 

120 

1 

1969 

141 

9 

85 

1 

122 

4 

205 

1 

149 

7 

113 

4 

1970 

146 

2 

126 

8 

151 

2 

105 

7 

177 

2 

83 

0 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

4 

7 

52 

9 

108 

1 

262 
163 

1 

5 

119 
1  1  1 

3 

1 

1196. 1 

7 

0 

66 

0 

83 

5 

171 

2 

86 

4 

1127.2 

94 

3 

26 

0 

105 

8 

187 

7 

218 

0 

1316.1 

33 

1 

49 

5 

90 

8 

297 

5 

143 

8 

1273.5 

68 

5 

26 

4 

151 

2 

288 

5 

145 

4 

1345.5 

6 

6 

23 

4 

151 

7 

105 

7 

78 

0 

1207.7 

73 

4 

106 

1 

257 

1 

131 

7 

40 

2 

1282.1 

22 

6 

130 

7 

146 

5 

202 

8 

227 

5 

1550.5 

27 

0 

187 

6 

136 

2 

187 

5 

159 

1 

1513.7 

94  .2   103.8   118.7   166 .  1 


1 36 .6   201 .8   132 .9   1310.4 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


TIBACUV 

NOTES  ON  PAGE  13 


WMO  SOSgfe   04  21N  074  27H   155  M 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 


JAN 


FEB 


nfel  847.7  848.3 

1'5b2  848.2  847.4 

igfeS  847.1  848.2 

1964  847.5  847.1 

1965  845.1  845.3 

1<366  846.3  846.6 

1967  846.3  847.1 

1'368  846.1  846.7 

n6'3  845.0  845.5 

1970  846.8  848.5 

MEAN  846.6  847.1 

TEMPERATURE  DEG  C 


847 

5 

848 

1 

848 

8 

848 

9 

849 

0 

849 

0 

848 

6 

847 

6 

846 

2 

846 

2 

848 

3 

847 

3 

847 

1 

847 

9 

846 

7 

851 

4 

851 

3 

850 

6 

850 

3 

848 

2 

847 

7 

848 

8 

848 

1 

848 

2 

846 

5 

846 

6 

847 

4 

847 

3 

847 

1 

847 

0 

847 

9 

847 

3 

847 

7 

847 

5 

848 

1 

647 

9 

647 

6 

646 

5 

848 

5 

647 

3 

846 

1 

845 

5 

845 

4 

647 

3 

847 

3 

847 

7 

847 

8 

848 

9 

847 

4 

847 

3 

846 

7 

846 

9 

846 

5 

645 

9 

846 

9 

846 

6 

847 

5 

849 

0 

848 

5 

847 

8 

847 

5 

847 

5 

847 

1 

646 

3 

845 

8 

847 

2 

847 

4 

846 

3 

647 

6 

647 

9 

846 

2 

848 

3 

848 

7 

847 

9 

846 

1 

846 

5 

847 

5 

847 

3 

647 

0 

647 

5 

848 

3 

846 

1 

847 

3 

647 

3 

846 

9 

846 

5 

846 

5 

847 

1 

846 

2 

647 

7 

847 

3 

847 

3 

647 

3 

846 

6 

646 

2 

646 

1 

846 

0 

845 

0 

846 

4 

846 

5 

648 

6 

849 

3 

849 

2 

849 

0 

847 

8 

847 

7 

847 

2 

847 

8 

846 

8 

848 

1 

1961 

19 

2 

19 

0 

19 

5 

1962 

19 

3 

19 

4 

18 

5 

1963 

18 

7 

16 

1 

19 

2 

1964 

19 

6 

20 

3 

20 

6 

1965 

18 

7 

20 

0 

20 

3 

1966 

19 

7 

20 

0 

19 

2 

1967 

18 

9 

19 

1 

19 

1 

1968 

18 

9 

19 

1 

18 

8 

1969 

19 

1 

19 

8 

20 

1 

1970 

19 

5 

19 

9 

19 

6 

847.4       847.8       848.2       848.4       848.4       848.1 


JUN 
18.6 


8.9 
8.0 
8.3 
9.9 
6.9 


347.8       647.3       846.9 


PRECIPITATION    MM 


YEAR 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 


1966 
1967 
1966 
1969 
1970 


76.0   130.0 


95.2   112.6 


65.4   106.0 


1  14 

5 

178 

5 

55 

9 

28 

9 

69 

5 

103 

5 

66 

9 

98 

2 

79 

5 

39 

7 

52 

7 

160 

8 

245 

8 

36 

5 

103 

5 

32 

5 

60 

4 

104 

9 

78 

4 

77 

6 

69 

3 

134 

7 

85 

4 

7 

3 

1  1 

0 

130 

0 

83 

2 

96 

9 

107 

3 

53 

9 

139 

1 

1  71 

6 

115 

8 

71 

8 

29 

1 

37 

3 

261 

7 

53 

1 

136 

3 

21 

8 

26 

3 

150 

6 

106 

2 

34 

3 

7 

3 

68 

5 

97 

6 

134 

3 

45 

1 

41 

0 

52  .4   117.0 


1  71 

3 

179 

9 

33 

4 

997 

97 

1 

90 

8 

143 

6 

922 

140 

2 

238 

1 

57 

0 

1293 

230 

9 

147 

9 

71 

6 

984 

201 

9 

296 

3 

86 

8 

1014 

91 

2 

300 

9 

179 

1 

1292 

60 

2 

194 

1 

95 

2 

986 

206 

3 

281 

6 

98 

3 

1421 

309 

8 

163 

6 

26 

0 

977 

173 

6 

211 

6 

12 

2 

1063 

MEAN 


77.4   140.6   109 .9 


50.8   170.3   210.5    80.5   1097.5 


COSTA    RICA 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


EL  COCOIJUAN  SANTAMARIAI  COSTA  fllCA              WMO  7B7b2        10  OON  084  12H  33    M 
NOTES  ON  PAGE  14 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

nbl   1011. fe  1012.0  1010. "3  1010.9  1011.7  1011.1  1011.7  1011.4  1011.2  1 0O? .  8  1011.4  1011.3  1011.3 

igfc2   1012.3  1011. "9  1011.0  1011. fc  1011.4  1011.3  1011.5  1012.1  1010.9  1011.3  1011.5  1011.4  1011.5 

1963  1012.0  1011.9  1011.0  1010.5  1 0 1 0 . fc  1009.8  1009.6  1009.0  1008.9  1009.0  1009.5  1009.4  1010.1 

1964  1009.9  1009.1  1009.4  1009.6  1009.4  1009.5  1010.2  1011.9  1011.4  1011.6  1011.3  1012.0  1010.4 

1965  1011.8  1010.6  1011.9  1012.3  1010.9  1011.8  1011.1  1011.6  1011.2  1011.4  1011.1  1010.7  1011.4 

1966  1009.9  1010.8  1010.9  1011.3  1011.4  1010.8  1010.1  1010.6  1010.3  1009.9  1010.4  1009.5  1010.5 

1967  1010.1  1011.2  1011.4  1010.7  1010.7  1010.4  1010.7  1010.6  1011.1  1010.2  1010,3  1010.9  1010.7 

1968  1011.0  1012.8  1012.1  1011.2  1010.8  1011.3  1010.5  1010.9  1010.2  1010.0  1010.6  1010.2  1011.0 

1969  1009.7  1010.1  1010.0  1009.8  1009.2  1009.5  1010.1  1010.4  1009.4  1010.0  1010.1  1010.3  1009.9 

1970  1011.3  1011.1  1010.2  1010.2  1011.0  1010.5  1011.2  1010.6  1010.4  1009.6  1011.2  1009.5  1010.6 

MEAN   1011.0  1011.2  1010.9  1010.8  1010.7  1010.6  1010.7  1010.9  1010.5  1010.3  1010.7  1010.5  1010.7 
TEMPERATURE  OEG  C 


1961 

21 

.5 

1962 

21 

.3 

1963 

21 

,2 

1964 

21 

.  7 

1965 

21 

.  4 

1966 

22 

,7 

1967 

22 

.4 

1968 

22 

.5 

1969 

21  , 

.  1 

1970 

22 

,  1 

20 

.8 

20 

.9 

20 

.5 

20 

.4 

22 

.8 

21 

.3 

21 

.3 

21 

.9 

22 

.0 

22 

.4 

21 

.6 

20 

.5 

21  , 

.8 

21 

.8 

20 

.8 

21 

.8 

22 

.  1 

22 

.  1 

21 

.3 

21 

.4 

22 

.5 

21 

.2 

21 

.6 

20 

.5 

MEAN  21.8  22.2  22.6  22.7    22.1    21.5    21.6    21.5  21.0  20.9  21.3  21.8  21.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  0  6.5  20.1  20.3  267.1  149.8  203.2  127.3  545.8  292.7  152.1  77.6  1862.5 

1962  0  .9  21.8  93.1  276.8  373.0  174.3  185.2  442.9  357.0  131.3  21.7  2078.0 

1963  2.8  16.2  7.5  86.6  325.9  204.3  186.5  209.6  231.3  194.1  140.4  .8  1606.0 

1964  0  5.5  16.6  41.8  111.3  372.2  309.1  156.5  298.3  342.9  45.8  24.1  1724.1 

1965  1.9  16.2  19.7  2.7  277.4  283.1  115.8  161.1  329.5  179.5  169.2  41.5  1597.6 


267 

149 

.8 

203 

.2 

127, 

,3 

545 

.8 

292 

.  7 

152 

.  1 

276 

373 

.0 

1  74 

.  3 

185, 

.2 

442 

.9 

357 

.0 

131 

.3 

325 

204 

.3 

186 

.5 

209, 

.6 

231 

.3 

194 

.  1 

140 

.4 

1  1  1 

372 

.2 

309 

.  1 

156, 

,5 

298 

.3 

342 

.9 

45, 

.8 

277 

283 

.  1 

115 

.8 

161  , 

,  1 

329 

.5 

179 

.5 

169 

.2 

274 

215 

.9 

259 

.  4 

293, 

,  1 

295 

.9 

333 

.  4 

50, 

.2 

34 

296 

.2 

1  19 

.  4 

146  , 

,  1 

428 

.3 

310 

.9 

67, 

.5 

369 

155 

.3 

1  10 

.2 

302, 

,7 

306 

.2 

462 

.9 

305, 

,4 

209 

.3 

221 

.8 

4  1 

.  7 

397, 

,3 

331 

.5 

409 

.9 

455 

.0 

171 

.9 

217 

.  7 

241 

.9 

337, 

,2 

401 

.0 

202 

.2 

108, 

,  1 

1966  11.4  16.0  0  57.4  274.2  215.9  259.4  293.1  295.9  333.4  50.2  46.4  1853.3 

1967  T       0  3.1  102.5  34.7  296.2  119.4  146.1  428.3  310.9  67.5  29  8  1538  5 

1968  0  90.6      .7  27.2  369.9  155.3  110.2  302.7  306.2  462.9  305.4  6.2  2137.3 

1969  33.3     0  0  86.9  209.3  221.8  41.7  397.3  331.5  409.9  455  0  44  7  2231  4 

1970  9.6     1.7  79.3  217.0  171.9  217.7  241.9  337.2  401.0  202.2  108.1  58.5  2046.1 

MEAN  5.9  15.4  16.9  73.6  231.9  248.9  176.2  231.6  361.1  308.6  162.5  35.1  1867.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PUERTO  LIMON  COSTA  RIC«  HMO  78767   10  OON  083  02H        M 

NOTES  ON  PAGE  14 

TEMPERATURE  DEC  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

nfcl  -  25.8    25.8  2fc.8    2b. 0    2fe . 1    2fc.O    2b . 1    25. b    2b. 1    25.4    24.5 

l'5b2  24  2  24. b    25.4  25.3    2b. 7    27.5    2b .  b    2b. 2    2b. b         2b  .  7    25.1    24.3     25.8 

iqb3  25.0  24. q    25.5  25.4    25. S    2b. 3    2b. 0    2b . 3    27.1    2b . 2    25 . b    25.2     25.8 

iqb4  24. b  2b. 2    2b. 3  2b . 3    2b. 2         2b. 1    25. ^    2b . 5    2b. b    2b . 3    2b. 2    2b . 0     2b . 1 

igbS  24.3  25. <3    25.7  2b. 0    2b  .  b    2b. 5    25  .  b    25. b    2b .  b    2b  .  4    2b. 3    25.8     25.? 

ISbb  2b. 4  2b. 5    2b. 3  27.0    2b  .  7    2b. 5    2b .  2    2b. 3    2b. b         2b. 8    25.5    25. b     2b .  4 

1967  25.1  25.3    24.3  25.2    25.1    24  .  >3    24.2    25.1     -      25. "3    24. S    2b. 0 

1968  25.0  24.0    24.4  24.4    25.3    25.5    24.8    24.8    25.5    2b . 1    24.7    25.0     25.0 
1963  25.1  24.7    26.0  26.3    27.0     -----       25.4    25.3 

1370  25.3  24.3    26.0  2b . 5    25.3    2b. 3    26.5    26.3    26.3    2b. b    24. b    24.4     25.8 

MEAN  25.0  25.2    25 . b  26.0    26.1    26.3    25.8    25.3    2b . 4    2b . 3    25.4    25.2     25.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

13bl  2b5.3  7b. b  310.3  122.4  413.1  4b1.3  3bb.7  250.0 

13b2  280.5  114.2    81.4  142.3  233.0  140.4  307.3  103.3 

13b3  273.5  118.8  332.8  305.1  146.7  182.3  386.2  105.4 

1364  184.4  24. B  1B3.5  1b2.b  3b1.2  158.1  2b3.0  211. b 

13b5  b38.2  375.2  24b. 0  45. b  574.0  22b . 0  553.3  24b . 1 

1366  471.8  337.3  210.2  213.2  131.3    b2.5  277.3  185.5 

1367  327.5  8b. 7    33.8  355.5  303.7  158.3  445.2  3b8.2 

1368  223.3  138.4  333.0  430.2  133.8  10.0  404.8  bb . 0 
1363  5b. 3  123.2  123. b  10b. 1  101.3  24b. 0  270.2  35.2 
1370  b84.5  534.8  128.2  325.1  240.8  433.2  Ibb.l  203.1 

MEAN  34b. b  133.1  218.1  34b. 3  277.7  213.3  345.3  184.1    117.8   153.3   447.2   48b. 3   3342.3 


238 

.8 

14b 

.4 

252 

.  1 

341 

.0 

3244 

.b 

7b 

.5 

71 

.3 

330 

.5 

753 

.5 

3302 

.b 

30 

.0 

139 

.  7 

314 

.0 

b34 

.3 

3748 

,8 

84 

.2 

27b 

.3 

137 

.2 

Ibl 

.8 

2280 

.  7 

148 

.8 

151 

.0 

3b2 

,  4 

3b3 

.8 

333b 

.  4 

75 

.2 

34 

.8 

425 

,  1 

283 

.b 

2834 

.  4 

38 

.5 

105 

.8 

333 

.0 

333 

.3 

301b 

.  1 

5 

.  1 

251 

.2 

243 

,7 

23b 

.2 

2734 

,3 

208 

.  7 

130 

.5 

707 

.2 

407 

.4 

2581  . 

.  7 

151 

.8 

1b5 

.b 

700 

.3 

1282 

.2 

5b81  , 

,  7 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


PUNTARENAS  COSTA  RICA  WMO  787fc0  03    58N  084  50W 

NOTES  ON  PAGE  14 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL      AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

5    2'9.'9  21.5  2'9.fc 

.1  Z'i.O  28.4 

.0  28.?  29.0 

.8  29.5  28.8 


1961 

29.8 

29 

5 

19fe2 

28.6 

28 

9 

1963 

28.5 

28 

6 

1964 

29.7 

29 

0 

1965 

28.9 

29 

1 

1966 

30.3 

29 

2 

1967 

28.2 

28 

2 

1968 

28.0 

27 

6 

1969 

25.9 

26 

9 

1970 

27.0 

28 

1 

MEAN 

28.5 

28 

5 

PRECIPI TATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FE8 

1961 

0 

0 

1962 

0 

0 

1963 

4  .  1 

6 

7 

1964 

0 

0 

1965 

0 

0 

1966 

0 

0 

1967 

.9 

14 

5 

1968 

0 

0 

1969 

2.5 

0 

1970 

13.0 

2 

9 

8 

4 

27 

7 

28 

2 

27 

5 

28 

0 

7 

5 

28 

0 

27 

8 

28 

1 

27 

8 

8 

3 

28 

1 

28 

7 

28 

6 

28 

8 

7 

4 

28 

0 

27 

4 

- 

- 

9 

1 

28 

3 

28 

8 

27 

9 

28 

5 

b 

5 

27 

1 

27 

2 

27 

3 

26 

5 

7 

1 

27 

3 

27 

3 

2b 

6 

26 

6 

6 

6 

2b 

1 

25 

5 

25 

8 

25 

3 

7 

7 

26 

2 

25 

4 

24 

9 

25 

1 

28 

1 

28 

6 

28 

5 

28 

4 

28 

8 

28 

7 

28 

4 

- 

28 

8 

28 

8 

26 

8 

28 

0 

26 

8 

27 

b 

26 

7 

- 

27 

3 

26 

6 

25 

7 

26 

6 

29 

B 

15 

4 

130 

4 

333 

7 

127 

1 

302 

4 

154 

7 

181 

1 

15 

5 

1294 

32 

8 

188 

6 

401 

2 

172 

8 

83 

4 

124 

1 

200 

8 

58 

0 

13 

0 

1290 

38 

3 

66 

2 

188 

0 

148 

4 

109 

5 

363 

3 

283 

9 

170 

0 

0 

1378 

81 

0 

93 

9 

320 

2 

251 

6 

209 

6 

160 

7 

292 

2 

59 

2 

5b 

5 

1524 

0 

105 

0 

166 

7 

158 

8 

198 

3 

286 

1 

73 

7 

72 

5 

19 

5 

1080 

0 

343 

0 

312 

5 

122 

4 

219 

0 

122 

3 

417 

2 

42 

1 

1  7 

9 

1630 

88 

9 

39 

0 

248 

2 

266 

5 

90 

6 

372 

1 

191 

8 

29 

b 

98 

3 

1440 

0 

147 

1 

174 

3 

274 

6 

154 

6 

281 

8 

271 

1 

192 

b 

17 

2 

1513 

12 

0 

134 

8 

253 

1 

124 

b 

364 

6 

319 

0 

357 

7 

250 

5 

T 

1820 

43 

8 

167 

6 

147 

b 

41  7 

3 

321 

2 

269 

5 

418 

8 

38 

5 

bl 

0 

1931 

32 

7 

130 

1 

234 

2 

227 

1 

187 

8 

260 

1 

2bb 

2 

109 

4 

29 

9 

1490 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SAN  JOSE  COSTA  RICA  WMO  787fc3   0'9  5fcN  084  05W   117  H 

NOTES  ON  PAGE  14 

TEMPERATURE  DEG  C 


20.5    20.5 


1<3fe1 

19 

.4 

1Sfc2 

19 

.0 

1"3fe3 

18 

.5 

196.4 

19 

.  4 

1'3fe5 

18 

.4 

lefcfc 

20 

.3 

1<3fe7 

19 

.0 

igfcS 

18 

.8 

1"3b'9 

19 

.  1 

1970 

19 

.8 

20 

.0 

19 

.5 

19 

.3 

20 

.  1 

19 

.b 

19 

.  1 

18 

.b 

19 

.8 

20 

.4 

19 

.  7 

19 

.8 

20 

.0 

18 

.7 

18 

.5 

19 

.  1 

19 

.9 

20 

.9 

20 

.0 

20 

.0 

19 

.9 

19, 

.8 

19 

.  1 

19 

.0 

20 

.0 

20. 

.0 

19 

.fc 

19 

.5 

19 

.  7 

19, 

.8 

19 

.5 

19 

.2 

19 

.£, 

19, 

.8 

19 

.b 

19, 

.b 

20 

.2 

19. 

,3 

18, 

.5 

18, 

.  7 

19. 

.  7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

19b1  T  0        1.2  11.1 

19fe2  3.1  0        1.2  47 .fe 

1963  7.7  24.9     3.4  98.9 

1964  2.3  3.8     0  51.7 

1965  1.8  9.8     8.5     0 

1966  29.9  24.4     9.5  10.1 

1967  .9  0       0  44.1 

1968  1.9  49.6     7.9  29 . 1 

1969  55.2  0  38.5  50.5 

1970  23.6  2.4  69.8  203.9 

MEAN  12.6  11.5  14.0  54.7   189.4   315.4   221.7   279.9   393.7   314.1   158.6    46.5   2012.2 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


CABO  CRUZ  CUBA  WMO  783fc0  1 '9  51N  077  44H 

NOTES  ON  PAGE  11 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV     DEC 

nfcl     24.3  25.0  25.6  2fc.7  29.0  27. b  27.6  ----- 

1962  -  24.1  24.1  25.4  26.4  27.0  -  27.4  27.2  26.5  24.0 

1963  23.3  24.1  24.9  25.2  25.5  26.9  27.7  28.0  28.3  26.8  25.8    24.9 

1964  24. B  25.1  25.9  25.7  26.4  27.2  27.6  27.7  27.8  26.8 

1965  -  24.2  24.3  -  25.7  26.8  27.4  27.5  27.6  -  -       - 


1966  -  -  -  - 

1967  24.3  24.4  24.1  24.4 

1968  23.2  22.7  23.7  24.2 

1969  24.5  23.4  24.9  26.3 

1970  24.0  23.9  25.2  26.6 

MEAN  24 . 1  24 . I  24 . 7  25 . 6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1961  -  73.4  2.6  22.3 

1962  42.2  .5  5.1  26.8 

1963  2.5  58.2  23.9  16.3   130.1   151.6    71.1    55.7    49.7   206.0   106.4    88.6    960.1 


6 

1 

1  40 

130 

1 

151 

332 

2 

61 

62 

8 

39 

1964  105.1    36.6     1.5   130.9   332.2    61.3    42.2   155.3    86.4   297.5    54.0    16.6   1319. 

1965  13.4       .5    20.3     8.3    62.8    39.6    12.2    77.3    65.4   124.0    18.9    32.0    474 


1966  85.1  -  25.4  106.1  266.4  9 

1967  4.6  24.0  35.4  16.0  51.6  309.4  28.6  28.8  77.5  129.3  10.6  1  3  717  1 

1968  21.0  22.9  30.0  2.5  43.4  75.9  85.1  169.6  167.4  116.7  14.3  4.6  753 

1969  15.3  17.7  16.7  67.5  412.5  463.0  26.8  83.2  55.6  117.5  86  .  7  87.6  1450.1 

1970  45.7  2.5  8.4  14.8  197.9  49.3  132.6  52.2  53.3  37.4  60.7  3.1  657. 

MEAN  37.2  26.3  16.9  41.2  154.7  148.0  53.6  90.2  74.9  151.7  53.6  43.1  B91.4 
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CABO  SAN  ANTONIO 
NOTES  ON  PAGE  14 


WMO  78310   21  52N  084  57W 


TEMPERATURE  DEG  C 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


CAMAGUET  CUBA  WMO  79255   21  25N  077  51H 

NOTES  ON  PAGE  14 

TEMPERATURE  DEG  C 
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PREC IPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

196.1  14.5  28.3  112.0  45.5  359.9  147.9  34.3  200.1  156,. 7  133.1  37.7  4.4  1274.4 

196.2  19.4  29.5  5.4  51.6,  6>8.8  114.8  171.8  304.5  143. b  272.8  4.b  29.2  121b. 0 
1963  13.0  14.5  59.0  33. b  29b. 7  358.9  57.2  154.3  155.0  737.2  146.7  4b. b  2072.7 
19b4  27.7  8.2  13.7  81. b  1b2.3  73.8  104.4  283.4  lb7.8  179.7  75.5  38.2  121b. 3 
19b5     17.2  8.1     3.8  37.1  121.4  285.9  14b. 0  151. b  142.5  239.2  57.9  9.1  1219.8 


19bfe  181.5  88.1  38.3  135. b  482.8  2b8.b  27b. 7  219.7  133.5  172.3  b3.1  b.O  20fcfc.2 

19b7  79.3  69.1  80.4  28.0  1 b8 . 2  180.7  117.8  15b. 5  lbb.5  132.0  71.0  4.0  1253.5 

19b8  21.1  58.7  43.1  8.0  463.7  237.9  100.2  130.0  136. b  14b. 4  21.3  3.1  1370.1 

19b9  153. 1  -  15.7  118.9 

1970  b8.7  42.3  2b. 9  9.4  200.1  141.9  143,2  162.9  312.0  89.3  13.0  3.8  1213.5 

MEAN  59.6  38.5  39.8  54.9  257.0  23b. 6  123.9  187.1  164.9  233.1  b5.5  15.7  1476.6 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


GUANTANAMO  BAY/NAS  CUBA  HMO  783fe7   1  ^  SON  075  OU 

NOTES  ON  PAGE  14 

TEMPERATURE  DEG  C 
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2? 
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27 

■3 

27 
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27 
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27 
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28 
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27 

7 

27 
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23.5  25.2  26.7  27.4  27.6  27. -3    27. "3    27.9    27.2 

23.7  24.6  26.1  26.3  27.5  27. "3    28.0    27.2    27.1 

MEAN     24.6    24.8  25.5  26.3  27.1  28.1  28.7    28. 7    28.5    27.6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT 

1961  7.6    50.5  68.8  64.8  41.9  24.4  56.6    98.3    19.8   491.0 

1962  29.7     4.3  7.1  23.4  17.5  27.4  1 

1963  31.2    10.7  73.7  52.6  176.0  121.1  1 

1964  19.3     8.4  22.9     1.8  39.6  24.4  2 

1965  3,6     T  5.6     7.6  118.9  18.3  2 

1966  41.4     1.5  35.8     1.5  118.6  64.0  3 

1967  4.6    17.0  59.4     6.4  4.6  45.5 

1968  8.4    70.4  27.9     T  .8  62.2 

1969  60.7     T  .6     3.0  178.6  104.6  3 

1970  262.6    15.5  1.8     1.5  42.4  .3  1 

MEAN     46.9    17.8  30.4  16.3  73.9  49.2  23.5    55.8    45.5   164.2 
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HABANA/OBSERV.  NACIONAL  CUBA                  WMO  78325  23  10N  082  2)H     5  M 
NOTES  ON  PAGE  14 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961   1018.3  1017.8  1015.1  1014.7  1015. fc  1015.5  1016.7  1015.8  1013.5  1012.8  1015.1  1017.4  1015.7 

l"9fe2   101'?. 2  1017,2  1014.4  1016.7  1 0 1 5  . '9  1014.7  1016.3  1014.3  1013.8  1013.5  1015.6  lOlB.O  1015.8 

1'363   1017.6  1016.0  1017.4  1015.2  1015.8  1014.7  1016.0  1014.4  1012.2  1013.4  1015.1  1017.2  1015.4 

1864  1017.8  1014.6  1016.3  1016.0  1014.6  1014.6  1015.2  1014.3  1013.0  1012.3  1015.8  1017.1  1015.1 

1865  1018.0  1016.2  1016.2  1015.8  1015.4  1015.6  1016.2  1015.2  1013.0  1013.8  1015.5  1016.6  1015.6 

1"366   1015.6  1017.4  1016.8  1015.6  1014.0  1013.5  1014.6  1015.1  1013.6  1012.2  1016.6  1017.1  1015.2 

1867  1017.9  1017.6  1017.8  1017.1  1016.0  1014.0  1017.1  1015.8  1013.2  1014.4  1015.8  1017.1  1016.2 

1868  1018.1  1015.5  1018.3  1016.4  1014.2  1014.0  1017.4  1016.0  1013.1  1012.8  1015.8  1017.8  1015.8 
1868  1015.8  1015.0  1014.8  1014.0  1012.6  1011.8  1015.5  1013.4  1012.2  1011.1  1015.4  1016.2  1014.0 
1870   1017.1  1018.8  1014.8  1015.4  1015.1  1015.8  1016.0  1014.4  1013.6  1012.8  1016.2  1017.2  1015.6 

MEAN   1017.7  1016.6  1016.2  1015.7  1014.8  1014.4  1016.1  1014.8  1013.1  1012.8  1015.7  1017.2  1015.5 

CLINO   1018.4  1017.6  1016.3  1015.5  1014.4  1014.8  1016.2  1015.0  1013.2  1013.2  1015.7  1017.5  1015.7 

TEMPERATURE  DEG  C 
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21  .  1 
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MEAN 

22 

0 

22.  1 

CLINO 

21 

8 

22.1 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

1861  75.4  71.8  22.7  23.3  156.8  147.3    28.0  58.5 

1862  11.1  8.1  77.7  1.3  .5  238.7    77.5  138.4 

1863  33.6  117.4     6.7  18.1  46.7  124.2    55.1  70.6 

1864  68.1  64.8     6.1  16.2  53.6  105.2    22.5  158.7 

1865  8.5  2.4  47.3  88.5  12.2  168.0    78.4  88.3 

1866  150.8  44.7  48.5  83.3  80.1  286.8  187.8  86.8 

1867  105.2  35.8     8.4  4.1  40.6  304.4    27.3  111.6 
186B  82.2  87.8  25.4  11.2  253.8  172.6  177.6  38.3 

1868  160.0  42.7  37.3  68.1  22.8  238.8  112.5  186.4 
1870  65.4  144.2  80.4  .8  58.2    81.4  272.6  86.0 

MEAN  77.1  63.0  36.2  32.7  73.7  188.0  104.8  104.7   158.4   181.4 

CLINO  54.1  41.6  52.8  54.7  103.5  136.8  107.8  115.8   160.0   165.1 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


PASO  REAL  DE  SAN  DIEGO  CUBA  HMO  78317   22  33N  083  ISW 

NOTES  ON  PAGE  14 

TEMPERATURE  DEG  C 
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PRECIPI TATION 
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34.9 

89 
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4.0 
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12 
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1966 
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6 
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45.0 

43 
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1968 
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48 
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7 
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1 

24 

5 

24 

5 

25 

0 

25 
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27 
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b 

1 

b 
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9 
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4 
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2 
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1 
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8 

71 

0 
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8 
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4 
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23 

7 
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5 
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1 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


PUNTA  MAISl  CUBA  HMO  7B3b3  20  15N  074  O^H  M 

NOTES  ON  PAGE  14 

TEMPERATURE  DEC  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

nb!  24.2  24.4  -  25.7  25.7  26.8  27.8  28.2  27.3  25.5  24.7  23.5 

1'5b2  24.3  24.1  23.8  25.3  25.7  27.4  28.1  -  -  26.7  24.8  25.1 

l<3b3  23.5  ----------- 

1964  -  -  26. g  26.7  27.6  2  7  .  q  28.7  28.9  28.2  27.4  27.1  25.2 

1965  23.8  25.0  26.1  26.2  25. "3  27.5  2'5  .  1  28.6  28.8  28.8  26.1  24.8     26.7 

1<366  -  25.4  25.8  -----___- 

1967  ------  2S.3  2'9.5  2'9.4  29,2  27.1  26.5 

1968  24.4  23.2  23.9  25.2  27.5  28.7  28.8  29.3  29.1  28.4  27.3  25.2     26.8 

1969  25.2  -  -  27,7  27.3  28.6  29.1  29.0  29.5  28.0  25.9  25.4 

1970  25.0  24,5  25.9  27,6  27,4  ------- 

MEAN  24,3  24.4  25.4  26.3  26.7  27,8  28.7  28.9  28.7  27.7  26.1  25.1     26.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     TOTAL 

1961  27.4  6.4  14.4  16.0  151.1  125.2  28.6  90.7  20.0  252.8  156.3  176.2   1065.1 

1962  14.2  2.8  2,3  36,1  5,3  17.6  1.8  42.3  7.4  305.8  169.8  68.8    674.2 

1963  33.3  17.4  25,4  42,0  140,2  59.5  -  68.1  24.2  422,3  -  267,4 

1964  ,3  -  32.1  17.4  96.6  52.9  31.8  27.0  69.6  59.2  -  101.7 

1965  36.6  2.3  1.5  5.1  153.0  18.0  .5  41.0  50.2  14.5  301.2  57.3    681.2 

1966  100.7  4.4  73.9  32.0  128.0  62.4  72.4  14.8  30  7  202  0  215  2  68  2   1004  7 

1967  36.9  26.0  54.2  37,6  2.3  -  3.7  6.7  3.5  73.0  182.1  10.5 

1968  123.9  50.3  7.4  0  4.6  14.8  55.0  15.7  39.6  49.9  131.0  20.8    513.0 

1969  117.6  45.5  -  0  150.3  116.3  0  8.9  32.5  206  4  165  2  14  0 

1970  160.2  22.9  27.2  15.0  39.6  5.2  18.5  71.1  72.5  255.7  67.9  32.7    768.5 

MEAN  65.1  19.8  26.5  20.1  87.1  52.4  23.6  38.6  35.0  184.2  173.6  81.8    807.8 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


SANCTI  SPIRITUS  CUBA  WMO  7e34'5   21  5feN  07g  27H 

NOTES  ON  PAGE  14 

TEMPERATURE  DEG  C 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


SANTA    CLARA    /UNIV.  CUBA  HMO    TSSSS       22    26N    OTS    54H 

NOTES    ON    PAGE     11 

TEMPERATURE    DEC    C 
YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


nbl  21. fc         23.5         24.5         25.0         25.5         27.6,         21 

igb2  22.7         23.1  23.5         24.7  25.5         27.7         2B.-  -     .  ,  ,«    ,  ,=    „ 

1963  22.3         22.1         24.7         25.1         25.5         27.2         2B . 1         28.1         27.7         24.8         23.3         20.7  25.0 


19fe4 
1'3£>5 

19t.fc 
196.7 
19fcB 
ISfcS 
1970 


PREC IPl TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR 

1961  54.2  46.7  43.7  48.0 

1962  53.1  59.6  38.6  49.5 

1963  2.5  81.4            6.9  51.4 

1964  8.5  77.6  21.2  148.4 

1965  10.7  3.8  10,2  42.7 

1966  100.0  45.2  109.5  50.2 

1967  18.2  6.9  72.7  38.5 

1968  13.4  18.3            9.0  2.5 

1969  99.7  28.2  32.7  79.7 

1970  60.5  25.7  24.7  5.8 
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0 
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362 
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69 
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6 

313 
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1  14 

263 
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282 
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86 
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8 
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0 

123 

90 

1 
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3 
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3 
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7 

235 

B 

62 

MEAN 


25. 
25.  1 


25.2 
24.9 


MEAN  42.1  39.3  36.9  51.7        178. 1        269.0        152.2        176.8       207.6        135.2 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


SANTIAGO  DE  CUBA/UNIV  CUBA  WHO  78364   20  03N  075  4814 

NOTES  ON  PAGE  14 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1S61  25.3  25. b  25.7    26.7    26.8    27,2    27.5    27.8    27,2    25.3    24.8    24,0 

1Sb2  24.3  23.8  23.5    25.8    25.8    26.7    27.0    27.3    27,3    26,6    24,8    23.3 

1863  23.2  23.8  24.5    25.0    25.4    25.6    27.1    26.8    27.0    25.5    24.7    24.3 

1964  23.7  23.8  24.8    25.1    25.3    26.0    26.7    26.6    26.4    25.2    24,5    23,3 

1865  21.8  22.8  23.8    24.3    24.4    25.3    26.0    26.2    25.8    25.7    24,5    22,8 

1866  22.2  22.3  23.5    24.4    23.8    25.3    26.0    26.4    26.5    26.5    24.5    24,3 

1867  24.7  24.6  25.3    25.8    27.3    27.8    28,0    28,5    28.4    28.3    27.3    26.0 

1868  24.8  24.3  25,2  25.6  27.8  28.3  28.0  28.0  28.8  28.5  27.5  25.8 
1868  25.0  24.8  26.4  28.0  28,1  28,4  28,8  28.2  28,2  28,4  26,7  25.4 
1870  24.5  25,2  25.8    27,5    27,5    28,7    28,1    28.2    28.4    28.4    26,3    26,7 

MEAN  24.0  24.1  24,8    25,8    26.2    26.8    27.7    27,7    27.5    26.8    25.6    24,6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG      SEP     OCT     NOV      DEC 

1861  27.3  28.8  46,4 

1862  13.1  4.5  6.4 

1863  17,8  11,4  68,8 

1864  13,4  22,5  84.0 

1865  .7  0  2.8 

1866  78.0  12.8  5,1 

1867  4.3  11,3  100.8 

1868  6.3  55.2  30.0 
1868  47.0  14.6  3.5 
1870  228.1  13.4  5.5 

MEAN  43.6  17.6  35.4    48.5   171,3   113,6    75.1   112.5    84.8   356,1     78.0    41.8   1188.4 
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DOMINICAN   REPUBLIC 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


AZUA  DOMINICAN  REPUBLIC  WMO  18  27N  070  44W 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  DEC  C 
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26 
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25 
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24 

0 

25 
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1 
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25 

0 

25 

9 

1966 
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7 

26 

7 
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25 

9 
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1968 
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25 
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1969 

26 

5 

26 
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1970 

26 

3 

26 

9 

MEAN 

25 

8 

26 
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CLINO 

25 
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25 
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PREC IPI TATION  MM 


1961 

T 

1962 

2 

1963 

146 

1964 

T 

1965 

1 

1966 

T 

1967 

2 

1968 

39 

1969 

T 

1970 

17 

MEAN 

20 

CLINO 

15 

138 

13 

172 

216 

39 

73 

158 

56 

735 

140 

58 

71 

32 

89 

8 

58 

126 

134 

1  1 

76 

129 

94 

49 

24 

51 

122 

138 

87 

94 

107 

98.5 

72.2 

159  .  1 

78 

1  18 

128 

TOTAL 

610 
726 
1471 
472 
362 

700 
354 
500 
696 
495 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BARAHONA  DOMINICAN  REPUBLIC  HMO  78482   18  12N  071  ObU 

NOTES  ON  PAGE  15 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN  FEB  MAR  APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

ISbl   1013        -  1013  ...-.---- 

1'3£,2      -       -  1008  ...------ 

iqfca          -            -  ioo<3  loofe  .            -            -             .       ioob       1007       1011       1014 

1964   1017  1013  1015  ....----    1013 

19fe5   1014.0  1014.0  1015.0  -       -       -    1013.0  1011,0  1010.1  1010.1  1010.1  1011.0 


l-Sbfc 

1012 

1014 

1012 

1013 

1013 

1013 

1013 

1011 

1012 

1011 

1010 

1012 

1012 

1"3b7 

1015 

1014 

1014 

1013 

1014 

1013 

1014 

1014 

1012 

101  1 

1011 

1014 

1013 

l-SbB 

1014 

1013 

1014 

1012 

1013 

1014 

1015 

1013 

1012 

101  1 

1012 

1013 

1013 

)')b3 

1012 

1011 

1012 

1012 

1011 

1012 

1014 

1012 

101  1 

1010 

1011 

1013 

1012 

1'570 

1014 

1015 

1014 

1014 

1012 

1014 

1014 

1013 

1011 

1010 

1011 

1013 

1013 

MEAN  1013.9  1013.4  1 0 1 2 . fc  1011.7  1012. b  1013.2  1013.8  1012.3  1010. b  1010.0  1010.9  1012.9   1012.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

19bl  25.7  2b. 0  2b. 5  27.3  27.8  29.1    29.1    28.7  27.9  2b. 8  2b . 7  25. b     27.3 

1962  25. b  25.2  2b. 5  --------- 

19b3  -  -  2b. 4  27.0  -  -       -       -  27  1  25  7  2b. 0  2b . 1 

19b4  25.7  25.9  25.9  --------  24.3 

19b5  23. b  24.5  25.5  -  -  -      27.5    28.1  28.1  27.1  2b . 2  25.5 

19bb  25.3  25.3  2b. 0  2b. b  2b . 9  27.7    27.5    28.1  27.5  2b. 1  25.5  24.9     2b . 4 

19b7  24.4  24.7  24.9  25.9  27.3  2b . 7    28.5    27.7  2b. 9  2b. 5  2b. 4  25.3     2b  .  3 

19b8  24.5  24.4  25.3  25.7  27.0  2b . 7    27.8    28.1  28.0  2b. 9  2b. b  25. h            2b. 4 

19b9  24.9  24.9  2b . 7  2b. 9  27.1  27.0    27.8    27. b  27.5  2b . 5  2b. 2  25.2     2fe . 5 

1970  24.7  24.7  25.4  2b. 9  2b. 9  27.0    27.5    27.5  2b . 5  2b . 3  25.9  25.2     2b. 2 

MEAN  24.9  25.1  25.9  2b. b  27.2  27.4    28.0    28.0  27.4  2b. 5  2b. 2  25.3     2b    5 

CLINO  24.2  24.5  25.1  25.7  2b . 4  2b . 8    27.5    27.5  27.2  2b. 5  25.8  24.8     2b. 0 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC     TOTAL 

19b1  -  31  21  2b  113  30       lb      b9  80  447  -  7 

19b2  39  18  2  --------  - 

19b3  -  -  10  25  -  -       -       -  lb  944  4b  39 

19b4  18  -  7  --------  T 

19b5  5  T  10  -  -  -      45      18  29  128  101  23 

19bb  11  4  18  23  252  114      74      32  115  158  221  28     1050 

19b7  17  19  77  11  14  207        T       75  234  54  9  2  719 

19b8  3b  b4  12  38  45  179      lb      42  23  lib  1b3  8  742 

19b9  10  29  8  122  235  392      40      91  108  192  88  2b             1341 

1970  134  91  b  9  5b  IbO      30  131  190  b2  10  3  882 

MEAN  33.8  32.0  17.1  3b . 3  119.2  180.3    31. b    b5 . 4  99.4  2b2    b  91  1  15  1    983  9 

CLINO  28  33  31  b3  197  172      40      8b  129  191  b2  34     lObb' 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


C«BO  ENGANO  DOMINICAN  REPUBLIC  HMO  78478  18  37N  06,8  1  "3W  M 

NOTES  ON  PAGE  15 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL     AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

nfcl  1017    1018  1017  lOlfc  1017  1018  1018  1017  1015  1013       -  -  " 

l>3fe2  ...--------- 

igf,3  ..---------- 

1364  ._...------- 

1"3fc5  1018    1018  1018  101b  1015  1017  -  1017  1015  1015 

13bb  1017       -  1018  1018  1018  1018  1017  1017  1017  1015  1014  1016. 

1'5b7  ion    101"?  1018  1018  1018  1017  1 0 1 S  1018  1015  1015  1015  1018     1017 

l^bS  1018    1017  ion  1017  1017  1018  1020  1018  1 0 1  fe  1015  1013  1015     1017 

nfc^  1014    1014  1015  1014  1012  1013  101b  1013  1012  1011  1012  1014     1013 

1970  101b    101b  101b  101b  1014  101b  101b  1014  1013  1011  1012  1015     1015 

MEAN  1017.0  1017.0  1017.3  101b. 4  1  0 1 5  . 'S  101b. 7  1017.7  101b. 3  1014.7  1013. b  1013.2  1015. b   101b. 0 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

nbl  25.7          25.5  25.3  25.7  2b  .3  25.7  27.5         28.2  28.3  27.8            -  .  - 

,(3(,2  ....-.------ 

1<3b3  .....------- 

1'364  -                  -  25.5  2b. 0  2b. 8  2b  .-i  27.3         27.3  27.4  2b. 9          2b .  0  24.6 

1"365  24.2         24.2  25.5  25.3  25.7  2b. 4  -               27.3  27.5  27.5          2b  .  7  25.5 

19fcb  25.1    24.9  25.0  2b. 0  2b. 3  2b. 7  27.3    27. b  27. S  2b. S    25.5  24.8     2b. 2 

1967  24.7    24.7  24.5  24. b  25. b  2b. 5  2b. 8    2b. "3  27.1  2b  .  7    25.9  25. b     25.8 

1968  24.4  24.3  24.4  24.3  2b. 5  2b . 8  2b. 9  27.3  27.5  27.5  2b . 4  25.1  25.9 
19b9  24.4  23.7  25.3  2b . 7  27.1  27.9  28.1  28.0  27. b  27.3  2b . 1  25.3  2b .  5 
1970  25. b    25.1  25. b  25.9  2b. 5  27.5  27.7    27.7  27.9  2b. 9    25.7  25.3     2b  .  5 

MEAN  24.9    24. b  25.1  25. b  2b. 4  2b. 8  27.4    27.5  27.7  27.2    26.0  25.2     2b. 2 

CLINO  25.0    25.0  25. b  2b . 3  27.0  27. b  27.8    28.3  29.1  27.5    27.0  25.9     26.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      TOTAL 

1961  -      55  -  -  103  -  -      95  -  -       -  - 

19b2  -        -  -  -  -  14b  5b       73  45  109      53  IbO 

19b3  b2     127  148  35  103  49  79  193  18b  137  120  lb     1255 

19b4  2b      39  39  1b1  39  81  55  271  77  211      70  bb             1135 

19b5  43      17  8  1  175  203  -      54  52  -      88  183 

1966  118  30  10b  119  208  143  84  130  74  lib      47  3b     1211 

1967  63  31  39  39  131  92  49      77  8b  73      4b  37  763 

1968  47  38  30  29  121  67  102      79  165  45  183  81  987 

1969  65  8  35  39  185  158  151      76  107  160  491  117     1592 

1970  61  83  13  45  59  71  63      92  60  240  277  115     1179 

MEAN  60.6    47.6  52.3  58.5  124.9  112.2  79.9  114.0  94.7  136.4  152.8  90.1   1124  0 

CLINO  58      41  34  57  102  110  79       74  71  109  111  84  930 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CABRERft  DOMINICAN  REPUBLIC  HMO  784b1   1 '3  38N  Ob'i    54H 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  DEG  C 


24.2 
25.5 


igfe! 

23 

.3 

23 

.0 

23 

.4 

23 

.■3 

1"9E.2 

23 

.7 

23 

.  7 

23 

.8 

23 

.9 

nfe3 

22 

.8 

23 

.  7 

24 

.3 

24 

.4 

iqfc4 

2b 

.3 

2b 

,5 

27 

,  1 

2b 

.5 

1-365 

23 

,9 

24 

.8 

25 

.b 

25 

,2 

19bb 

25 

,3 

24 

.  7 

25, 

.b 

25, 

.■3 

^3b^ 

2b, 

.9 

27, 

,0 

25, 

.3 

27, 

,8 

i"3be 

24, 

.3 

24, 

,3 

25, 

.2 

25, 

,  1 

iqfeg 

24, 

.b 

24, 

,3 

25, 

.  4 

25, 

,7 

1"370 

25, 

,  1 

24, 

,8 

2fe, 

,  3 

2b. 

,  7 

28.7 
2b.  3 


MEAN     24. b    24.7 
PRECIPITATION  MM 


nb! 

84 

1"3b2 

1  1  1 

1963 

7'3 

1'3fe4 

98 

1965 

b1 

ISbb 

201 

l'3b7 

123 

\'ibS 

■33 

l-SbS 

242 

1"370 

85 

MEAN 

1  1  7 

CLINO 

l^l 

101 

270 

194 

1b3 

50 

217 

258 

228 

1990 

23b 

190 

95 

135 

90 

b9 

b7 

113 

1254 

120 

35 

b4 

44 

217 

13b 

107 

9 

997 

54 

b4 

71 

282 

93 

1  1  1 

1  71 

1  19 

1253 

5b5 

34 

241 

1b2 

183 

158 

404 

33b 

2252 

198 

40 

73 

221 

lb7 

203 

274 

289 

1958 

13 

84 

139 

77 

52 

1  30 

Ibb 

93 

1  138 

105 

80 

IbO 

lb3 

78 

215 

2bb 

243 

lb93 

220 

39 

1  19 

174 

245 

80 

285 

104 

lb92 

203 

172 

145 

2b8 

150 

22b 

184 

9b 

lb89 

181.5 

100.8 

130.  1 

1b8.9 

132.5 

154.5 

218.2 

lb3.0 

1591 

2b8 

142 

192 

182 

188 

238 

320 

2b2 

2395 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CONSTANZA  DOMINICAN  REPUBLIC  WMO  18  54N  070  44W  life  M 
NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY      JUN  JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

2  16  3    If.  S    1  7  g    l-S  3  20.7  20.'?    IS.'?  1 8  .  "3    16.1  15.1     17.4 

5  17  5    18  8    18  2    18  5  1  ■? .  6  20.1    18.1  17.8    16.3  15.8     17.8 

q  17  8    17  6    17  3    17  8  17.6  17.3    16.8  16.8    16.1  15.4     16.8 


IB. 3 
18.5 


1861 

12.5 

14 

1862 

15.6 

16 

1863 

15. fe 

16 

1864 

15.8 

15 

1865 

15.1 

14 

1866 

16.  1 

15 

1867 

15.8 

16 

1868 

15.8 

17 

1868 

15.8 

16 

1870 

17.1 

1  7 

MEAN 

15. fe 

16 

CLINO 

16.0 

16 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1861 

18 

56 

1862 

13 

T 

1863 

22 

6 

1864 

18 

1 

1865 

13 

12 

1866 

26 

7 

1867 

37 

24 

1868 

33 

13 

1868 

21 

5 

1870 

30 

30 

MEAN 

23.3 

15 

CLINO 

52 

47 

188 

138 

1  36 

142 

138 

75 

1256 
788 
821 
885 


37  47  674 

56  10  775 

124      86      56     204      88      10     187  81  818 

144       85      23      57       78     161       73  38  885 

166      81     114     143     137      Sfc     111  110  1057 


108 

214 

148 

86 

113 

65 

38 

210 

162 

112 

183 

84 

83 

75 

88 

27 

1  14 

80 

124 

127 

50 

204 

88 

10 

54.2   100 . 3   1 33 .8 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


COTUI 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  OEG  C 


DOMINICAN  REPUBLIC  WMO  1 ^  03N  070  09H 


ISfcl 

20. 

.0 

19b2 

23 

.5 

i^fea 

23 

.0 

1964 

24 

.8 

ISfcS 

23 

,2 

ISbb 

25 

.2 

l<3fc7 

24 

.4 

i'?be 

24 

.0 

l-Sb-? 

23 

.8 

1'570 

24 

.3 

MEAN 

24 

.0 

CLINO 

22 

,  3 

27,5  2b. 8 

25.8  2b. 8 

25. S  2b. g 

2b. 8  27.0 


PREC IPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

igbl     32  Ibfc  153  5b  5b  153  245  l-Sa  87 

1'5b2     71  50  b5  157  2b8  1  Z'S  127  272  b3 

iqb3     57  18  280  255  129  101  158  117  317 

1<3fe4     23  18  77  121  134  138  222  245  185 

iqb5     51  33  35  1  331  175  155  171  133 

l^bb     b\  42  101  111  338  181  171  113  lb3 

1<3fc7      85  84  87  4b  39  bO  144  130  105 

1968     87  2b  4b  17  19  3  235  234  219  75 

19b9     b5  10  b5  288  509  125  212  252  2b7 

1970      74  17b  b3  28  b47  234  217  351  144 


23 

,0 

25 

.7 

24 

.2 

25 

.8 

2b 

.0 

25 

.b 

23 

.8 

2b 

.3 

25 

.b 

2b 

.4 

276 

124 

1b42 

135 

78 

149b 

1b7 

bl 

1851 

154 

105 

1459 

140 

102 

1392 

139 

lib 

1b59 

4b 

35 

970 

230 

384 

leob 

274 

170 

2399 

315 

281 

2798 

98  2   108  0   2b4  4   153.1   188.5   20b. 8   153.9   llb.O   187.8   145. b   1747. 
64     122     232     lb1      178     155     1 3fc     130     125     104     1573 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


EL  SETBO  DOMINICAN  REPUBLIC         HMO         18  4E.N  OfcS  02H 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  OEG  C 

TEAR  JAN  FEB     MAR     APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 

1<3bt  24.8  25 

1962  24.7  24 

1863  24.3  25 

nb4  25. "3  27.3    2fc.7    26.8    27.5    28.3    28. S    2'3.fe    28. S    28.3    27.1    24.1 

1965  24.1  24.3    25. 'S    25.5    25.5    26.3    27.1    27.4    28.0    27.7    26.3    25. 

1966  25.1  24 

1967  25.3  25 

1968  24.8  24 

1969  24.6  25 

1970  25.3  25 

MEAN  24.9  25.1    25.7 

CLINO  24.4  24.8    25.8 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB     MAR 

1961  28  69     197 

1962  49  22      60 

1963  42  48     135 

1964  21  15      23 

1965  22  25      14 

1966  92  25      32 

1967  55  40      32 

1968  45  34       7 

1969  20       T      25 

1970  63  121       10 

MEAN  43.7  39.9    53.5   106.0   161.1   137.3    82.1   111.8   146.8   195.9   145.2    89.0   1312.3 


25 

0 

26 

3 

27 

3 

27 

3 

27 

7 

28 

4 

25 

5 

26 

2 

26 

3 

27 

1 

28 

1 

28 

3 

25 

9 

26 

2 

26 

1 

27 

8 

28 

9 

29 

3 

26 

7 

26 

8 

27 

5 

28 

3 

28 

9 

29 

6 

25 

9 

25 

5 

25 

5 

26 

3 

27 

1 

27 

4 

25 

4 

25 

7 

26 

7 

28 

6 

28 

6 

28 

7 

24 

7 

25 

2 

27 

1 

27 

4 

28 

5 

28 

5 

25 

1 

24 

9 

27 

9 

27 

7 

28 

4 

29 

1 

27 

0 

27 

4 

27 

5 

28 

1 

28 

3 

28 

2 

26 

2 

26 

6 

26 

6 

27 

9 

27 

7 

28 

3 

104 

66 

78 

65 

106 

86 

301 

80 

153 

1333 

139 

125 

163 

70 

125 

75 

128 

148 

159 

1263 

193 

150 

64 

41 

93 

227 

173 

95 

122 

1383 

136 

180 

133 

142 

127 

217 

134 

1  10 

44 

1282 

47 

251 

95 

147 

118 

97 

154 

245 

86 

1301 

206 

107 

6 

74 

113 

201 

174 

33 

70 

1133 

1  1 

67 

145 

50 

76 

83 

230 

20 

10 

819 

34 

166 

162 

31 

129 

98 

206 

257 

97 

1266 

130 

304 

264 

92 

120 

234 

219 

159 

64 

1631 

60 

195 

263 

109 

1  1  1 

150 

240 

305 

85 

1712 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


JORABACO*  DOMINICAN  REPUBLIC          HMO  1  "5  07N  070  38W 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  OEG  C 

TEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

ISbl     20.5    21.3  22.1  23.1  23.9  24.3  24.4  24. <3  24.0  23.8  21.1  20.1 

igfc2     20.1    1'5.9  21. b  23.1  22.9  24.1  24.0  24.5  24.4  23.7  2 1  .  "3  20. & 

1963  19.3    21.1  21.3  22.3  22.7  24.4  23.8  26.8  20.7  -  20.2  21.5 

1964  20.2    21.5  22.3  21.9  22.9  23.3  23.3  23.5  -23.4  22.9  21.3  19.5 

1965  18.5    19.5  21.5  22.1  22.1  23.2  23.3  23.8  23.6  23.5  21.9  20.3 

1966  20.4    20.5  21.3  22.1  23.0  23.6  24.1  24.5  24.1  22.9  21.1  20.3 

1967  19.3    19.9  21.1  20.9  22.9  23.6  23.4  23.9  23.8  23.5  22.3  19.9 

1968  19.1    19.9  20.3  20.9  23.3  24.0  23.9  23.7  24.0  23.9  22.5  20.7 

1969  19.7    20.4  22.0  23.2  23.5  24.7  24.4  24.4  24.4  23.5  22.1  20.7 

1970  20.7    20.3  20.9  22.7  22.5  23.2  23.3  23.4  23.1  22.7  21.1  19.9 


PRECIPITATION  MM 


1961 

44 

1962 

50 

1963 

44 

1964 

23 

1965 

33 

1966 

130 

1967 

106 

1968 

160 

1969 

88 

1970 

49 

106 

1  16 

206 

197 

202 

123 

194 

187 

34 

425 

224 

310 

187 

1683 

93 

99 

134 

1052 

504 

94 

14 

1567 

124 

132 

122 

1225 

50 

302 

156 

1370 

1  14 

147 

137 

1168 

63 

134 

57 

999 

10 

274 

354 

1369 

121 

215 

141 

1294 

300 

242 

223 

2197 

71.7   104.3   128.9   186.1    65.4    94.8    73.7    87.1   160.3   194.9   152.5   1392.4 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


LA  ROMANA  DOMINICAN  REPUBLIC  WMO  18  25N  06.8  5SW 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  DEG  C 


28.3    28. S 


.3  27 .b         28. 1    28. 1 

.8  27.4    27.7    27.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL      AUG 

ISbl      '9  55  40  75      18  3'9  15 

1"5fc2     75  iO  11  50  112  SO      1 

ISfca     45  13  b2  74       37  71       3 

ISbl     33  27  \3  63      54  40      4 

1'9b5     11  5  11  T  221  45  22 

iqfefc     1'5  10  12  37      fc7  18      5 

1^67     53  21  31  b      12  30      1 

igb8     3b  18  15  30      23  55      8 

ISbS     35  1b  32  b3  277  72       7 

1'370     32  5b  1  12      71  240      3 

MEAN     38.1  2'3.1  24.0  41.0    8'3.2  70.0    75.5   1  OS  ,  5    "32.1   118.0 


ISbl 

2b 

0 

2b 

1 

25 

8 

2b 

3 

1'3b2 

25 

1 

25 

1 

25 

5 

25 

8 

1'?b3 

24 

b 

25 

4 

25 

8 

2b 

1 

l'5b4 

25 

3 

25 

■3 

25 

7 

2b 

0 

1'5b5 

21 

1 

21 

■3 

2b 

1 

2b 

1 

^3bb 

25 

0 

21 

8 

25 

7 

2b 

2 

1'3b7 

25 

3 

25 

1 

21 

8 

25 

3 

nb8 

24 

5 

21 

5 

25 

4 

25 

5 

nbS 

21 

b 

24 

7 

25 

8 

27 

1 

1'370 

25 

3 

25 

1 

25 

5 

2b 

3 

MEAN 

25 

0 

25 

2 

25 

b 

2b 

1 

CLINO 

21 

2 

21 

3 

25 

0 

25 

8 

134 

81 

145 

51 

1  10 

813 

147 

84 

175 

218 

4b 

1087 

1  40 

128 

83 

151 

31 

80b 

71 

121 

48 

18 

1  7 

5b1 

77 

5b 

74 

72 

80 

888 

122 

78 

1b1 

85 

13 

702 

lib 

88 

84 

11 

1 

515 

8b 

72 

79 

81 

38 

b23 

87 

10b 

177 

183 

70 

1201 

75 

84 

154 

73 

55 

881 
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LA  VEG*  DOMINICAN  REPUBLIC        WHO         1 '3  1 3N  070  32M 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  OEG  C 


27.  1 
28.5 


1961 

26 

7 

26 

8 

26 

6 

1'3fe2 

25 

6 

25 

7 

26 

5 

lSfe3 

23 

9 

25 

5 

25 

3 

1964 

24 

3 

25 

8 

26 

8 

13b5 

22 

6 

24 

1 

2b 

1 

1"3bfc 

24 

3 

24 

4 

25 

0 

1Sb7 

23 

3 

23 

4 

24 

0 

1968 

24 

9 

24 

9 

26 

2 

1969 

24 

1 

25 

1 

26 

5 

1970 

25 

7 

24 

5 

2b 

1 

MEAN 

24 

5 

25 

0 

25 

9 

CLINO 

23 

4 

23 

6 

24 

9 

28 

5 

28 

9 

28 

7 

27 

5 

28 

3 

28 

1 

27 

5 

29 

0 

28 

4 

26 

3 

27 

4 

27 

5 

28.3    28.7 


PRECIPITATION  MM 

TEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  45  57  147  62  174  73  130  84  98  161  139  180  1350 

1962  78  21  123  196  216  140  41  54  200  89  78  99  1335 

1963  73  86  131  185  129  43  245  39  97  270  105  4  1407 

1964  4b  23  23  111  156  152  92  167  157  65  82  66  1140 


147 

b2 

1  74 

123 

19b 

21b 

131 

185 

129 

23 

1  1  1 

15b 

22 

105 

142 

73 

2b9 

129 

5b 

107 

lb 

1965  15  27  22  105  142  84  112  80  110  104  212  178  1191 

19bb  69  21  73  2b9  129  48  104  144  107  47  lb3       74  1248 

1967  104  73  5b  107       lb  75  59  30  48  lib       72       30  786 

1966  56  52  43      14  178  73  71  180  15      15  214  326  1237 

1969  41  13  103  224  118  99  57  70  101  a7  174       91  1178 

1970  75  94  4b      24  3b9  64  184  263  83  255  209  16b  1832 

MEAN  60.2  46.7  76.7  129.7  162.7  85.1  109.5  111.1  101.6  120.9  144.8  121.4  1270.4 
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MONCION  DOMINICAN  REPUBLIC  HMO  1  "3  24N  071  OSW 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  DEC  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 
.3    24. 'S    2A.'i         25.3    25.5    25.1    24 


25.5    25.3 


igfel 

21 

9 

22 

7 

23 

1 

1962 

21 

3 

21 

8 

22 

9 

igfcS 

21 

0 

23 

1 

22 

3 

1'3fc4 

22 

1 

23 

4 

24 

h 

iqfcs 

21 

3 

21 

1 

24 

3 

21 

9 

21 

3 

23 

8 

22 

5 

23 

0 

23 

8 

23 

1 

22 

7 

24 

1 

23 

5 

21 

5 

24 

5 

nfes 

21 

4 

21 

7 

23 

7 

25 

4 

25 

3 

2b 

1'370 

21 

"9 

22 

4 

23 

2 

25 

1 

24 

8 

25 

MEAN 

21 

7 

22 

4 

23 

4 

24 

3 

24 

8 

25 

CLINO 

21 

2 

21 

5 

22 

b 

23 

8 

24 

2 

24 

PRECIPI TATION 

MM 

YEAR 

JAN 

TEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

lefcl 

24 

41 

<38 

157 

2'35 

25 

1'3b2 

T 

8 

13 

130 

223 

74 

l-SfeS 

32 

3fc 

12'3 

130 

210 

158 

igfe4 

34 

38 

Ifc 

115 

127 

37 

19fe5 

32 

2 

75 

fc'9 

1<34 

1  1  4 

^'ibb 

51 

45 

1  15 

1  40 

174 

204 

^')b^ 

4 

77 

8t 

b 

73 

254 

nfcs 

58 

107 

b3 

1 

202 

105 

igfcs 

22 

4t 

bB 

274 

244 

222 

1'970 

1  1  4 

74 

be 

71 

1  71 

SO 

MEAN 

37 

1 

47 

4 

73 

1 

log 

3 

1S1 

3 

128 

CLINO 

44 

53 

bS 

128 

242 

138 

33 

IfcS 

13b 

53 

1  104 

12fc 

27-3 

20b 

b8 

1  1^3 

2b4 

4b2 

132 

1  13 

1751 

184 

23 

73 

7 

853 

203 

1  1  1 

138 

7'9 

1120 

51 

1  70 

133 

loe 

150b 

123 

208 

75 

4 

"945 

30 

42 

200 

ISS 

12b0 

IIS 

1b4 

no 

b4 

1480 

327 

121 

200 

12 

1373 

152.0 

175.5 

148.3 

70.8 

1258 

135 

154 

101 

b5 

1288 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MONTE  CRISTI                                DOMINICAN  REPUBLIC          WMO  78451    1  "5  51N  071  38W 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

igfcl  2fc.1  26 

1962  25.3  25.5    2fc . 1    27.0    27.1    29.3    29.9    29.4    30.0    29.3    27. B    26.5 

1963  25.0  27 

1964  24.5  25 

1965  22.9  24 

1966  24.7  24 

1967  23.6  24 

1968  23.7  23 

1969  23.3  23 

1970  23.6  23 


PRECIPITATION  MM 


26 

1 

28 

0 

28 

7 

29 

3 

29 

1 

29 

7 

28 

9 

26 

1 

27 

0 

27 

1 

29 

3 

29 

9 

29 

4 

30 

0 

27 

1 

27 

7 

28 

1 

29 

3 

29 

7 

30 

8 

30 

8 

26 

7 

26 

5 

27 

7 

28 

8 

28 

6 

29 

1 

29 

1 

26 

0 

25 

8 

26 

7 

28 

0 

28 

8 

28 

7 

28 

9 

25 

3 

26 

5 

27 

8 

28 

9 

29 

3 

29 

2 

29 

3 

24 

1 

24 

6 

26 

8 

27 

8 

27 

9 

28 

4 

28 

3 

24 

3 

24 

27 

3 

28 

1 

27 

5 

28 

2 

28 

5 

1961 

5 

1962 

1  71 

1963 

48 

1964 

107 

1965 

151 

1966 

134 

1967 

19 

1968 

47 

1969 

96 

1970 

62 

40 

507 

101 

197 

109 

105 

104  170  665 

160  72  701 

279  137  921 

23  17  571 

72  132  834 


980 
364 
1057 
921 
720 


64.5   183.9 
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MONTE  PLATA  DOMINICAN  REPUBLIC         WHO         18  48N  OS'S  47H 

NOTES  ON  PAGE  15 


TEMPERATURE 

OEG 

C 

TEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

MEAN 

ISbl 

2A 

8 

25 

4 

25 

2 

27 

5 

28 

1 

27 

8 

28 

5 

28 

1 

28 

8 

27 

3 

24 

8 

24 

b 

2b.  8 

1862 

24 

7 

24 

b 

25 

8 

2b 

7 

27 

5 

28 

3 

28 

1 

28 

8 

28 

8 

28 

5 

2b 

3 

25 

b 

27.1 

186.3 

24 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

18b4 

- 

- 

- 

- 

23 

1 

- 

18fc5 

22 

7 

24 

1 

25 

7 

2b 

4 

2b 

4 

27 

1 

28 

0 

28 

8 

27 

7 

27 

2 

25 

8 

24 

b 

2b. 2 

186b 

24 

7 

24 

3 

25 

2 

27 

8 

2b 

5 

27 

b 

27 

8 

28 

2 

27 

7 

2b 

3 

25 

1 

24 

3 

2b.  3 

1867 

24 

3 

24 

3 

24 

3 

25 

3 

27 

0 

27 

7 

27 

b 

27 

5 

27 

7 

27 

0 

2b 

1 

24 

4 

2b.  1 

1868 

23 

6 

24 

1 

24 

4 

25 

5 

27 

7 

27 

5 

27 

7 

27 

8 

27 

8 

27 

5 

2b 

4 

24 

5 

2b.  2 

1868 

23 

8 

24 

1 

2b 

4 

27 

7 

28 

1 

28 

7 

28 

2 

28 

1 

27 

8 

27 

3 

2b 

1 

24 

7 

2b.  8 

1870 

24 

5 

24 

7 

25 

8 

27 

3 

27 

7 

27 

7 

28 

3 

27 

7 

27 

5 

2b 

7 

24 

8 

23 

8 

2b. 4 

PRECIPITATION  MM 


18b1 

28 

1  4  1 

237 

43 

14b 

354 

278 

217 

108 

231 

18b2 

1  1  4 

27 

80 

233 

b7 

231 

208 

323 

208 

b4 

18b3 

100 

23 

81 

187 

381 

145 

254 

188 

285 

33b 

18b4 

13 

50 

31 

258 

124 

253 

107 

180 

270 

81 

1865 

41 

14 

1  18 

7 

275 

288 

238 

3b8 

251 

187 

186b 

51 

8 

84 

118 

328 

170 

201 

181 

227 

227 

18b7 

23 

30 

32 

44 

74 

1b8 

150 

308 

78 

1b1 

18b8 

13 

37 

5 

8 

148 

321 

188 

244 

118 

75 

18b8 

48 

1b 

27 

188 

254 

172 

332 

203 

217 

2b1 

1870 

52 

88 

1  1 

30 

118 

332 

118 

4  1  4 

254 

18b 

TOTAL 

1841 
lb58 
2228 
1504 
2024 

171b 
1  12b 
1  374 
185b 
1814 


72. b       113.0       181.7       243.5       207.7       2b4.B       201.8       181.8 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TEAR 

JAN 

1961 

26 

1962 

26 

1963 

26 

1964 

26 

1965 

25 

28 

5 

28 

9 

27 

8 

28 

7 

27 

8 

27 

7 

28 

7 

29 

1 

27 

7 

27 

8 

NETBA  DOMINICAN  REPUBLIC  UMO  18  28N  071  25W 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  OEG  C 


27.7    28.3 


1969  26.9  27.5  28.5  27.7    27.7  27.4  27.6  28.0  28.5 

1970  26.4  27.3  27.3  26.7    27.4  26.7  26.2  26.7  26.9 

MEAN  26.3  26.8  27.6  28.1    28.2  28.3  28.8  29.1  28.9 

CLINO  25.3  26.3  27.2  28.4    28.3  28.6  29.1  29.1  28.8 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC      TOTAL 

1961  1  1       6  21      13  13  27  30  17  -  42  7 

1962  T  -       -  -      50  51  53  28       7  79  2  2 

1963  1  4  13  78  203  90  17  -  71  207  -  3 

1964  7  3       6  15      25  7       6  24 1  14  19  24  T  367 

1965  1  T       1  26  446  17  43  61  70  30  22  T  717 

1966  1  37  16  36  132  29  39  12  30  140  125  T  597 

1967  7  16       8  17      22  42       T  12  32  48  26  T  230 

1968  T  2       5  3      17  33  35  24  43  16  8  32  218 

1969  1  14        T  27      94  127  17  53  71  62  38  63  567 

1970  18  53  11  33      76  54  46  97  48  117  -  - 
%. 

MEAN  3.7  14.4     7.3  28.4  107.8  46.3  28.3  62.0  40.3  79  8    35  9    119    466 

CLINO  11  18  30  40  105  54  41  64  93  109  57  26      647 


CT 

NOV 

DEC 

MEAN 

27 

1 

25 

8 

25 

8 

27.7 

29 

1 

28 

0 

27 
27 

1 
1 

28 

7 

28 

2 

25 

7 

28.  1 

29 

3 

28 

3 

27 

1 

27.9 

27 

9 

25 

9 

25 

9 

- 

29 

4 

27 

8 

26 

3 

28.1 

29 

4 

29 

3 

27 

9 

28.5 

27 
27 

9 
2 

27 

7 

26 

2 

27.6 

28 

4 

27 

6 

26 

6 

27.9 

28 

1 

27 

4 

26 

1 

27.7 
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PUERTO  PLATA  DOMINICAN  REPUBLIC         HMO  78457  ^3    4'3N  070  A2M 

NOTES  ON  PAGE  15 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAT      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 

ISbl  101b  1017 

1Sb2  1018  1017 

ISba  1017  101b 

19b4  1017  1015 

nbs  1017   1017 

ISbb  1015    1017 

19b7  1018    1017 

1<3b8  1018    101b 

ISbS  1015    1015 

1970  101b. 0  1015.0  101b 

MEAN   101b. 7  101b. 2  101b. 4  1015.3  1014.7  1 0 1  4  .  <3  1015.9  1014.8  1013.2  1012.3  1013.7  1015.2   1014.9 


101b 

1014 

1015 

101b 

101b 

1015 

1013 

1011 

1013 

- 

- 

1015 

101b 

1015 

1015 

101b 

1015 

1014 

1012 

1013 

1015 

101b 

1017 

1014 

1015 

1015 

101b 

1013 

1013 

1012 

1014 

1015 

1015 

1017 

101b 

1015 

1015 

101b 

1015 

1013 

1013 

1015 

1017 

101b 

1017 

101b 

1015 

101b 

101b 

1015 

1013 

1013 

1014 

1015 

101b 

101b 

101b 

1015 

1015 

1015 

1015 

1014 

1013 

1013 

1015 

1015 

1017 

101  7 

101b 

1015 

1017 

101b 

1014 

1014 

1014 

1017 

1017 

1018 

101b 

1015 

101b 

1017 

101b 

1014 

1013 

1015 

101b 

101b 

1015 

1014 

1013 

1013 

101b 

1014 

1012 

101  1 

1013 

1015 

1014 

101b. C 

)  1014. C 

)  1013. C 

)  1013.0 

1014.0 

1014.0 

1012.0 

1011 .0 

1013.0 

1011 .5 

1013 

TEMPERATURE 

DEG 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

19b1 

24 

.  7 

24, 

.7 

24 

,5 

25 

.5 

2b 

.5 

19b2 

24 

.5 

24, 

,2 

23 

,9 

25, 

25 

.  1 

19b3 

23 

.9 

24, 

,9 

25 

.  1 

25, 

25 

.8 

19b4 

24 

.  7 

25 

,5 

25 

.5 

25 

2b 

.9 

19b5 

22 

,  7 

23, 

,4 

24 

.5 

24 

24 

.9 

19bb 

23 

.9 

23, 

,3 

23 

,9 

24, 

25 

.8 

19b7 

23 

.5 

23, 

,  1 

22 

,7 

23, 

25 

,5 

19b8 

22 

,9 

22 

,7 

22 

.9 

23, 

25 

.3 

19b9 

23 

.4 

22, 

,9 

23 

,9 

25, 

2b 

,3 

1970 

23 

.  1 

22, 

,  7 

23 

,  7 

25, 

25 

.3 

MEAN 

23, 

.7 

23, 

,  7 

24, 

,  1 

24, 

25 

,7 

CLINO 

22. 

.4 

22, 

3 

23, 

,2 

24, 

24, 

,9 

25 

.8 

25 

.3 

2b 

.0 

2b 

.  4 

2b 

.  1 

2b 

.4 

2b 

.5 

24 

.3 

2b 

.4 

25 

.5 

23 

,  7 

25 

,2 

24, 

.3 

23 

.2 

25, 

.3 

25, 

,  1 

23 

.7 

25, 

.0 

25, 

,9 

23 

.3 

25, 

.  1 

25, 

,  1 

23 

.7 

25, 

.b 

2b. 

,  1 

24 

.4 

25, 

.4 

PRECIPI TATION  MM 


19b1 

77 

31b 

1  1  1 

2b2 

130 

19b2 

180 

17 

85 

2b9 

120 

19b3 

175 

bO 

87 

199 

124 

19b4 

95 

241 

12b 

172 

234 

19b5 

183 

105 

13b 

b 

389 

19bb 

155 

55 

98 

21b 

45 

19b7 

42b 

19b 

202 

89 

33 

19b8 

272 

91 

142 

43 

151 

19b9 

205 

127 

121 

bO 

243 

1970 

5b7 

2b5 

182 

31 

75 

331  178  1387 

299  b22  2283 

292  154  1779 

318  493  1902 

554  351  1881 


3bb 

813 

21b3 

4b3 

144 

1b57 

322 

212 

2347 

233.5   147.3   129.0   134.7   154.4    58.2    b5.8    97.5    53.5   133.0   348.9   33b. 8   1892. b 
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S«BftNA  DE  LA  MAR  DOMINICAN  REPUBLIC          WMO  7B4fe7  19  03N  Ofe^  25W 
NOTES  ON  PAGE  15 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL      AUG      SEP      OCT      NOV  DEC       MEAS 

1"3b1   1017    1018  1016  1015  101b  1017  1017  lOlfc  1014  1013  1014  101b     101b 

1'3b2   1019    1018  1015  101b  1015  101b  101b  1014  1014  1012  1013  1015     1015 

19b3   1018    101b  1017  1014  1015  101b  1015  1013  1012  1011  1013  1014     1014 

19b4   1017    1014  1014  101b  1014  1015  1015  1014  1013  1012  1014  1015      1014 

19b5   101b    101b  101b  1015  -  -  -  1015  1013  1012  1013  1014 


101b 

1015 

101b 

1017 

1017 

101b 

1014 

1013 

1015 

101b 

1015 

101b 

101b 

1014 

1014 

1012 

1017 

1014 

1015 

101b 

1015 

1013 

1012 

101  1 

1014 

101b 

1014 

1015 

1015 

1014 

1013 

1012 

101b 

1015 

- 

1015 

1013 

1012 

101b 

101b 

101b 

101b 

1015 

1015 

1015 

1013 

1017 

1017 

101  7 

101b 

1018 

1017 

1014 

1014 

1018 

101b 

1015 

101b 

1018 

1017 

1015 

1014 

1015 

1014 

1013 

1014 

101  7 

1014 

1013 

1012 

1017 

101b 

1015 

1017 

1017 

1015 

1015 

1012 

l^bb  1015  1018  101b  101b  101b  101b  1015  1015  1015  1013  1013  1015  1015 

nb7  1018  1018  1017  1017  1017  101b  1018  1017  1014  1014  1014  1017  101b 

iqbS  1017  1014  1018  101b  1015  101b  1018  1017  1015  1014  1015  101b  101b 

ISb^  1015  1015  1015  1014  1013  1014  1017  1014  1013  1012  1013  1015  1014 

1970  1018  1017  1017  101b  1015  1017  1017  1015  1015  1012  1014  101b  101b 

MEAN  1017.0  101b. 4  101b. 1  1015.5  1015.1  1015.9  101b. 4  1015.0  1013.8  1012.5  1013. b  1015.3  1015.2 

TEMPERATURE  DEC  C 


19bl 

23 

9 

23 

9 

24 

1 

19b2 

23 

8 

22 

9 

23 

b 

19b3 

23 

3 

23 

b 

24 

1 

19b4 

23 

9 

24 

1 

24 

7 

19b5 

22 

1 

23 

b 

24 

0 

19bb 

23 

7 

23 

1 

23 

7 

19b7 

23 

9 

23 

2 

23 

2 

19b6 

22 

9 

23 

1 

23 

b 

19b9 

22 

9 

22 

9 

24 

8 

1970 

23 

5 

23 

4 

24 

1 

MEAN 

23 

4 

23 

4 

24 

0 

CLINO 

21 

4 

22 

3 

23 

9 

25 

2 

24.  1 

25 

9 

24  .  1 

25 

b 

23.9 

25 

1 

23.7 

24 

1 

23.5 

PRECIPI TATION  MM 


19bl 

69 

78 

219 

290 

159 

173 

209 

243 

93 

294 

315 

224 

2366 

19b2 

155 

43 

98 

19b 

140 

185 

137 

198 

120 

86 

72 

333 

1763 

19b3 

117 

83 

162 

202 

210 

142 

201 

143 

263 

310 

192 

116 

2141 

19b4 

103 

12 

53 

314 

108 

220 

108 

276 

170 

50 

231 

134 

1779 

19b5 

87 

44 

47 

2 

793 

217 

145 

285 

297 

204 

354 

244 

2719 

19bb 

215 

141 

243 

155 

245 

224 

304 

182 

210 

176 

273 

166 

2534 

19b7 

194 

98 

67 

23 

105 

121 

99 

193 

181 

1  18 

57 

28 

1284 

1968 

95 

b5 

67 

5b 

132 

213 

230 

138 

92 

93 

375 

289 

1845 

1969 

59 

23 

30 

145 

306 

309 

104 

177 

153 

210 

161 

158 

1835 

1970 

29 

99 

1  7 

7 

253 

377 

233 

464 

188 

391 

306 

258 

2622 

MEAN 

112.3 

68.6 

100.3 

139.0 

245.  1 

218.  1 

177.0 

229.9 

176.7 

193.2 

233.6 

195.0 

2088 

CLINO 

1  14 

1  19 

94 

120 

268 

187 

208 

190 

170 

187 

228 

173 

2056 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


SAMANA  DOMINICAN  REPUBLIC  HMO  1  ^  12N  Ob'i    20W 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 


25.9    25.8 


25.  1 
25.7 


1Sfcl 

24 

G 

24 

■3 

25 

5 

2G 

4 

\3b2 

24 

5 

25 

1 

25 

■9 

2G 

9 

ISfeS 

24 

1 

2G 

1 

2fc 

1 

2b 

7 

nb4 

24 

7 

25 

9 

2G 

3 

2b 

1 

l<3fc5 

23 

1 

24 

1 

25 

■5 

25 

3 

t96b 

24 

9 

25 

3 

25 

7 

2b 

8 

1967 

24 

4 

25 

1 

24 

1 

25 

1 

1<5be 

23 

"3 

24 

3 

24 

5 

24 

3 

igfes 

24 

1 

24 

1 

2G 

2 

27 

3 

n7o 

25 

2 

24 

2 

20 

1 

25 

"3 

MEAN 

24 

4 

24 

"J 

25 

0 

2b 

1 

CLINO 

24 

2 

24 

2 

25 

0 

2b 

0 

29.1 

29.3 

28.3 

28. 1 

28.2 

2B.  1 

PRECIPITATION    MM 


19b1 

1  13 

130 

140 

209 

1  18 

245 

238 

226 

1  12 

371 

323 

402 

2627 

19b2 

143 

1  17 

108 

158 

194 

2eb 

223 

242 

118 

1  1  1 

74 

308 

2182 

19b3 

127 

92 

2b9 

352 

335 

159 

2b7 

390 

357 

317 

368 

89 

3.22 

19b4 

84 

15 

7b 

181 

138 

1  79 

142 

349 

135 

202 

249 

140 

1890 

19b5 

99 

bO 

73 

93 

769 

105 

268 

236 

278 

178 

296 

189 

264b 

19bb 

157 

51 

1b7 

63 

373 

88 

133 

231 

158 

132 

335 

248 

2156 

19b7 

153 

91 

1  1  4 

1  4 

77 

99 

95 

128 

6." 

58 

115 

50 

1058 

19b8 

120 

45 

14b 

b3 

1  13 

97 

451 

246 

194 

72 

336 

332 

2215 

19b9 

138 

28 

13 

b3 

184 

138 

1  1  7 

195 

243 

163 

189 

139 

1610 

1970 

8b 

137 

43 

b8 

275 

218 

205 

236 

254 

291 

413 

203 

2429 

MEAN 

122.0 

7b. b 

114.9 

128  .  4 

257. b 

1b1  .4 

213.9 

247.9 

191  .3 

189.5 

270.0 

210.0 

2183.5 

I 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SAN  CRISTOBAL  DOMINICAN  REPUBLIC  WMO  78484   18  25N  070  OfcH 

NOTES  ON  PAGE  IS 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

ISfel  1017.0  1018. 

1'5b2  1018.0  1015. 

1963  101b. 0  101b. 

1'3b4  1013.0  1015. 

19b5  101b. 0  1016. 

^'ibb  1015.0  1017. 

1967  1017.0  1017. 

19b8  1017.0  1015. 

19b9  1015.0  1014. 

1970  1015  1015 

MEAN   1015.9  1015.8  1015.9  1014.9  1014.8  1015.4  1016.3  1015.0  1013. b  1012.5  1012.9  1014.8   1014.8 

TEMPERATURE  DEG  C 


101b 

0 

1015 

0 

1017 

0 

1017 

0 

1017 

0 

1016 

0 

1014 

0 

1012 

0 

1013 

0 

1016 

0 

1015 

7 

1014 

0 

1015 

0 

1013 

0 

1014 

0 

1016 

0 

1015 

0 

1014 

0 

1012 

0 

1013 

0 

1015 

0 

1014 

5 

1017 

0 

1014 

0 

1015 

0 

1016 

0 

1016 

0 

1014 

0 

1013 

0 

1012 

0 

1013 

0 

1015 

0 

1014 

8 

1017 

0 

101b 

0 

1015 

0 

1015 

0 

1016 

0 

1014 

0 

1013 

0 

1013 

0 

1014 

0 

1015 

0 

1014 

7 

1017 

0 

1015 

0 

1015 

0 

1017 

0 

1017 

0 

1015 

0 

1014 

0 

1013 

0 

1013 

0 

1014 

0 

1015 

2 

1015 

0 

1015 

0 

1015 

0 

1015 

0 

1015 

0 

1015 

0 

1014 

0 

1013 

0 

1012 

0 

1014 

0 

1014 

6 

1016 

0 

1016 

0 

101b 

0 

1015 

0 

1017 

0 

1017 

0 

1015 

0 

1013 

0 

1013 

0 

1016 

0 

1015 

7 

1017 

0 

1015 

0 

1015 

0 

101b 

0 

1017 

0 

1016 

0 

1014 

0 

1014 

0 

1014 

0 

1015 

0 

1015 

4 

1015 

0 

1013 

0 

1013 

0 

1014 

0 

1016 

0 

1014 

0 

1013 

0 

1012 

0 

1012 

0 

1014 

0 

1013 

8 

1015 

1015 

1014 

1015 

1016 

1014 

1012 

101  1 

1012 

1014 

1014 

1961 

25.3 

1962 

24.7 

1963 

24.3 

1964 

24.7 

1965 

24.0 

1966 

25.1 

1967 

25.1 

19b8 

24.5 

1969 

24.3 

1970 

24.3 

MEAN 

24,6 

CLINO 

23.8 

25 

5 

25 

9 

2b.  7 

25 

8 

26 

3 

25.9 

25 

8 

26 

1 

25,9 

25 

1 

25 

8 

27.0 

25 

6 

25 

9 

27. b 

2b 

7 

27 

9 

28.1 

24 

7 

2b 

1 

26.1 

26.1 

27.3 

2b. 8 

27.  1 

26.6 

27.  1 

25.9    25.7 


2b.   1 

25.8 


2b. 8 
25.8 


PRECIPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

19b1     22  53  151  42  139  159  320  314  115  708  95  120  2238 

1962  145  17  24  82  105  285  318  419  170  8b  76  80  1808 

1963  57  94  83  58  248  349  98  251  136  433  69  93  1969 

1964  48  55  25  144  195  190  177  145  157  162  66  65  1429 

1965  13  20  28  23  543  130  97  139  219  86  59  29  1386 

1966  61  2b  35  94  603  161  180  11B  206  352  255  35  2126 

1967  59  40  61  43  83  205  132  136  169  b4  140  52  1184 
19b8     49  bB  4  57  87  24b  118  2b4  148  122  154  82  1399 

1969  42  T  11  83  151  491  132  233  302  295  302  42  2084 

1970  155  71  b9  2  170  3b0  250  200  22b  270  30  57  18b0 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


SON  FRANCISCO  DE  MACORIS  DOMINICAN  REPUBLIC  WMO  1  ■?  1  7N  070  15H 

NOTES  ON  PAGE  15 


TEMPERATURE 

DEG 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

igfel 

24 

1 

24 

3 

24 

5 

25 

■3 

1"3fc2 

22 

1 

22 

2 

22 

7 

23 

7 

1"3fe3 

25 

5 

25 

4 

25 

5 

2& 

7 

1964 

25 

■3 

24 

5 

24 

9 

24 

3 

iqfcS 

25 

8 

25 

5 

2E> 

B 

27 

3 

l^fct, 

. 

23 

2 

23 

8 

25 

3 

^<ib^ 

23 

2 

22 

3 

22 

5 

23 

3 

iqfes 

22 

1 

22 

3 

23 

0 

23 

0 

^'ib3 

22 

3 

22 

7 

24 

5 

25 

■9 

n70 

23 

3 

23 

1 

23 

7 

25 

2 

MEAN 

23 

8 

23 

7 

24 

2 

25 

1 

CLINO 

23 

0 

23 

5 

24 

8 

2b 

0 

PRECIPITATION  MM 


iqfe! 

38 

1'3E.2 

1  14 

igfe3 

42 

1'3b4 

47 

1<3b5 

78 

igfcb 

. 

1367 

11b 

1"368 

51 

19&g 

4b 

1'370 

42 

MEAN 

b3.8 

CLINO 

105 

25.4    23.8 


25. 


.5 


23. b 

24,1 

24.8 

25 

7 

25 

5 

24 

b 

25.  b 

2fc.3 

25. S 

25 

2 

- 

■ 

2b.') 

2b. 8 

2b.  1 

- 

- 

2b.  8 

2b. 3 

2b.  3 

24 

■9 

22 

8 

24 

"3 

2b.  1 

2b. b 

2b. 4 

25 

3 

23 

1 

24 

8 

2b.  5 

2b.  5 

2b.  3 

24 

7 

23 

3 

25 

3 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTA 

74 

44 

bq 

■31 

77 

173 

118 

182 

1085 

218 

1bl 

73 

10b 

55 

7g 

17b 

80 

1  143 

85 

50 

125 

25 

171 

127 

113 

bb 

112>3 

87 

185 

igg 

504 

177 

b4 

152 

104 

15'3'3 

4b3 

lib 

133 

110 

81 

25 

175 

- 

- 

225 

13'9 

1  74 

85 

105 

■35 

- 

- 

40 

103 

2b 

b4 

■35 

7b 

b4 

41 

810 

124 

53 

■32 

142 

52 

21 

344 

374 

1323 

172 

104 

1  30 

148 

1b3 

77 

1  74 

57 

1280 

244 

47 

137 

1-32 

157 

280 

1  74 

1b3 

1574 

173.2 

100.2 

115.8 

14b.  7 

113.3 

101.7 

lb5.b 

133.4 

12b3 

221 

131 

125 

133 

115 

125 

127 

137 

1478 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SAN  JOSE  DE  LAS  MATAS  DOMINICAN  REPUBLIC  HMO  IS  20N  070  5fcW 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAH    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG      SEP      OCT     NOV     DEC 

nfcl  21.3  21.3  22,0  23,5  24.4  24.5  25.1  25.7    24.9    24.3    21.5    20.'? 

1'362  21.3  20.8  22.1  23.3  23.4  24.5  25.5  25.5    25.2    24.5 

nb3  20.2  21.7  22.1  22.3  23.0  24.8  25.0  25.3 

1964  ^^  .3  22.9  23.9  23.7  24.8  25.3  25.9  2b. 3    25.5    25.1 

ISfeS  2C 

19be>  22 

19fe7  21 

19fe8  21.7    22.1    22.9    23.3    25. b    2b .  1    2b. 5    2b. 4    2b. 5    2b. 2    24.5    22.3 

19b9  21 

1970  22 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB 

19b1  b3  49 

19b2  14  37 

19b3  37  13 

19b4  20  52 

19b5  25  32 


20 

8 

22.  1 

21 

7 

22.1 

22 

9 

23.9 

21 

9 

23.7 

22 

1 

23.1 

22 

1 

22.3 

22 

1 

22.9 

107 

257 

94 

277 

200 

28b 

IbO 

142 

25 

154 

19bb 


24 

3 

24 

5 

24 

9 

24 

4 

24 

1 

24 

1 

50 

1  lb 

153 

101 

1116 

48 

1  77 

1b7 

133 

1057 

292 

2bb 

123 

44 

1b17 

198 

127 

31 

20 

1088 

78 

82 

178 

104 

845 

13b 

99 

Ibb 

90 

lb99 

45 

239 

17b 

b4 

1  34  1 

101.2 

1  30.8 

150.0 

87.2 

1208 

7 

108 

149 

115 

80 

1270 

WEST  INDIES.  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


SAN  JUAN  DE  LA  MAGUANA  DOMINICAN  REPUBLIC         MMO  78«80   18  48N  071  14U 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL      AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1*361     23.3    23.5    24.1    2<l 

1'3b2     22.2    21. q    23.9    25. £.    25.3    2fc .  1    25!9    25!?    25^3    24^5    23  3    22  8 

l^bS     22.2    23.3    23.8    24.7    25.2    25.5    25.6    26.1    25.2    23.7    23.3    23.6 


1964 
1965 

1966  24.4  24.5  26  4 

1967  23.6  24.7  25  3 

1968  23.3  24.9  25.9 

1969  23.1  24.5  26.7 

1970  23.7  24.4  25.1 

MEAN  23.0  23.9  25.1 

CLINO  21.4  22.3  23.9 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR 

1961  T  12  58 

1962  1  T  lb 

1963  9  17  44 

1964  26  T        T 

1965  7  37        5 

1966  2  T  4  1 

1967  7  37  9 

1968  10  35  8 

1969  8  2  22 

1970  12  22                  T 

MEAN  8.2  16.2  20.3 

CLINO  10  13  26 


25 

9 

25 

2 

25 

9 

26 

3 

25 

3 

26 

1 

25 

9 

25 

7 

25 

2 

25 

5 

25 

6 

26 

1 

26 

8 

26 

3 

26 

9 

26 

9 

25 

1 

26 

5 

26 

3 

27 

5 

26 

7 

27 

5 

28 

1 

28 

3 

27 

5 

27 

6 

28 

0 

27 

9 

26 

3 

2b 

2 

25 

9 

26 

5 

2b 

9 

27 

1 

27 

1 

26 

9 

2b 

6 

26 

1 

2b 

7 

2b 

5 

2b. 2    25.7 


26.1 

25.4 

26.7 

26.3 

25.7 

25.8 

25.9 
25.5 


23 

19 

57 

127 

31 

77 

230 

. 

4 

_ 

110 

142 

b1 

48 

75 

58 

150 

9 

. 

1  12 

199 

b7 

b4 

74 

225 

2b9 

102 

4 

118b 

107 

48 

248 

41 

128 

102 

91 

102 

T 

893 

5b 

409 

19 

223 

244 

248 

157 

28 

73 

150b 

9b 

246 

151 

97 

144 

87 

10b 

100 

b1 

1131 

29 

52 

101 

bO 

7b 

44 

92 

20 

1 

528 

8 

51 

95 

310 

121 

122 

182 

70 

34 

104b 

103 

182 

50 

109 

135 

179 

135 

57 

2 

984 

37 

211 

1  74 

1  12 

187 

281 

101 

12 

3 

1152 

b8.  1 

155.9 

102.3 

119.1 

121  .5 

142.3 

151  .3 

55.  b 

20.2 

981 

81 

135 

103 

1  lb 

118 

132 

147 

58 

2b 

965 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


S*N  PEDRO  DE  MACORIS  DOMINICAN  REPUBLIC         MMO         16  27N  0&<3  1 8W 

NOTES  ON  PAGE  15 


25.1 
25.7 
2b.  1 


TEMPERATURE 

DEC 

C 

TEAR 

JAN 

FEB 

lSb1 

23 

5 

23 

5 

1962 

23 

2 

22 

5 

i^fca 

22 

5 

23 

4 

19b4 

23 

4 

24 

3 

nfcS 

21 

8 

22 

7 

1?&b 

23 

4 

23 

5 

ISfe? 

27 

3 

23 

■3 

I'SfeB 

24 

5 

24 

9 

196? 

25 

5 

25 

3 

1970 

2t 

5 

26 

5 

MEAN 

24 

2 

24 

1 

CLINO 

24 

0 

24 

2 

24 

1 

24 

B 

23 

S 

25 

1 

24 

5 

25 

1 

27 

2 

2b 

9 

25 

1 

2b 

1 

2b. 5    27.5 


28.8 
27.7 
27. b 


PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

19b1     32  35  39  80  b7  be  18b  232  100  150  48  93  1130 

19b2     3b  29  30  82  97  113  41  87  112  78  151  38      894 

19b3     3b  11  101  11b  82  55  3b  b7  273  119  174  98  1lb8 

19b4     28  10  5  15b  b2  123  83  92  97  59  42  32      789 

19b5     30  1  T  1  228  94  101  140  131  90  99  51      9bb 

19bb     23  1  5  41  119  2  117  lb5  24  173  b5  28      7b3 

19b7     2b  37  b  31  8  7b  73  5b  8b  95  51  14      559 

19b8     lb  82  12  17  45  73  138  113  225  34  32  57      844 

19b9     13  1  11  b8  285  92  37  245  2b  209  145  32  11b4 

1970      7b  b1  T  30  117  b8b  74  148  172  208  119  17  1708 


b2.2   111,0   138.2    88. b   134.5   124. b   121.5    92. b    4b. 0    998.5 
59     139     100     114     102     148     15b     107      50     105b 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


SANCHEZ  ~  DOMINICAN  REPUBLIC         MMO         19  1 3N  Obt    36H 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  OEG  C 
TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


27. g    25.3 


1"361 

26 

7 

25 

9 

- 

29 

9 

30 

0 

29 

3 

29 

3 

28 

4 

28 

9 

1'5b2 

28 

1 

28 

0 

28 

1 

28 

6 

28 

4 

29 

5 

30 

7 

29 

7 

30 

1 

1963 

27 

9 

28 

9 

28 

8 

28 

6 

30 

2 

30 

4 

30 

5 

29 

5 

28 

4 

1964 

25 

1 

26 

1 

26 

8 

26 

2 

28 

3 

28 

5 

28 

3 

28 

3 

28 

8 

1965 

22 

9 

24 

3 

26 

4 

25 

7 

25 

8 

27 

9 

- 

- 

1966 

25 

6 

24 

9 

25 

5 

26 

5 

26 

5 

27 

5 

28 

7 

27 

9 

27 

7 

1967 

24 

7 

24 

9 

24 

6 

25 

1 

27 

1 

28 

1 

27 

7 

27 

9 

28 

3 

1968 

23 

9 

24 

7 

24 

7 

24 

3 

24 

1 

27 

2 

27 

7 

27 

3 

27 

9 

1969 

24 

5 

24 

9 

26 

4 

27 

3 

28 

1 

29 

5 

28 

8 

28 

4 

28 

6 

1970 

25 

6 

24 

8 

25 

7 

26 

7 

26 

2 

27 

4 

27 

7 

27 

7 

27 

5 

28.5    28.2 


26.5 
26.  1 


PRECIPI TATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

65 

72 

164 

1  14 

1  1  1 

202 

172 

304 

148 

183 

309 

258 

2102 

1962 

141 

26 

140 

197 

209 

211 

244 

502 

109 

113 

98 

301 

2291 

1963 

202 

70 

185 

307 

304 

127 

258 

239 

271 

284 

172 

76 

2495 

1964 

75 

99 

110 

314 

118 

189 

98 

211 

130 

182 

134 

178 

1838 

1965 

60 

30 

88 

75 

499 

89 

- 

- 

- 

202 

223 

- 

1966 

256 

53 

189 

1  1  1 

340 

135 

164 

355 

179 

142 

440 

198 

2562 

1967 

107 

133 

79 

66 

97 

169 

188 

222 

115 

132 

108 

39 

1455 

1968 

201 

53 

99 

51 

143 

288 

287 

194 

74 

1  71 

352 

496 

2409 

1969 

106 

84 

24 

100 

396 

123 

113 

201 

149 

160 

175 

129 

1760 

1970 

87 

173 

40 

49 

265 

157 

183 

270 

251 

439 

709 

152 

2775 

MEAN 

130 

0 

79.4 

111.8 

138.4 

248.2 

169.0 

189.7 

277.6 

158  .4 

200.  7 

269.9 

205.0 

2178. 1 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SANTIAGO  DOMINICAN  REPUBLIC         HMO  78460   19  27N  070  42H 

NOTES  ON  PAGE  15 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1968  -    1014 

1969  1015    1014 

1970  1016    1016 

TEMPERATURE  DEG  C 


1016 

1015 

1014 

1015 

1016 

1015 

1013 

1013 

1015 

- 

1014 

1013 

1012 

1013 

1014 

1013 

1012 

1011 

1012 

1015 

1013 

1015 

1015 

1014 

1015 

1016 

1015 

1014 

1012 

1013 

1016 

1015 

1961 

25 

.7 

25 

,  1 

25 

.4 

27 

.  t 

28 

.0 

27 

.9 

1962 

24 

.9 

25 

.  1 

26 

.5 

27 

^4 

26 

.6 

28 

.9 

1963 

23 

.4 

25 

.  1 

25 

.0 

25 

.3 

26 

,3 

27 

.9 

1964 

24 

.3 

24 

.5 

25 

.9 

25 

.3 

26 

.9 

27 

.5 

1965 

22 

.0 

23, 

.6 

25 

,9 

25 

.5 

25 

.  1 

26 

.2 

1966 

24 

.  1 

24, 

,4 

25 

.  1 

26 

,  1 

26 

.5 

27 

.5 

1967 

22 

.8 

23. 

,3 

23 

.4 

24 

.3 

27 

,  1 

27 

.8 

1968 

22 

.5 

23. 

.3 

23 

.  7 

23 

.  7 

27 

.4 

28 

.  1 

1969 

22 

.9 

23. 

.1 

25 

.  1 

26 

.5 

26 

.8 

28 

.0 

1970 

24 

.3 

23 

.5 

24, 

.5 

26, 

,5 

25, 

,9 

27, 

,7 

MEAN 

23 

.7 

24, 

,  1 

25, 

,0 

25, 

.8 

26, 

,7 

27, 

,8 

CLINO 

23 

.5 

24, 

,  1 

25, 

,3 

26, 

,4 

26, 

,8 

27, 

,  7 

26, 

.9 

25 

.8 

27, 

,  1 

25 

,  1 

27. 

,3 

25. 

,  1 

26. 

9 

24. 

,0 

27. 

3 

25. 

.5 

28. 

1 

26. 

,  1 

28. 

1 

25. 

,3 

26.1 
25.7 
25.8 


PRECIPITATION  MM 

TEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  28  76  108  28  176  37  97  55  100  118  169  88  1080 

1962  33  15  42  87  263  70  16  49  32  159  164  57  987 


28 

176 

87 

263 

131 

44 

144 

51 

1963  47  54  181  131  44  11  91  23  181  221  110  54  114B 

1964  34  38  49  144  51  70  86  102  149  32  140  46  941 

1965  66  16  21  15  257  22  37  53  135  103  165  113  1003 

1966  60  11  64  100  87  13  33  70  77  34  181  77  807 

1967  69  78  85  53  78  123  43  35  36  B9  46  11  746 

1968  68  39  12  43  87  29  99  62  11  30  214  291  965 

1969  105  17  12  125  303  76  31  37  58  127  223  50  1164 

1970  15  141  76  8  305  41  125  105  123  124  164  85  1312 


100 

1  18 

169 

32 

159 

164 

181 

221 

1  10 

149 

32 

140 

135 

103 

165 

77 

34 

181 

36 

B9 

46 

1  1 

30 

214 

58 

127 

223 

123 

124 

164 

90.2 

103.7 

157 

97 

102 

91 

WEST  INDIES.  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA        22, 


SANTIAGO  RODRIGUEZ                       DOMINICAN  REPUBLIC         WMO         1  "3  2BN  071  20W 
NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  OEG  C 

TEAR    JAN     FEB  MAR      APR     MAY      JUN  JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  DEC 

"9  26  3     -      28.3    28.7    2S  .  3  2'3.5    2B .  7  27.3         24.3  24.3 

8  25.3    27.5    27.1    28.3    2"5 .  1  23. 2    27. "3  2B.5    26 .  B  26.7 

3  28.5    28.6    23.3    23.4    23.6  23.2    23.0  2B . 3    25.8  26.0 

7  27.5    27.3    28.5    28.7    23.3  30.1    23.3  23.0    26.8  24.7 


1361 

25 

1 

25 

1362 

24 

3 

25 

1363 

26 

7 

28 

1364 

24 

3 

26 

1365 

23 

6 

25 

MEAN 

25 

0 

26 

PRECIPITATION 

MM 

TEAR 

JAN 

FEB 

1361 

3 

8 

1362 

1 

6 

1363 

27 

10 

1364 

17 

71 

1365 

34 

1 

1366 

41 

40 

1367 

T 

40 

1368 

41 

27 

1363 

32 

40 

1370 

12b 

112 

MEAN 

32 

2 

35 

CLINO 

60 

61 

140 

205 

58 

4 

178 

180 

360 

176 

23 

1446 

174 

263 

146 

44 

33 

31 

226 

143 

46 

1227 

125 

138 

282 

46 

137 

131 

216 

61 

57 

1386 

161 

123 

66 

63 

65 

143 

52 

71 

T 

840 

53 

387 

106 

43 

33 

113 

258 

156 

54 

1337 

213 

331 

181 

171 

62 

35 

76 

60 

52 

1425 

73 

187 

253 

170 

41 

157 

80 

73 

T 

1  141 

T 

188 

226 

54 

150 

208 

80 

177 

151 

1336 

260 

244 

253 

64 

52 

55 

135 

238 

66 

1468 

- 

152 

135 

121 

48 

343 

133 

176 

3 

134.6 

228.4 

1  70  .6 

78.6 

33  .  1 

158.8 

164  .2 

133.7 

45.8 

1316 

168 

270 

IBl 

77 

151 

137 

163 

56 

75 

1451 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


SANTO  DOMINGO  DOMINICAN  REPUBLIC  HMO  7848b  18  2'3N  0b3    55H  1  M 
NOTES  ON  PAGE  15 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

19fc1   1017    1017  lOlfc  1015  101b  101b  101b  101b  1013  1012  1013  101b  1015 

19b2   1018    1017  1015  101b  1010  1015  101b  1014  1013  1012  1013  1013  1015 

^3b3       101b    101b  101b  1014  1014  101b  1015  1013  1012  1011  1013  1015  1014 

1964   1015    1015  101b  1015  1015  1015  1015  1014  1013  1013  1014  1015  1015 

1"365   101b    101b  1017  1015  -  101b  101b  1015  1013  1013  1013  1014 

1966  1014    1017  1015  1015  1015  1015  1015  1015  1014  1012  1011  1014  1014 

1967  1016    1016  1016  1015  1016  1015  1016  1016  1013  1013  1013  1016  1015 

1968  1016.0  1015.0  1016.0  1015.0  1015.0  1016.0  1017.0  1015.0  1013.1  1013.0  1013.0  1015.0  1014.9 

1969  1014    1013  1014  1013  1012  1013  1015  1013  1012  1011  1012  1014  1013 

1970  1016    1016  1015  1015  1014  1015  1016  1014  1013  1011  1012  1015  1014 

MEAN   1015.8  1015.8  1015.6  1014.8  1014.6  1015.2  1015.7  1014.5  1012.9  1012.1  1012.7  1014.7  1014.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

.6  24.3  25.2  26.0  26.1  26.7  27.0  26.7    26.3    24.7    24.6  25.6 

.7  24.6  25.5  25.5  26.3  26.7  26.7  26.7    26.5    25.5    25.0  25.6 

.6  24.7  24.9  25.8  26.3  26.6  27.1  26.8    26.5    25.7    25.4  25.7 

.9  25.3  25.1  26.3  26.3  26.7  26.9  26.8    26.1    25.5    23.7  25.7 


25.8 
25.  1 


i7  111  1687 

132      92     182     121     263      95     107       34  47  1188 

151      266     137      133     105     149     239      108  83  1696 

117     102      93     172     127     186      77      49  58  1064 

59  48 

)1  28  1434 

35  47  862 

11  86  917 

?5  40  1278 

b8  58  1859 

74.5   156.0   154.8   151.3   174.8   137.7   170.3    79.7  60.6  1306.5 


1961 

24 

5 

1962 

24 

5 

1963 

24 

1 

1964 

24 

3 

1965 

23 

5 

1966 

24 

3 

1967 

24 

5 

1968 

24 

0 

1969 

23 

9 

1970 

24 

5 

MEAN 

24 

2 

CLINO 

23 

8 

PRECIPITATION  MM 


1961 

29 

1962 

78 

1963 

187 

1964 

37 

1965 

3 

1966 

60 

1967 

62 

1968 

17 

1969 

21 

1970 

118 

212 

129 

297 

196 

72 

333 

92 

182 

121 

263 

95 

107 

266 

137 

133 

105 

149 

239 

102 

93 

172 

127 

186 

77 

- 

91 

102 

146 

232 

191 

244 

92 

134 

183 

113 

215 

41 

87 

126 

136 

135 

40 

61 

150 

1  1  1 

98 

148 

30 

213 

238 

68 

179 

1  14 

205 

173 

349 

249 

315 

133 

266 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


VALVEROE  MAO  DOMINICAN  REPUBLIC  HMO  IS  33N  071  04H 

NOTES  ON  PAGE  15 

TEMPERATURE  OEG  C 
TEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1961 

26 

3 

26 

5 

25 

5 

28 

0 

^3b^ 

25 

9 

25 

7 

26 

5 

27 

5 

1963 

25 

3 

27 

0 

26 

8 

27 

0 

1964 

24 

5 

25 

7 

26 

8 

26 

6 

1965 

22 

9 

24 

5 

26 

7 

26 

3 

25.0    28.3 


29.2    29.8 


MEAN  24.4  25.2  25.9  26.8    27.7  28.8  29.1  29.3  29.0  28.2  25.9  24.7  27. 

CLINO  24.4  25.1  26.5  27.7    28.1  28.5  28.9  29.5  29.2  28.6  27.2  25.5  27. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  7  8  63  40      98       7       T  11  22  56  125  50  487 

1962  2  4  34  38  161  42        T        T  10  117  250  44  702 

1963  27  28  76  51      65  67  12  71  158  130  68  27  780 

1964  11  7  6  26  180  117       6  34  131  90  19  17  644 

1965  18  8  19  48  161  28  33  30  103  26  122  90  686 


1966  21  e  37  175  50  18  23  12 

1967  20  56  41        T  9  89        1        5  95      55       74        2  447 

1968  25  27  7       3  70  117  40  82  32      25  111  174  713 

1969  15  31  2  113  218  152  19       6  36  135  169  61  957 

1970  65  62  56       2  109  58  63  21  120      90      68  24  738 

MEAN  21.1  23.9  34.1  49.6  112.1  69.5  19.7  38.7  72.7    75.7  106.8  54.9  678. 


22 

56 

125 

10 

1  1  7 

250 

158 

130 

68 

131 

90 

19 

103 

26 

122 

20 

33 

62 

95 

55 

74 

32 

25 

1  1  1 

36 

135 

169 

ECUADOR 


WEST  INDIES.  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


ANCON  ECUADOR  WMO  8A23b      02    nS  080  5«W 

NOTES  ON  PAGE  1b 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


22.1 
20.8 


19E.1 

25.9 

27 

0 

26 

2 

25 

24 

0 

22 

8 

1S62 

25.9 

26 

3 

25 

6 

26 

23 

7 

21 

4 

1<3b3 

25.4 

26 

4 

26 

6 

24 

24 

1 

22 

0 

1964 

25.2 

26 

0 

27 

1 

26 

23 

1 

22 

0 

1965 

26.5 

27 

2 

27 

1 

26 

26 

4 

25 

2 

1966 

25.9 

26 

7 

26 

4 

25 

8 

24 

3 

22 

2 

1967 

24.5 

26 

5 

25 

8 

25 

2 

24 

4 

21 

8 

1968 

23.7 

25 

5 

26 

6 

26 

0 

24 

5 

22 

7 

1969 

24.8 

25 

8 

27 

7 

27 

4 

26 

8 

26 

0 

1970 

25.7 

26 

2 

26 

2 

25 

6 

25 

4 

23 

9 

MEAN 

25.4 

26 

4 

26 

5 

26 

0 

24 

7 

23 

0 

PRECIPITATION  MM 


1961 

13 

8 

148.7 

1962 

10 

4 

0 

1963 

4 

7 

2.2 

1964 

13 

4 

11  .0 

1965 

0 

0 

1966 

0 

0 

1967 

41 

1 

54.4 

1968 

0 

0 

1969 

19 

2 

19.0 

1970 

0 

15.9 

MEAN 

10 

3 

25.1 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


BAHIA  DE  CARAOueZ  ECUADOR  HMO  84051   00  35S  080  24H 

NOTES  ON  PAGE  Ife 

TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

25 

9 

26 

5 

26 

3 

26 

4 

25 

8 

1962 

26 

9 

26 

7 

26 

3 

26 

2 

25 

2 

1963 

26 

1 

26 

5 

26 

6 

25 

6 

25 

5 

1961 

25 

4 

26 

1 

26 

3 

26 

1 

25 

0 

1965 

25 

6 

26 

6 

26 

7 

26 

8 

26 

5 

1966 

26 

9 

26 

4 

26 

4 

27 

0 

. 

1967 

26 

1 

26 

5 

26 

4 

26 

1 

25 

6 

1968 

24 

8 

25 

2 

25 

6 

25 

6 

24 

0 

1969 

25 

3 

26 

2 

27 

0 

27 

4 

27 

0 

1970 

26 

1 

25 

6 

25 

5 

26 

7 

25 

8 

22 

5 

22 

8 

23 

1 

23 

5 

24 

1 

24 

0 

22 

6 

22 

8 

24 

1 

23 

7 

. 

23 

4 

23 

3 

22 

6 

23 

2 

23 

4 

22 

9 

23 

2 

23 

2 

23 

3 

24.9 
24.3 
25.6 


.9    23.9    24.6     24.7 

MEAN  25.9  26.2    26.3  26.4  25.6  24.3  23.7  23.2    23.3    23.7    23.8    24.8     24.8 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1961  81.6  422.8    27.5  47.4  2.8  2  6  18 

1962  33.2  11.7    42.6  64.3  3.9  3.2  0 

1963  11.4  52.7  178.1            2.6  .2160  0 

1964  48.8  76.4  336.5  148.1  .2  3  1  4  3  3 

1965  44.5  117.4  415.9  158.0  19.6  7.3  0  3. 

1966  215.7  138.0  259.4  98.3  50.0  0  3  0 

1967  115.7  317.8     7.1     4.7  4.6  4.9  1.2  4 

1968  67,2  69.6     2.3  15.6  8.5  14  0  2  4 

1969  84.0  9.6    65.5  37.9  97.8 

1970  167.8  8.8     3.3  177.0  81.1  1.4  7.3 

MEAN  87.0  122.5  133.8  75.4  26.9  4.2  1.7  2 


1 

0 

4.8 

6 

10.9 

604 

3 

6 

3.3 

0 

7.7 

171 

1 

2 

9 

1  .2 

4 

30.4 

281 

5 

2 

0 

2.4 

6 

7 

18.5 

650 

5 

1 

4 

6.0 

6 

8 

6.9 

787 

7 

- 

5.7 

18 

9 

6.1 

. 

2 

3 

3.2 

0 

5.3 

471 

1 

5 

0 

.8 
0 

0 

1 

.  7 

188 

4 

2 

0 

14.2 

7 

8 

8.6 

480 

0 

2 

2 

4.2 

4 

1 

10.6 

474 

6 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


BANDS  ECUADOR  MHD  84297   D1  23S  078  25H  '183  M 

NOTES  ON  PAGE  lb 

TEMPERATURE  OEG  C 


1S&1 

17 

.3 

lb. 9 

17.3 

17 

.4 

lb. 9 

Ib.O 

15.2 

15.5 

lb. 2 

lb 

7 

17 

,3 

.0 

lb 

.b 

1'962 

1b 

.7 

lb. 9 

lb. 9 

lb 

.8 

Ib.b 

15.7 

15.3 

15. b 

lb. 4 

lb 

.8 

17, 

.2 

.4 

lb 

.5 

i^ba 

lb 

.8 

17.0 

lb. 5 

17 

,5 

lb. 8 

lb. 3 

15.4 

lb. 2 

Ib.b 

17 

,  1 

17, 

.7 

.0 

lb 

.  7 

1<3&4 

17 

.4 

17.4 

Ib.b 

17 

.  1 

1b. b 

15.7 

1b. 0 

15.9 

lb. 2 

17 

.3 

17, 

,  1 

.4 

lb 

,7 

igfcs 

17 

.4 

17.2 

lb. 7 

1  7 

.b 

17.2 

15.7 

15.8 

15.8 

lb. 9 

17 

.7 

18, 

.  1 

.3 

17 

.0 

^'ibb 

17 

.3 

17.3 

17.4 

17, 

,3 

17.8 

17.2 

lb. 7 

lb. 5 

lb. 9 

17, 

.9 

18, 

,b 

.9 

1  7  , 

,4 

1967 

lb 

.4 

17.2 

17. b 

17  , 

.3 

15.9 

15.9 

15.2 

15.3 

lb. 5 

17  , 

.  1 

18, 

,3 

.b 

lb. 

,  7 

1968 

lb 

.b 

17. b 

lb. 8 

18, 

,0 

lb. 3 

lb. 3 

15.3 

Ib.b 

lb. 8 

17, 

,5 

18. 

,1 

.9 

17, 

.0 

ntS 

17  , 

.8 

18.1 

18.3 

18, 

,3 

lb. 9 

lb. 9 

15.8 

15.9 

17.3 

18, 

,0 

18. 

,  1 

.8 

17, 

,4 

1970 

17  , 

,  7 

17.8 

17.1 

17, 

,4 

lb. 4 

lb. 4 

lb.1 

15.7 

lb. 4 

17  , 

,  7 

17. 

,9 

.2 

17. 

,0 

PRECIPITATION  MM 


19b1 

74 

.5 

47 

.9 

110 

.b 

190 

122 

.7 

1b4 

.4 

123 

.3 

89 

.2 

138 

.b 

12b 

.2 

53 

.4 

39 

.9 

1281 

.  4 

19b2 

54 

.  1 

144 

.1 

9b 

.3 

102, 

18b 

.0 

241 

.7 

1b9 

.9 

142 

.9 

105 

.3 

157 

.7 

58 

.9 

b9 

.5 

1529 

.2 

19b3 

75 

.b 

44 

.B 

57 

.2 

101 

1b3 

.b 

18b 

.9 

10b 

.7 

95 

.7 

7b 

.  1 

b7 

.  1 

b3 

.8 

105 

.2 

1143 

.8 

19b4 

77 

.b 

b9 

.7 

13b 

.b 

75 

123 

.4 

241 

.3 

113 

.  1 

174 

.3 

199 

.b 

52 

.0 

30 

.b 

35 

.5 

1329 

.b 

19b5 

30 

.9 

38 

.  1 

90 

.5 

84 

130 

.4 

22b 

.8 

179 

.5 

188 

.8 

97 

,2 

90 

.9 

8b 

.0 

b9 

.  1 

1312 

.8 

19bb 

87 

.0 

104 

.b 

207 

.7 

97, 

98 

.2 

113 

.3 

187 

,2 

127 

.0 

150 

.5 

58 

.0 

32 

.8 

101  , 

.0 

13b4 

.9 

19b7 

110 

.4 

50 

,9 

5b, 

.3 

105, 

245 

.8 

245 

.8 

239 

.5 

185 

.4 

130, 

,2 

121  , 

.b 

42 

.b 

b8. 

.7 

1b02 

.4 

19E>B 

134 

.b 

43 

.7 

b5. 

.8 

99, 

1b8 

.  4 

1b8 

,4 

204 

,4 

79 

,4 

75, 

.0 

89, 

.0 

41 

.2 

24 

.8 

1193 

.9 

1969 

52 

.b 

b7 

.9 

124 

.9 

lib. 

179 

,  1 

179 

,  1 

111 

,3 

204 

.0 

134 

.7 

84 

,  1 

111 

,0 

79 

,8 

1445 

.2 

1970 

7b 

.3 

95 

.9 

174, 

.3 

10b, 

189 

,0 

189 

,0 

1b8 

,8 

135 

,2 

113, 

.9 

90, 

.4 

39, 

,3 

95, 

,7 

1474 

,2 

MEAN 

77 

.4 

70 

.8 

112, 

,0 

108, 

,0 

IbO 

,7 

195, 

,  7 

IbO, 

,4 

142, 

.2 

122, 

,  1 

93, 

,7 

5b, 

,0 

b8. 

,9 

13b7, 

.9 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


C»NAR                                          ECUADOR              HMO  8422E,  02  33S  078  5fcH   314  M 
NOTES  ON  PAGE  lb 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN      JUL  AUG      SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

.t         10.5  10.8    11. fc  11.2  11.3  11. fe 

.7     11.2  11.2    11.8  11.8  11.7  11.4      11.4 


9. '5  10.5  10.1  10.7  10.2 

10.8  10.4  10.3  10.8  10.3 

10.6  10.5  10.7  10. b  10.9 

10.3  10.7  10.0  10.8  10. b 


1<5b1 

10.4 

10 

4 

- 

. 

12 

7 

^')(,2 

11  .b 

1 1 

8 

1  1 

4 

12 

0 

1  1 

5 

13b3 

10.9 

10 

4 

1  1 

5 

1 1 

2 

1  1 

7 

l<3b4 

12.4 

12 

3 

12 

1 

1  1 

7 

1  1 

8 

1Sb5 

11  .0 

1  1 

2 

1  1 

5 

10 

2 

10 

8 

19bb 

11  .b 

1  1 

5 

1  1 

0 

1  1 

1 

1  1 

5 

1"3b7 

10.9 

10 

2 

10 

2 

10 

3 

10 

9 

l^bB 

10.5 

10 

4 

10 

0 

10 

5 

10 

2 

ISb-S 

11  .0 

1 1 

b 

1  1 

9 

1  1 

5 

1 1 

8 

1970 

10.9 

10 

7 

1  1 

2 

1  1 

b 

10 

8 

MEAN      11.1     11.1 
PRECIPITATION  MM 


19bl 

0 

- 

. 

19b2 

51 

8 

38 

2 

52 

1 

52 

5 

19b3 

128 

1 

174 

9 

172 

5 

55 

2 

19b4 

18 

7 

41 

e 

bl 

1 

115 

8 

19b5 

4b 

1 

lb 

8 

b1 

8 

89 

2 

19bb 

4k 

4 

1  7 

2 

43 

2 

30 

7 

19b7 

22 

b 

b8 

b 

52 

7 

17 

b 

19b8 

45 

5 

47 

4 

65 

1 

37 

9 

19b9 

25 

5 

42 

8 

62 

4 

153 

7 

1970 

57 

8 

110 

3 

32 

9 

57 

8 

48.5 

23 

5 

49.8 

12 

1 

43.8 

lb 

5 

43. b  11.3  419 . 

30. b  95.0  840. 

37.8  11.7  555. 

81.5  27 .0  44b. 

19.5  15.4  272. 

21.0  13.0  40b . 

35.8  lb. 8  449. 
77.4  77.3  b02. 

48.9  4b. 0  582. 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


COTOPAXl  ECUADOR  WHO  Bajgs   00  37S  078  34H  35fc  M 

NOTES  ON  PAGE  ^b 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

19b1       8  2  7  fe  8.2  8.2  8.4  7.3  7.1  fc  .  9  7.2  7.7  7.2  7.9  7.7 

1962  79  7fe  75  7.7  7.7  fc.9  7.3  7.2  8.0  7.8  7.9  8.1  7.fc 

1963  7  7  7  0  7.6  8.1  8.0  7.4  6.8  7.8  8.0  8.0  7.5  8.4  7.7 

1964  8.7  8.6  8.4  7.5  8.1  6.8  6.5  6.8  7.1  7.1  7.3  6.9  7.5 

1965  7.5  7.7  7.6  7.4  7.6  7.1  7.3  7.1  8.0  8.0  7.8  7.1  7.5 

1966  8  4  8  3  8.3  7.8  8.5  7.7  7.3  7.7  7.6  7.9  8.1  7.9  8.0 

1967  7.7  7.8  8.4  8.2  8.0  7.2  7.6  7.5  7.8  7.6  8.0  7.7  7,8 

1968  7  7  7  8  7.8  8.1  7.7  7.8  7.7  7.9  8.0  8.0  8.0  7.9  7.9 

1969  79  81  8.5  8.4  8.0  7.9  8.0  8.0  8.2  8.3  8.2  8.3  8.2 

1970  8.4  8.2  8.5  8.1  8.3  8.1  8.2  7.9  8.1  8.2  7.9  8.3  8.2 

MEAN       8.0  7.9  8.1  8.0  8.0  7.4  7.4  7.5  7.8  7.9  7.8  7.9  7.8 

PRECIPITATION  MM 


34.8   150.7 
25.4   103.2 


41.0   101.3 


1961 

99 

0 

78 

2 

175 

6 

183 

0 

39 

7 

107 
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1962 

97 

3 

66 

1 

194 

2 

1  1  1 

1 

113 

8 

91 

9 

1963 

98 

7 

130 

2 

154 

3 

110 

0 

62 

9 

71 

3 

1964 

28 

2 

46 

9 

59 

6 

207 

0 

86 

6 

139 

7 

1965 

108 

1 

55 

7 

135 

5 

176 
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132 

7 

64 

1 

1966 

167 

8 

77 

4 

137 

6 

106 

4 

123 

4 

86 

2 

1967 

99 

9 

179 

5 

105 

5 

53 

4 

103 

2 

86 

3 

1968 

135 

1 

89 

2 

118 

4 

99 

4 

30 

1 

45 

5 

1969 

72 

5 

112 

e 

107 

0 

139 

9 

86 

6 

1  17 

5 

1970 

116 

1 

150 

8 

110 

0 

202 

1 

200 

8 

69 

8 

98.7   129.8   138.8 


86 

4 

67 

8 

113 

9 

1080 

7 

73 

8 

1  14 

1 

39 

8 

994 

9 

82 

3 

143 

9 

108 

7 

1095 

5 

94 

6 

1  10 

7 

63 

1 

1051 

5 

130 

9 

156 

6 

106 

1 

1275 

0 

101 

2 

78 

6 

89 

7 

1  140 

9 

167 

3 

83 

0 

27 

3 

1004 

6 

132 

5 

52 

2 

67 

0 

905 

5 

58 

2 

113 

0 

67 

0 

972 

8 

60 

7 

119 

5 

101 

6 

1312 

5 

98 

8 

103 

9 

78 

4 

1083 

3 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


TEMPERATURE 

DEG 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

iefe1 

26 

2 

2b 

3 

25 

8 

iqfcz 

25 

6 

25 

25 

9 

1"3fe3 

25 

I 

25 

26 

2 

1964 

25 

9 

25 

26 

7 

1965 

25 

3 

24 

26 

2 

1966 

26 

6 

26 

25 

9 

1967 

25 

4 

25 

25 

7 

1968 

25 

6 

25 

25 

1 

1969 

25 

9 

25 

26 

3 

1970 

26 

1 

26 

26 

0 

25.4 

25.6 

25.3 

25.4 

25.7 

25.6 

24.8 

25.6 

26.3 

25.8 

ESMERALDAS  TACHINA  ECUADOR  HMO  84027   00  59N  079  39H 

NOTES  ON  PAGE  16 


26.0  25.8  25.0  2' 

25.9  25.9  25.4  2' 

26.3  25.7  25.2  24.9    26.0    25.4    25.0    25.4    24.8 

26.2  26.7  26.4  26.0    25.4    25.3    26.0    25.7    26.3 

26.2  26.0  25.3  25.1    25.4    25.2    25.8    25.4    25.0     25.7 

25.9  26.1     -  25.6    25.4    24.5    24.6    25.1    25.3 

25.9  25.6  25.4  25.8    25.7     -      25.9    25.9    26.2 

26.9  26.8  26.2  26.0    25.7    25.5    25.6    25.8    26.0     26.0 

26.2  25.6  25.4  25.2    25.3     -      25.5    25.3    25.0 

MEAN     25.8    25.7    26.0    26.2  26.1  25.6  25.5    25.4    25.2    25.4    25.4    25.5     25.7 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

1961  27.8    81.5    38.8    58.7  28.1  32.6  2; 

1962  115.1   154.1    95.8    82.7  0       4.0  : 

1963  38.4    42.5   205.6     9.2  2 1'.  8     5.2  5 

1964  94.9    43.5   305.1    98.7  64.6  12.2  M 

1965  106.9    67.0   222.2   108.1  -  27.5  4= 

1966  175.2    82.0   308.1    11.7  17.3  11.2  28.2     2.8    10  0       8     6  8    43  6    697  7 

1967  120.9   169.1    18.9    44.8  82.0     -  33 

1968  48.7   141.7   165.2    40.4  12.3  63.6  21 

1969  96.7    28.8    27.2    54.9  86.2  105.4  32.0    11.8    24.5    19  7     8  1     2b    497  9 

1970  67.8    79.0    46.8   233.0  161.3  42.9  b 

MEAN     89.2    88.9   143.4    74.2  52.6  33.8  21.4    14.1     15.2     9.7    11.0    22.0    575.5 
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4 

32 

6 
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1 

2 

8 

17 

8 

20 

8 

1  1 
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20 
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14 
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0 
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317 

7 

22 

4 

70 

8 

580 
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1 

1 
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402 

0 

27 
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32 

3 

758 
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16 

8 

2 

1 

- 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


GUAYAQUIL  ECUADOR  HMO  SAIJ-S   02  11S  OTi    53H 

NOTES  ON  PAGE  1b 

STATION  PRESSURE  MB 


nbi 

2b 

1 

2b 

1 

2b 

2 

1^62 

2b 

A 

2b 

b 

2b 

4 

l<5fc3 

27 

0 

25 

7 

2b 

0 

^^ib'> 

2b 

0 

2b 

2 

2b 

4 

iqb5 

2b 

5 

2b 

4 

2b 

2 

1"5feb 

2b 

8 

24 

0 

2b 

b 

19b7 

25 

8 

2b 

2 

2b 

b 

ISbB 

2b 

b 

27 

0 

27 

1 

l"3b"3 

2b 

0 

27 

b 

27 

5 

T^TO 

27 

3 

27 

4 

27 

b 

MEAN     2b. 5    2b. 3 
PRECIPITATION  MM 


13bl 

1b1 

8 

31'? 

8 

14b 

4 

130 

■3 

1 

0 

19b2 

lb'5 

b 

1B1 

7 

1b7 

■3 

50 

3 

48 

4 

1'3b3 

5b 

7 

2-35 

2 

no 

0 

48 

4 

17 

8 

1'3b4 

2bb 

8 

■35 

3 

338 

2 

174 

3 

4 

7 

19b5 

122 

8 

12b 

b 

433 

7 

385 

1 

207 

5 

l^bb 

530 

g 

1b4 

4 

185 

0 

45 

7 

14 

8 

1'9b7 

404 

3 

3bb 

b 

11b 

7 

10 

8 

1  1 

4 

1968 

"30 

b 

137 

7 

131 

4 

23 

4 

0 

19b9 

b2 

0 

100 

B 

415 

0 

1-37 

b 

24 

8 

1970 

128 

b 

84 

7 

100 

7 

128 

1 

1b4 

0 

MEAN 


1'3b1   1010. b  1010.2  1010.5  1010.2  1010. b  1010.8  1011.7  1011. b  1011.1  1010.4  1011.8  1010.2  1010.8 

19b2   1010.3  IOC'S. 9  1008.9  1010.0  1010.3  1011.5  1011.0  1011. B  1 0 1 0 .  "3  1011.5  1010.8  1010.7  1010.7 

18b3   1010.1  1011.1  1008.3  1008.8  1010.3  1011.0  1011.1  1010.5  1010.8  1010.8  1011.5  1008.5  1010.5 

18b4   1008.5  1008.7  1008.2  1008.8  1010.5  1011.2  1011.4  100B.8  1010.8  1011.1  1008.8  1008.8  1  »1 0 . 1 

18b5   1008.3  1008.0  1008.1  1008.3  1008.8  1008.8  1008. b  1010.2  1010.2  1010. b  1010.5  1008. B  1008.5 

19bb   1010.3  1011.2  1011.4  1012.4  1013.5  1015.2  1014.2  1014.7  1014.3  1014.2  1013. b  1012. b  1013.1 

1867   1008.3  1008.8  1008.8  1008. b  1008.8  1011.1  1011.1  1011.2  1011. b  1011.1  1011.0  1011.0  1010. b 

18b8   1008.8  1010. b  1011.0  1010.0  1010. b  1011.8  1011.0  1011.2  1010.3  1010.2  1010.5  1008.3  1010.5 

18b8   1007.8  1007. b  1008.5  1008.5  1008.5  1008.3  1008.8  1010.7  1008.5  1010.5  1008.8  1008.1  1008.2 

1870   1010.0  1008.2  1008.2  1008.3  1010. b  1010. b  1011.4  1010.7  1010. b  1010.0  1011.1  1008.8  1010.1 

MEAN   1008.7  1008. b  1008.8  1008.8  1010.4  1011.3  1011.2  1011.2  1011.0  1011.1  1011.1  1010.0  1010.5 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG  SEP  OCT      NOV  DEC  MEAN 

.1    25. b    24.0    22.8    22.7    23.5  24.2    23.5    2b . 2  24.8 

.b    25.6    24.1    23.8    24.0    24 . b  23.8    25.6    2b. 8  25.4 

.1    25.2    23.7    24.1    24.0    23.7  25.4    23.8    24.8  25.0 


25.5 
26.  1 


2 

767 

2 

2 

0 

622 

b 

47 
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b55 
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0 

B83 
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34 

0 

1335 

3 

10 

1 

871 

8 

4 

818 

2 

1 

B 

38b 

8 

20 

3 

947 

1 

1 

3 

blO 

4 

188.4       187.3       222.5       118.5 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


IBARRA  ECUADOR  HMO  84040   00  21N  078  07H   222  M 

NOTES  ON  PAGE  Ife 

TEMPERATURE  DEG  C 


15.4 

15.4 


1gfcl 

- 

15.3 

15.'? 

15.8 

1b.1 

15.2 

15. b 
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15 

.0 

1^62 

15 
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15.4 

15.2 

15 

.8 

Ib.O 

15 

.3 

igfcS 

14 

.8 

14.5 

15.2 

15.4 

15.8 

15.8 

15.1 

15.8 

15 

.■9 

15.8 

14 

.  7 

ntg 

15 

.4 

15.8 

15.4 

15. b 

15. g 

14.7 

15.2 

15.3 

15 

.7 

15.2 

nb5 

14 

.8 

14.3 

15.2 

15.0 

Ib.O 

15.5 

15.5 

15.1 

lb 

.  1 

15.7 

- 

1"966 

15, 

.b 

15.5 

15. b 

15. S 

lb.  1 

14.8 

14  .<3 

15.7 

15, 

,4 

15.5 

15, 

,  1 

1967 

15, 

.0 

14  .<3 

15.2 

15.7 

15.7 

14.7 

15.0 

15.0 

15, 

,  1 

15.5 

15, 

,2 

ISbS 
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.8 
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15. g 
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15. e 
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2 

^'ib^ 
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,  7 
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lb.  1 

15.8 

lb. 2 

15. b 

15. b 

15.3 

lb. 

,2 

15.4 

15. 

7 

1"570 

15. 

,  1 

lb. 4 

15. b 

15.8 

15. b 

15.5 

15.8 

1  4  , 

8 

MEAN     15.2    15.1 
PRECIPITATION  MM 


nbi 

- 

22 

.b 

48 

.  1 

104 

18b2 
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.8 

55 

.8 

87 

.3 

b4 

18b3 

74 

.5 
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.  1 

77 
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.3 
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.2 

2 
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84 
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21 
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1  1 

.5 

13 
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84 
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.9 

18 

.8 
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82 
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22 

.8 

bO 

.8 
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.8 

8b 
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42, 

.8 

7b 
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.3 
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^^b^i 

50, 

,0 

b4 

.0 

41  , 

,5 
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1"370 

39, 

,  7 
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.0 

25, 

,0 

51 

1 

.0 

7 

.4 

158 

.2 

b4 

b 

.2 

25 

.8 

38 

.8 

107 

0 

.7 

b1 

.  1 

1bb 

31 

.b 

12 

.0 

38 

.  1 

b4 

5 

.3 

13 

.7 

80 

.  7 

148 

37 

.0 

25 

.3 

74 

.8 

b4 

5, 

,  1 

18 

.4 

115, 

.  1 

38 

7  , 

.8 

73 

.5 

83, 

,  4 

12b 

4  , 

,8 

53 

.3 

102. 

,  1 

72 

12  , 

,  1 

10, 

,  7 

77  , 

,2 

121 

37. b  587.8 

50.8  733.2 

58.8   11b. 4    13.3    31. b    12.0    38.1    b4 . 7    48.2  500.3 

42.3  488.0 

53.4  531 .3 
fO.1  525.8 
1  1  .b  777  .2 

37.5  711.1 
52.8  b05.8 

38.0  588. 0 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


ISABEL  MARIA  ECUADOR  HMO  B«23S   01  48S  073  32H 

NOTES  ON  PAGE  lb 

TEMPERATURE  OEG  C 


23.2 
23.2 


25.4 
24.8 


OCT  NOV  DEC  TOTAL 

2.4  .1     84 .4  1370. 7 
0  1.3     3.3  1273.8 

1.5  0      92.3  135"3.3 
.4  2.3          16).  0  1568.'9 

3.5  fe.l  123.7  3160.7 

14.5  .8    6.8. fe  1779. 9 

2.7  0        1.2  2147.4 

18.1  .9    46.3  635.2 

.2  1.3  103.0  1383.3 


1961 

25.9 

26 

3 

26 

4 

26 

2 

25 

7 

24 
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26 

1 

26 
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- 

25 
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23 
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26 
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27 

0 

24 

5 

26 
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26 
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26.5 

26 

5 

26 
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26 
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25 

9 

23 

9 

1967 

25.4 

26 
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26 

6 

27 

2 

26 

3 

23 
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25 

9 
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26 
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24 
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23 
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26 

4 

26 

5 

26 
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26 

5 

25 
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25 

9 

26 

3 

26 

4 

25 

3 

24 

1 
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26.0 

26 

1 

26 

5 

26 

4 

25 

8 

24 

3 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

1961 

298.4 

379 

2 

181 

2 

405 

3 

12 

3 

4 

0 
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229,6 

217 

5 
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2 
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2 

35 

1 

4 

b 

1963 

208.0 

332 

8 
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0 

78 

3 

7 

9 

5 

1964 

549.9 
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0 
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8 
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2 

15 

9 

4 
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9 
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6 
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0 

67 

8 

1966 
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3 
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9 
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6 

29 

2 

5 

b 
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707.3 
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4 
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0 

95 

8 

47 

7 

5 

0 

1968 

210.6 

192 

6 

81 

7 

79 

7 

2 

0 

2 

0 

1969 

169.  1 

79 

2 

401 

6 

345 

1 

158 

4 

118 

3 

1970 

332.0 

308 

2 

162 

2 

736 

9 

131 

5 

18 

5 

23 
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24 
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24 

0 

24 
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7 
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24 

3 

24 

5 

26 

5 

24 
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24 

3 

24 

3 

25 
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25 

6 

23 

9 

24 
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24 

5 

24 

5 

25 

8 

24 

1 

24 

2 

24 

2 

25 

1 

26 

0 

23 

8 

24 

1 

24 

1 

24 

7 

25 

b 

24 

0 

25 

0 

25 

0 

25 

3 

26 

b 

.1       .1       .1      1.8       .3    lb. 5   1708.2 
3bb.9   352.5   379.5   382.2    69.9    23.1       .4     1.0     1.9     4.5     1.4    56.1   1639.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


LA  TOMA  -AEROPUERTO-  ECUADOR  HMO  84235   01  OOS  079  21H   123  M 

NOTES  ON  PAGE  1  E> 

TEMPERATURE  OEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL      AUG     SEP     OCT      NOV     DEC       MEAN 


1'5fe2 

23 

3 

23 

9 

l'9b3 

23 

2 

22 

2 

ISfel 

24 

B 

24 

2 

1965 

23 

6 

24 

4 

ISbG 

25 

3 

25 

1 

1967 

23 

9 

23 

4 

1968 

22 

7 

23 

3 

1969 

24 

3 

24 

3 

1970 

23 

1 

23 

2 

24.6    23. B  24.3  23.7  22 . B  -  24.3  23.5 

23.5    24.2  23.2  23.4  23.5  23.7  23.7  23.7 

MEAN     23.8  23.8  23.8    23.9  23.8  23.5  23.4  24.3  24.3  23.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

1962  81.0  98. 4  28.7    57.0  51.1      .3  0  1.5     9.9  6.0 

1963  72.2  126.0  5.3    26.8  45.3  13.1  0  0       0  66. 6 

1964  3.9  45.7  40.2  108.1     0      5.2  0  0  42.0  110.0 

1965  32.0  0  37.5    66.7  37.8     0  0  0       0  0 

1966  2.0  11.0  76.4     7.0  24.3     0  .10       2.6  44.0 

1967  2.4  101.3  32.0    15.4     8.7     3.6  16.3  3.7  13.1  BO. 5 

1968  36.5  23.9  113.3    41.3     2.4  10.9  1.3  7.6  18.4  38.0 

1969  38. 3  76.0  29.7  124.8     9.7  25.0  0  24.0  56.2  60.5 

1970  150.0  47.7  35.1    10.0  29.0     2.4  0  13.9  19.0  44.2 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


LATACUNGA  ECUADOR  WMO  84076   00  55S  078  57W   280  M 

NOTES  ON  PAGE  1fe 

TEMPERATURE  DEG  C 
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12.  1 
12.7 


36.4  2.3  8.6  36.2  22.2 

12.5  7.2  20.2  25.7  88.9 
15.9  0  2.6  33. e  103. 0 
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16.7  13.2  36.8  87.2  52.4 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


MACARA  ECUADOR  HMO  8426)5   04  23S  079  58H 

NOTES  ON  PAGE  Ifc 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY     JUN     JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

24. b  24.9    23.9    23.7  24.2    24.1 

24.2  24.5    23.2    23.4  24.4    24.7 

25. b  2b. 0    23.8    23.3  24.4    24.4 

25.1  25.0    24.2    23.2  23.8    25.0 
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NOV 

DEC 

TOTAL 
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575.3 
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.4 

b.2 

253.9 
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28b.  9 
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,3 
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.  1 

.b 
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14  . 
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282.7 

8. 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


PICHILINGUE                                    ECUADOR  HMO  84105   01  07S  O?^  27H  5  M 

NOTES  ON  PAGE  lb 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN  FEB  MAR     APR  MAT  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1^63  1013. fe  1012.8  1011.5  1013. fe  1012.7  1013.3  1013.5  1012.8  1013.2  1013.1  1014.0  1013.1  1013.1 

1'3b4  1012.1  1011.4  1012.1  1012.5  1012.8  1013.7  1013. fc  1013.4  1013.2  1013.5  1012.6  1012. fc  1012.8 

1965  1012.2  1010.7  1011.8  1012.5  1011.7  1012.6  1012.3  1012.9  1012.8  1013.2  1013.0  1011.6  1012.3 

1'5b6  1010.7  1011.4  1011.3  1012.2  1013.3  1014.3  1013.4  1013.8  1013.7  1013.7  1013.5  1012.9  1012.9 

1967  1012.7  1013.0  1013.0  1012.9  1013.1  1014.0  1014.1  1013.9  1014.4  1013.6  1013.5  1013.4  1013.5 

1968  1012.5  1013.3  1013.6  1013.4  1013.9  1014.9  1014.0  1013.9  1013.1  1013.4  1013.3  1012.3  1013.5 

1969  1011.0  1010.9  1011.7  1011.8  1011.7  1012.4  1012.8  1013.3  1012.7  1012.9  1012.7  1012.1  1012.2 

1970  1013.0  1012.1  1011.9  1 0 1 1  .  fcl  1013.2  1013.2  1013.9  1013.6  1013.0  1012.6  1013.6  1011.2  1012.8 

MEAN  1012.2  1012.0  1012.1  1012.6  1012.8  1013.6  1013.5  1013.5  1013.3  1013.3  1013.3  1012.4  1012.9 
TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1961  25.6    26.4    25.8    25.8    25.9    24.5  23 

1962  25.4    25.6    25.8    25.4    25.3    23.5  22 

1963  25.4    24.7    25.5    25.5    24.9    23.1  25 

1964  24.7    24.9    25.3    25.4    24.5    23.0  22 

1965  25.0    25.3    25.5    25.6    25.4    25.2  24 

1966  25.7    25.4    25.6    25.0    25.0    23.3  22 

1967  24.6    25.2    25.3    26.1    25.3    23.1  22 

1968  24.7    25.0    25.3    25.6    25.7    23.0  23 

1969  25.4    25. -7    26.2    26.4    26.3    25.7  23 

1970  25.5    25.5    25.3    25.8    25.1    23.8  22.9  22.7    23.7    24.5    24.0  24.6  24.5 

MEAN  25.2    25.4    25.6    25.7    25.3    23.8  22.9  23.4    24.0    24.2    24.4  25.2  24.6 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

1961  471.1  530.8  328.2  436.2    55.6    14.8  2.2  1.3  .5   106.9     7.1  300  4  2255  1 

1962  587.0  503.1  376.7  331.0  123.5    25.4  .3  4.5     1.6  .4    23.7  37  2  2014  4 

1963  454.2  431.4  369.6  100.7    97.2     4.7  0  0  1.7     2.3     1.3  142.9  1606.0 

1964  629.0  350.0  450.7  411.8    40.8    11.3  4.7  7.1  .3    11.6    10.6  50.2  1978.1 

1965  408.7  463.2  621.8  712.3  377.9  148.6  1.3  .9    38.3    14.7     6.4  210.7  3004.8 

1966  511.1  507.4  541.5  237.5    74.5    44.9  1.1  15.8     5.2    28.8    17  0  32  2  2017  0 

1967  591.1  636.2  295.2  159.9  100.2    34.5  14.9  3.3     24    15  5     57  30  4  1889  3 

1968  384.7  195.3  150.4  153.6    12.2    18.9  .1  40.3    13.8     5.5    13  6  247  8  1236  2 

1969  247.0  238.7  428.8  693.2  231.2  108.1  6.3  8.0  .5     64    46  6  119  9  2134  7 

1970  258.3  266.0  147.7  488.8  396.7    30.7  1.7  1.4     4.5    17.6    28.3  109.4  1751.1 

MEAN  454.2  412.2  371.1  372.5  151.0    44.2  3.3  8.3     6.9    21.0    16.0  128.1  1988.8 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


POBTOVIEJO  ECUADOR  HMO  84135   01  04S  080  26H 

NOTES  ON  PAGE  lb 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT      NOV     DEC 

13fel  2t 

l'3b2  2t 

nta  26 

1"3fc4  25 

1965  21 

^'=)bb  26 

T^fc?  25 

nfeB  25 

1"3b"3  25.3    2b. 5    27.2    27.3    26.8    26.0    24.8    24.1    24.7    24. -3    25.1    25.1     25.7 

1970  2b. 4    2b. 7    2b. 5    2b. 3    25. b    24.5    23.7    23. b    23. -3    24.6    24.2    25.1     25.1 

MEAN     26.1    2b. 1    2b. 0    26.2    25.5    24.3    23.9    23.8    24.1    24.4    24.3    25.1     25.0 

PRECIPITATION  MM 
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933 

0 

932 

8 

932 

8 

932 

8 

932 

3 

932 

7 

933 

5 

932 

9 

932 

2 

934 

8 

933 

b 

933 

0 

1'3fc7 

934 

0 

934 

2 

933 

9 

933 

5 

933 

4 

932 

8 

933 

9 

933 

b 

933 

0 

933 

1 

933 

5 

934 

1 

933 

b 

nbs 

934 

2 

934 

2 

934 

7 

933 

8 

933 

0 

933 

5 

934 

3 

934 

3 

932 

9 

932 

7 

933 

8 

934 

1 

933 

8 

ISbS 

932 

7 

932 

4 

932 

9 

932 

b 

932 

2 

932 

0 

933 

b 

932 

7 

931 

9 

931 

8 

933 

3 

933 

9 

932 

7 

1"370 

934 

5 

934 

h 

933 

0 

933 

1 

933 

b 

933 

8 

934 

0 

933 

1 

932 

b 

932 

5 

934 

3 

933 

4 

933 

5 

MEAN    934.1   933.7   933.5   933.3   933.2  933.2  933.8  933. fc   932.8  932.8   934.0  934.2    933.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB      MAR      APR     MAY  JUN  JUL  AUG      SEP  OCT      NOV  DEC       MEAN 

1961  1012.4  1011.7  1010.4  1010.2  1010.9  1010.9  1011.9  1011.7  1010.9  1010.0  1011.8  1012.2  1011.3 

1962  1013.3  1012.0  1011.0  1011.0  1011.2  1011.2  1011.6  1011.9  1010.7  1011.2  1012.4  1015.4  1011.9 

1963  1012.6  1012.0  1011.2  1010.7  1011.0  1010.9  1011.5  1010.6  1009.7  1010.2  1012.7  1011.9  1011.3 

1964  1011.6  1009.7  1010.0  1009.9  1009.9  1010.5  1010.9  1010.7  1010.2  1010.7  1010.6  1011.3  1010.5 

1965  1012.0  1009.6  1010.5  1010.4  1009.1  1010.4  1010.5  1010.5  1009.6  1010.6  1010.6  1010.4  1010.4 

1966  1009.9  1010.2  1009.8  1009.6  1009.8  1009.6  1009.9  1010.9  1010.3  1009.6  1011.8  1011.4  1010.2 

1967  101'. 6  1011.8  1011.2  1010.7  1010.3  1010.1  1011.1  1010.9  1010.4  1010.5  1010.9  1011.7  1010.9 

1968  1011.8  1012.0  1012.1  1010.9  1010,2  1011.0  1011.6  1011.7  1010.2  1010.1  1011.4  1011.7  1011.2 

1969  1010.1  1009.6  1009.8  1009.4  1009.0  1009.0  1010.8  1010.1  1009.2  1009.1  1010.7  1011.5  1009.9 

1970  1012.2  1012.2  1010.0  1009.7  1010.6  1011.0  1011.4  1010.4  1010.0  1009.8  1012.1  1010.9  1010.9 

.6  1010.2  1010.2  1010.5  1011.1  1010.9  1010.1  1010.2  1011.5  1011.8  1010.9 

.6  1010.7  1010.2  1010.2  1010.7  1011.3  1011.1  1010.6  1010.6  1011.3  1011.6  1011.0 

TEMPERATURE  DEG  C 


21.6  21.3  23. C 

22.6  22.2  22."= 
22.0  22.2  22.7 

22.7  22.2  23.3 
21.3  22.2  23. 1 

22.2  22.1  23. C 

2.4    23.5    24.2    23.7    23.1    22.9    23.0    22.5    22.4    22.0  22.0  22.6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN      FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV  DEC  TOTAL 

1961  2       2      23      22     158     176     425     259     524     205     110  95  2001 

1962  T       0       0      26     157     276     410     445     270     322      13  0  1919 

1963  T      58      44      11     278     307     419     266     323     155     126  1  1988 

1964  0        T        6       58      147      412      371      330      218      145       41  7  1735 

1965  0      12       0       0     145     293     416     266     398     136       9  0  1675 

1966  4       0       7      58     230     372     330     234     224     139      12  0  1610 


1961 

22 

6 

1962 

21 

e 

1963 

22 

3 

1964 

22 

2 

1965 

21 

3 
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22 

5 

1967 

22 

2 

1968 

22 

3 

1969 

22 

4 

1970 

22 

0 

MEAN 

22 

2 

CLINO 

22 

1 

24 
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24 

3 

23 

2 

22 

8 

23 

7 

22 

3 

22 

8 

24 

6 

23 

8 

22 

7 

23 

3 

23 
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22 

9 

22 

8 

23 

8 
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23 

3 

22 
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22 

5 

23 
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24 

8 

24 
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22 

4 

22 

4 

23 
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22 

5 

22 
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24 
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24 

4 

23 

2 

23 

3 

22 

9 

22 

7 

22 

5 

25 

0 

24 

2 

22 

9 

23 

3 

22 

9 

22 

6 

22 

4 

23 

6 

24 
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22 

9 

23 

1 

23 

3 

22 

4 

22 

5 

23 

8 

23 

4 

22 

7 

23 

5 

22 

9 

22 

9 

22 

3 

24 

8 

24 

6 

23 

6 

23 

9 

22 

6 

22 

5 

22 

6 

25 

7 

24 

2 

23 

b 

22 

9 

23 

6 

22 

3 

22 

8 

24 

5 

24 

2 

23 

1 

23 

1 

23 

2 

22 

6 

22 

6 

24 

2 

23 

7 

23 

1 

22 

9 

23 

0 

22 

5 

22 

4 

158 

176 

425 

259 

524 

205 

157 

276 

410 

445 

270 

322 

278 

307 

419 

266 

323 

155 

147 

412 

371 

330 

218 

145 

145 

293 

416 

266 

398 

136 

230 

372 

330 

234 

224 

139 

33 

237 

239 

232 

289 

303 

155 

200 

232 

328 

323 

330 

154 

259 

250 

282 

309 

284 

186 

157 

390 

314 

356 

235 

164.3 

268.9 

348.2 

295.6 

323.4 

225 

190.0 

322.0 

304.0 

297.0 

325.0 

220 

1968  0  3       0  52     155     200     232     328     323     330      2b      18     1667 

1969  0  0  14  90     154     259     250     282     309     284       9        1      1652 

1970  7  0       0  22     186     157     390     314     356     235      20      13     1700 

MEAN  1.4  7.6  10.4  4 

CLINO  5.0  3.0     8.0  i 


FRENCH  GUIANA 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


CAYENNE  ROCHAMBEAU  FRENCH  GUIANA  WHO  81405  04  50N  052  22U  M 

NOTES  ON  PAGE  17 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC       MEAN 

ISbl   1010  S  1012  5  1011  5  1011  fc  1012.7  1012.6  1012.6  1012.5  1011.4  1010,1  1009.3  1010.8  1011.6 

1962  1011  7  1011  6  1011.2  1011.3  1011.4  1012.1  1013.2  1012.4  1012.0  1011.2  1009. "3  1010.4  1011.5 

1963  1010  6  1011  2  1011.7  1010  6  1011.5  1012.8  1012.0  1011.7  1011.1  1011.2  1010.2  1011.0  1011.3 

1964  1011.7  1010.7  1011.6  1011.4  1012.1  1011.3  1012.0  1011.7  1011.6  1009.8  1010.5  1009.4  1011.2 

1965  1010.1  1010.7  1012.0  1011.1  1010.9  1013.0  1012.5  1011.8  1011.4  1010.4  1009.9  1010.1  1011.2 

1966  1010.8  1011.4  1010.6  1011.0  1011.3  1011.4  1011.9  1011.9  1011.7  1010.3  100B.7  1008.7  1010.8 

1967  1010.4  1011.0  1010.8  1011.2  1011.6  1011.9  1012.4  1012.7  1012.0  1011.2  1009.2  1010.8  1011.3 

1968  1010.9  1010.9  1011.7  1010.8  1012.2  1012.9  1013.5  1012.7  1011.7  1010.8  1010.1  1010.5  1011.6 

1969  1009.4  1009.4  1011.0  1010.3  1011.0  1011.6  1013.0  1011.4  1010.8  1010.0  1009.7  1009.8  1010.6 

1970  1011.1  1010.7  1010.8  1011.0  1010.9  1012.2  1013.1  1011.6  1011.1  1010.0  1009.3  1009.8  1011.0 

MEAN   1010.8  1011.0  1011.3  1011.0  1011.6  1012.2  1012.6  1012.0  1011.5  1010.5  1009.7  1010.1  1011.2 

CLINe   1010.7  1010.9  1011.1  1010.8  1011.3  1012.1  1012.4  1011.9  1011.3  1010.4  1009.6  1009.9  1011.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC       MEAN 

1961  1012.0  1013.6  1012.6  1012.7  1013.8  1013.7  1013.7  1013.6  1012.5  1011.2  1011.0  1011.9  1012.7 

1962  1012.8  1012.7  1012.3  1012.4  1012.5  1013.2  1014.3  1013.5  1013.1  1012.3  1011.0  1011.5  1012.6 

1963  1011.7  1012.3  1012.8  1011.7  1012.6  1013.9  1013.1  1012.8  1012.2  1012.3  1011.3  1012.1  1012.4 

1964  1012.8  1011.8  1012.7  1012.5  1013.2  1012.4  1013.1  1012.8  1012.7  1010.9  1011.6  1010.5  1012.3 

1965  1011.2  1011.8  1013.1  1012.2  1012.0  1014.1  1013.6  1012.9  1012.5  1011.5  1011.0  1011.2  1012.3 

1966  1011.9  1012.5  1011.7  1012.1  1012.4  1012.5  1013.0  1013.0  1012.8  1011.4  1009. B  1009.8  1011.9 

1967  1011.5  1012.1  1011.9  1012.3  1012.7  1013.0  1013.5  1013.8  1013.1  1012.3  1010.3  1011.9  1012.4 

1968  1012.0  1012.0  1012.8  1011.9  1013.3  1014.0  1014.6  1013.8  1012.8  1011.9  1011.2  1011.6  1012.7 

1969  1010.5  1010.6  1012.1  1011.4  1012.1  1012.7  1014.1  1012.5  1011.9  1011.1  1010.8  1010.9  1011.7 

1970  1012.2  1011.8  1011.9  1012.1  1012.0  1013.3  1014.2  1012.7  1012.2  1011.1  1010.4  1010.9  1012.1 

MEAN   1011.9  1012.1  1012.4  1012.1  1012.7  1013.3  10 

CLINO   1011.8  1012.0  1012.2  1011.9  1012.4  1013.2  10 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV 

26. 3  25.5  25.7  26.3  26.5  26.5  26.2 
26.3  25.6  25.9  26.4  26.4  26.6  26.5 
26.0  25.8  26.1  26.4  26.5  26.6  26.5 
25.9    25.9    26.1    26.1    26.5    26.2    25.8 
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25 
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26 
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26 
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1965 

25 
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25 
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26 
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25 
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2b 
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25 
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25 
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26 
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25 

9 

25 

9 

25 

7 

26 

1968 

25 

6 

25 

5 

25 

5 

26 

1969 

25 

9 

26 

5 

26 

6 

26 

1970 

26 

1 

26 

1 

25 

8 

26 

MEAN 

25 

7 

25 

8 

25 

9 

26 

CLINO 

25 

8 

25 

8 

26 

0 

26 

26.3    26.2 


PRECIPITATION  MM 


26.  1 
26.2 


1961 

259 

8 

88 

5 

79 

0 

112 

8 

468 

5 

598 

1 

271 

1 

215 

6 

24 

3 

31 

4 

209 

9 

531 

1 

2890 

1 

1962 

491 

3 

358 

8 

407 

5 

306 

7 

433 

1 

350 

2 

224 

8 

182 

7 

20 

5 

15 

2 

34 

5 

424 

1 

3249 

4 

1963 

689 

8 

521 

9 

356 

6 

451 

5 

490 

9 

421 

5 

244 

1 

128 

9 

167 

7 

3 

5 

127 

6 

197 

8 

3801 

8 

1964 

191 

9 

97 

5 

244 

6 

143 

4 

546 

5 

432 

5 

121 

9 

166 

6 

31 

3 

99 

2 

59 

9 

266 

4 

2401 

7 

1965 

572 

9 

207 

4 

181 

0 

131 

8 

703 

0 

457 

2 

228 

0 

168 

6 

31 

7 

54 

3 

202 

5 

222 

7 

3161 

1 

1966 

139 

2 

229 

1 

488 

4 

136 

8 

558 

8 

287 

1 

267 

0 

122 

9 

82 

1 

13 

3 

99 

8 

296 

0 

2720 

5 

1967 

379 

7 

195 

0 

219 

4 

358 

2 

972 

4 

336 

1 

144 

5 

1  74 

1 

32 

3 

37 

0 

52 

5 

410 

9 

3312 

1 

1968 

693 

0 

370 

4 

392 

9 

262 

8 

325 

0 

498 

7 

271 

4 

95 

9 

150 

4 

102 

5 

445 

0 

479 

7 

4087 

7 

1969 

385 

3 

364 

0 

423 

2 

530 

2 

589 

1 

280 

4 

228 

8 

134 

8 

48 

6 

67 

8 

27 

4 

103 

9 

3183 

5 

1970 

429 

1 

426 

3 

859 

3 

744 

2 

641 

0 

430 

9 

262 

1 

148 

7 

44 

8 

36 

6 

121 

8 

323 

3 

4468 

1 

MEAN 

423 

2 

285 

9 

365 

2 

317 

8 

572 

8 

409 

3 

226 

4 

153 

9 

63 

4 

46 

1 

138 

1 

325 

6 

3327 

7 

CLINO 

437 

362 

370 

399 

605 

424 

253 

169 

51 

47 

148 

318 

3583 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


MABIPASOULA  FRENCH  GUIANA  WHO  8M15   03  38N  054  02H    10  M 

NOTES  ON  PAGE  17 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1001  . 
1001  . 
1000. 
1000. 
1000. 
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.  1 
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.0 
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,5 
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.0 

1000 

.5 
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1968 
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.9 
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.  7 
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,  7 

999, 

.9 

1001 

,2 
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.9 
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1969 
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,  1 
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.3 

999, 

,8 

999, 

.  1 

999 

,9 
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.6 
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1970 

1000 

,0 

999 

.6 
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,7 
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.0 
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.2 
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.3 

1001 

MEAN 

999 

.6 
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.9 

1000, 

,  1 
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,9 
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.5 
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,2 
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1000 

.2 

1000 

.0 
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,  7 
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.  1 
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.  1 
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998 
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,6 
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.0 
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,0 

999 

,0 
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,0 
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.6 
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,  7 
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,  1 

999, 
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,5 

999 
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998, 

,  4 
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,  7 

999, 

,5 

999 

,9 
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.6 

998, 

.2 

998 

,6 
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5  1000.9  1000.3  999.5  998.6  999.0  1000.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1012.1  1013.4  1012.3  1012.6  1013.7  1013.8  1013.8  1013.6  1012.5  1012.3  1011.1  1012.0.  1012.8 

1962  1012.8  1012.8  1012.3  1012.4  1012.6  1013.4  1014.4  1013.6  1013.1  1012.4  1011.1  1011.7  1012,7 

1963  1011.9  1012.5  1013.0  1012.1  1012.9  1014.1  1013.2  1012.9  1012.2  1012.3  1011.4  1012.4  1012.6 

1964  1013.0  1011.8  1012.9  1012.5  1013.4  1012.6  1013.2  1013.0  1012.8  1012.0  1011.7  1010.5  1012.5 

1965  1011.4  1012.0  1013.1  1012.3  1012.1  1014.3  1013.7  1012.8  1012.1  1011.4  1010.8  1011.1  1012.3 

1966  1011.9  1012.5  1011.8  1012.2  1012.6  1012.8  1013.2  1013.3  1012.8  1011.5  1009.7  1009.9  1012.0 

1967  1011.4  1012.1  1011.8  1012.3  1012.8  1013.1  1013.6  1013.8  1013.1  1012.3  1010.3  1012.0  1012.4 

1968  1012.2  1012.0  1013.0  1012.2  1013.5  1014.2  1014.7  1014.1  1012.9  1012.0  1011.4  1011.7  1012.8 

1969  1010.4  1010.6  1012.1  1011.4  1012.2  1012.9  1014.3  1012.6  1011.8  1011.1  1010.7  1011.0  1011.8 

1970  1012.3  1011.9  1012.0  1012.3  1012.5  1013,6  1014.1  1012.5  1012.0  1010,9  1010,5  1010,9  1012.1 

MEAN   1011,9  1012,2  1012,4  1012.2  1012,8  1013.5  1013,8  1013.2  1012.5  1011.8  1010,9  1011,3  1012,4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY      JUN  JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1  25.9  25,9  25,8  25,7  25,9  26,3  26,5  26.4  26,3  25,7  26,0 
3  26,2  26.3  26.3  25.9  26.0  26.3  26.3  26.8  26.9  26.4  26.2 
3  25.4  26,1  26.1  25.7  26.1  26,6  27.0  27.1  27.1  25.7  26.2 
7  25.8    26,5    26,2    26.1  26,5    26.7    26,2    26,2    26,4    26,1  26.1 

2  25,7    26.1    26,3    26,0  25,9    26.3    26,8    27,4    27,0    26,7  26.2 


1961 

25 

.9 

1962 

25 

.2 

1963 

25 

.8 

1964 

25 

.2 

1965 

25 

.5 

1966 

26 

.2 

1967 

25 

.7 

1968 

26 

.0 

1969 

26 

,7 

1970 

26 

.8 

MEAN 

25 

.9 

CLINO 

25 

.9 

PRECIPITATION  MM 


1961 

182 

.2 

128 

.4 

113 

.5 

240, 

.8 

442, 

.0 

333 

.9 

155 

,2 

161 

,8 

1962 

168 

.0 

150 

.2 

256, 

.9 

1  74  , 

,9 

489, 

,3 

227, 

.  1 

184 

.2 

174 

.3 

1963 

275 

.  1 

426 

.7 

412 

.6 

198, 

,7 

670, 

,6 

298 

.6 

144 

.0 

51 

.3 

1964 

71 

.3 

109 

.0 

219 

.4 

160, 

,4 

233, 

,4 

267, 

.3 

173 

.8 

108 

.  7 

1965 

204 

.2 

194 

.6 

91 

.0 

119, 

,0 

401  , 

,3 

223 

.  1 

217 

.8 

106 

.2 

1966 

223 

,2 

247 

.4 

308 

.3 

304, 

,4 

362 

.9 

305 

.4 

239 

.  1 

175 

.5 

1967 

330 

.3 

190 

.  4 

252 

.9 

357, 

.4 

350 

.  1 

449 

.2 

287 

.3 

81 

.3 

1968 

335 

.8 

253 

,5 

319 

.3 

362, 

.2 

320, 

.4 

359 

.3 

137 

.9 

130 

.5 

1969 

222 

.6 

227 

.5 

198 

.0 

458, 

.  1 

517 

.  7 

218 

.5 

141 

.  1 

154 

.  1 

1970 

422 

.4 

272 

.9 

482 

.7 

312, 

.4 

450 

,  7 

309 

.2 

177 

.3 

166 

.3 

MEAN 

243 

.5 

220 

.  1 

265 

.5 

268 

.8 

423 

.8 

299 

.2 

185 

.8 

131 

.0 

CLINO 

236 

221 

278 

294 

407 

292 

200 

143 

05, 

,  1 

162 

.8 

265, 

,3 

2363 

.6 

89, 

,  1 

96 

,2 

329, 

,4 

2398 

.5 

40, 

.5 

92 

.0 

212, 

,4 

2858 

.0 

37, 

,  7 

38 

.8 

164, 

2 

1679 

.9 

19, 

.6 

73 

,9 

233, 

,  1 

1942 

.6 

28 

.4 

105 

,9 

196, 

,  1 

2586 

.4 

38 

.8 

136 

.5 

189, 

,2 

2727 

.8 

50 

.4 

271 

.6 

222, 

.2 

2841 

.5 

49 

.8 

26 

.3 

84, 

.0 

2348 

.5 

39 

.  1 

90 

.0 

196, 

,  1 

3016 

.1 

49 

.9 

109 

.4 

209 

.2 

2476 

.4 

66 

109 

207 

2533 
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SAINT  LAURENT  DU  MARONI  FRENCH  GUIANA              HMO  81401   05  30N  054  02H  M 

NOTES  ON  PAGE  17 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR      APR      MAY      JUN  JUL  AUG      SEP      OCT      NOV  DEC  MEAN 

1961  1010  8  1012  2  1011  5  1011. "3  1012.8  1012.6  1012.5  1012.3  1011.2  1010.1  1010.0  1011.2  1011. fc 

1'362  1012  0  1012  0  1011  4  1011.4  1011.5  1012.1  1013.0  1012.3  1011.8  1011.3  1010.0  1010.6  1011.6 

1963  1010  8  1011  5  1012  0  1010. "3  1011.6  1012. g  1012.0  1011.8  1011.1  1011.1  1010.3  1011.3  1011.4 

1964  1012.1  1011.0  1011. "3  1011.4  1012.3  1011.3  1011. S  1011.7  1011.5  1010. ^  1010.6  1009.7  1011.4 

1965  1010.3  1011.1  1012.3  1011.3  1011.1  1013.1  1012.5  1011.6  1011.1  1010.2  1009.8  1010.2  1011.2 

1966  1011.6  1011.6  1010.8  1011.3  1011.5  1011.5  1011.9  1012.0  1011.7  1010.3  1008.9  1008.8  1011.0 

1967  1010.7  1011.4  1011.1  1011.3  1011.8  1012.1  1012.5  1012.7  1011.9  1011.3  1009.2  1011.1  1011.4 

1968  1011.3  1011.2  1012.1  1011.0  1012.5  1013.0  1013.4  1012.7  1011.8  1010.9  1010.5  1011.2  1011.8 

1969  1010.1  1010.3  1011.7  1011.0  1011.7  1012.0  1013.0  1011.4  1010.8  1010.0  1009.8  1010.1  1011.0 

1970  1011.6  1011.1  1011.2  1011.6  1011.5  1012.5  1013.0  1011.4  1011.0  1010.0  1009.3  1010.1  1011.2 

MEAN  1011.1  1011.3  1011.6  1011.3  1011.8  1012.3  1012.6  1012.0  1011.4  1010.6  1009.8  1010.4  1011.4 

CLINO  1010.8  1011.1  1011.3  1011.2  1011.5  1012.1  1012.5  1011.8  1011.2  1010,5  1009.8  1010.3  1011.2 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN  FEB     MAR      APR      MAY      JUN  JUL  AUG      SEP      OCT      NOV  DEC  MEAN 

1961  1011.8  1013.2  1012.5  1012.9  1013.8  1013.6  1013.5  1013.3  1012.2  1011.1  1011.0  1012.2  1012.6 

1962  1013.0  1013.0  1012.4  1012.4  1012.5  1013.1  1014.0  1013.3  1012.8  1012.3  1011.0  1011.6  1012.6 

1963  1011.8  1012.5  1013.0  1011.9  1012.6  1013.9  1013.0  1012.8  1012.1  1012.1  1011.3  1012.3  1012.4 

1964  1013.1  1012.0  1012.9  1012.4  1013.3  1012.3  1012.9  1012.7  1012.5  1011.9  1011.6  1010.7  1012.4 

1965  1011.3  1012.1  1013.3  1012.3  1012.1  1014.1  1013.5  1012.6  1012.1  1011.2  1010.8  1011.2  1012.2 

1966  1012.6  1012.6  1011.8  1012.3  1012.5  1012.5  1012.9  1013.0  1012.7  1011.3  1009.9  1009.8  1012.0 

1967  1011.7  1012.4  1012.1  1012.3  1012.8  1013.1  1013.5  1013.7  1012.9  1012.3  1010.2  1012.1  1012.4 

1968  1012.3  1012.2  1013.1  1012.0  1013.5  1014.0  1014.4  1013.7  1012.8  1011.9  1011.5  1012.2  1012.8 

1969  1011.1  1011.3  1012.7  1012.0  1012.7  1013.0  1014.0  1012.4  1011.8  1011.0  1010.8  1011.1  1012.0 

1970  1012.6  1012.1  1012.2  1012.6  1012.5  1013.5  1014.0  1012.4  1012.0  1011.0  1010.3  1011.1  1012.2 

MEAN  1012.1  1012.3  1012.6  1012.3  1012.8  1013.3  1013.6  1013.0  1012.4  1011.6  1010.8  1011.4  1012.4 

CLINO  1011.8  1012.1  1012.3  1012.2  1012.5  1013.1  1013.5  1012.8  1012.2  1011.5  1010.8  1011.3  1012.2 

TEMPERATURE  DEG  C 


27.2    27.6 


1961 

25.3 

25 

3 

25.8 

26 

1 

25 

9 

1962 

25.3 

25 

3 

25.8 

26 

0 

26 

4 

1963 

25.4 

25 

1 

25.5 

26 

0 

26 

1 

1964 

25.1 

25 

9 

26.2 

26 

8 

26 

3 

1965 

25.4 

25 

2 

25.9 

25 

7 

26 

2 

1966 

25.8 

25 

8 

25.9 

26 

2 

26 

5 

1967 

25.4 

25 

7 

25.7 

26 

3 

25 

7 

1968 

25.2 

25 

4 

25.2 

26 

3 

26 

1 

1969 

25.9 

26 

0 

26.4 

26 

9 

26 

7 

1970 

26.0 

26 

1 

26.2 

26 

4 

26 

6 

MEAN 

25.5 

25 

6 

25.9 

26 

3 

26 

3 

CLINO 

25.7 

25 

7 

25.9 

26 

2 

26 

2 

PRECIPITATION  MM 


1961 

205 

9 

36 

8 

26 

1 

49 

7 

236 

8 

385 

3 

297 

6 

193 

0 

92 

3 

70 

4 

163 

0 

363 

3 

2120 

2 

1962 

235 

4 

104 

9 

196 

3 

155 

3 

295 

8 

245 

4 

189 

2 

259 

6 

82 

5 

67 

1 

148 

5 

183 

6 

2163 

6 

1963 

344 

1 

408 

2 

244 

6 

184 

8 

209 

0 

370 

3 

94 

3 

89 

7 

33 

9 

12 

6 

158 

3 

129 

3 

2279 

1 

1964 

78 

5 

26 

2 

66 

2 

51 

1 

122 

9 

221 

0 

241 

4 

108 

0 

111 

0 

103 

4 

82 

1 

344 

2 

1556 

0 

1965 

340 

1 

110 

8 

145 

2 

124 

7 

244 

0 

265 

0 

284 

7 

105 

7 

94 

8 

35 

3 

256 

5 

224 

0 

2230 

8 

1966 

101 

1 

59 

9 

217 

2 

223 

4 

385 

7 

279 

6 

326 

8 

195 

6 

84 

5 

62 

0 

144 

4 

238 

6 

2318 

8 

1967 

499 

3 

93 

2 

41 

8 

168 

6 

555 

8 

403 

9 

227 

1 

225 

5 

94 

0 

98 

0 

125 

2 

162 

8 

2695 

2 

1968 

321 

5 

266 

3 

187 

7 

143 

0 

223 

6 

304 

6 

245 

1 

138 

8 

213 

8 

120 

5 

269 

9 

195 

9 

2630 

7 

1969 

191 

2 

249 

9 

179 

5 

202 

0 

383 

4 

287 

5 

126 

9 

45 

7 

60 

0 

94 

1 

109 

2 

126 

5 

2055 

9 

1970 

273 

4 

196 

1 

254 

4 

450 

7 

526 

7 

489 

2 

222 

7 

193 

2 

175 

3 

106 

5 

79 

4 

304 

6 

3272 

2 

MEAN 

259 

1 

155 

2 

155 

9 

175 

3 

318 

4 

325 

2 

225 

6 

155 

5 

104 

2 

77 

0 

153 

7 

227 

3 

2332 

4 

CLINO 

260 

190 

196 

243 

377 

331 

239 

180 

92 

78 

156 

220 

2562 
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1012 

b 

101  1 

4 

1011 

2 

1012 

0 

1012 

4 

1012 

5 

101  1 

7 

1010 

3 

1010 

8 

1012 

4 

101  1 

b 

101  1 

7 

1010 

7 

101  1 

3 

1011 

8 

1012 

7 

1011 

4 

101  1 

0 

loog 

8 

101  1 

7 

101  1 

8 

1010 

<9 

1010 

4 

1010 

4 

101  1 

5 

1012 

0 

1010 

& 

looe 

4 

1009 

2 

101  1 

2 

1012 

5 

101  1 

7 

lOOS 

7 

1011 

1 

101  1 

5 

1012 

0 

1011 

1 

1010 

4 

1010 

8 

101  1 

■9 

101  1 

2 

1010 

4 

1010 
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1010 

1 

1010 

9 

1011 

3 

1010 

2 

loog 

4 

1009 

<9 

101  1 

2 

ST  GEORGES  DE  L'OYAPOCK  FRENCH  GUIANA  HMO  81408   03  53N  051  48W 

NOTES  ON  PAGE  17 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 

l"3bl  1010.8  1012.3  1011.4  1012. b  1013.8  1013.9  1014.1  1013.2 

19b2  1012.9  1012.8  1012.5  1012.4  1012.7  1013.3  1013.5  1012.8 

19b3  1010.9  1011. b  1012.1  1011.1  1012.1  1013.3  1012. b  1012.3 

1964  1011.9  1011.0  1011.9  1011.7  1012.5  1011.8  1012.4  1012.2 

1965  1010.5  1011.1  1012.2  1011. b  1011.3  1013.2  1012.9  1012.2 

19bb  1011.0  1011.7  1011.0  1011.5  1011.7  1011.9  1012.4  1012.4 

1967  1010. b  1011.2  1010.0  1011. b  1012.0  1012.3  1012.8  1013.0 

19b8  1011.2  1011.1  1012.0  1011.1  1012. b  1013.2  1013.7  1013.0 

19b9  1009. b  1009.7  1011.1  1010.5  1011.3  1012.0  1013.3  1011.8 

1970  1011.3  1010.8  1011.0  1011.4  1011. b  1012. b  1013.2  1011.7 

MEAN   1011.1  1011.3  1011.5  1011. b  1012.2  1012.8  1013.1  1012.5  1012.0  1011.1  1010.3  1010.5   1011.7 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1961  1011.6  1013.1  1012.2  1013.4  1014. b  1014.7  1014.9  1014.0  1013.4  1012.2  1012.0  1012.8  1013.2 

1962  1013.7  1013.6  1013.3  1013.2  1013.5  1014.1  1014.3  1013.6  1013.3  1012.5  1011.1  1011.6  1013.2 

1963  1011.7  1012.4  1012.9  1011.9  1012.9  1014.1  1013.4  1013.1  1012.4  1012.5  1011.5  1012.1  1012.6 

1964  1012.7  1011.8  1012.7  1012.5  1013.3  1012.6  1013.2  1013.0  1013.0  1012.2  1011.8  1010.6  1012.5 

1965  1011.3  1011.9  1013.0  1012.4  1012.1  1014.0  1013.7  1013.0  1012.6  1011.7  1011.2  1011.2  1012.3 

19bb  1011.8  1012.5  1011.8  1012.3  1012.5  1012.7  1013.2  1013.2  1012.8  1011.4  1010.2  1010.0  1012.0 

19b7  1011.4  1012.0  1011.8  1012.4  1012.8  1013.1  1013. b  1013.8  1013.3  1012.5  1010.5  1011.9  1012.4 

19b8  1012.0  1011.9  1012.8  1011.9  1013.4  1014.0  1014.5  1013.8  1012.8  1011.9  1011.2  1011.6  1012.7 

1969  1010.4  1010.5  1011.9  1011.3  1012.1  1012.8  1014.1  1012.6  1012.0  1011.2  1010,8  1010.9  1011.7 

1970  1012.1  1011.6  1011.8  1012,2  1012.4  1013.4  1014.0  1012.5  1012.1  1011.0  1010.2  1010.7  1012.0 

MEAN   1011.9  1012.1  1012.4  1012.4  1013.0  1013. b  1013.9  1013.3  1012.6  1011.9  1011.1  1011.3   1012,5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1961  25.4  24.8  25.6    25.6    25.6    25.2    25.3    26.1    26.3    26.3    25.6    25.2     25 . b 

19b2  25.2  25.2  25. b    25. b    25. b    25.5    25.7    25.9    2b. 2    2b . 9    2b. 8    25.7     25.8 

1963  25.2  25.0  24.9    25.5    25.6    25.2    25.9    26.3    26.6    26.9    26.2    24,9     25.7 

1964  24.8  25.2  25 

1965  25.0  24.9  25 

1966  25.5    24.9    25 

1967  25.1    24.9    25 
19b8     25.4    24.9    25 

1969  25,4    25,9    2b 

1970  25,8    25.8    25 

MEAN     25.3    25.2    25.5    25.7    25.6    25.5    25.7    2b. 0    2b .  4    26.6    26.3    25  6     25  8 
CLINO     25.2    25.2    25.4    25.6    25 . b    25.5    25.7    2b . 0    26.4    26.6    26.2    25.6     25.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC      TOTAL 

.8  70.3  156,8  478.4  2855.6 

.5  28.4  57,4  333.6  2668.1 

.4  3.4  239.7  293.6  3720.7 

.1  56.8  69.9  212.3  2037.0 

.3  40.2  160.5  320.4  3531.3 

.7  46.9  165.6  182.0  3667.1 

.3  37.6  75.6  356.8  4262.5 

.1  32.8  425.0  630.2  3781 .6 

.0  bO. 1  1.4  124 .7  3114  9 

.7  103.8  148.6  395.0  4415.0 

.4    48.0   150.1   332.7   3405.4 
50     135     327     3425 


25 

8 

25 

4 

25 

7 

25 

8 

25 

4 

25 
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25 

4 

25 

5 

25 

6 

25 
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25 

7 

25 

6 

25 

3 

25 

2 

25 

1 

25 

3 

25 

8 

25 

2 

25 

1 

25 

3 

26 

2 

25 

8 

26 

5 

26 

8 

25 

7 

7b 

1 

25 

7 

25 

7 

1961 

384 

8 

374 

5 

160 

2 

143 

b 

450 

1 

293 

1 

212 

7 

84 

3 

1962 

433 

8 

432 

5 

263 

5 

2b0 

2 

398 

b 

242 

7 

66 

6 

122 

3 

1963 

645 

2 

502 

8 

497 

b 

459 

8 

437 

9 

41  1 

5 

135 

4 

57 

4 

1964 

234 

0 

162 

6 

158 

2 

150 

0 

3b9 

6 

374 

6 

122 

4 

73 

5 

1965 

701 

7 

440 

7 

236 

8 

241 

4 

b82 

8 

423 

8 

181 

2 

73 

5 

1966 

297 

7 

507 

3 

543 

0 

498 

3 

450 

5 

401 

2 

316 

0 

214 

9 

1967 

644 

4 

387 

8 

405 

8 

602 

9 

859 

2 

561 

5 

156 

9 

1  14 

7 

1968 

490 

9 

380 

8 

387 

2 

415 

b 

326 

5 

372 

3 

232 

4 

36 

8 

1969 

384 

9 

382 

9 

472 

7 

568 

5 

714 

7 

182 

5 

118 

1 

100 

4 

1970 

584 

2 

443 

7 

753 

1 

702 

0 

441 

9 

308 

1 

257 

3 

1  74 

6 

MEAN 

480 

2 

401 

6 

387 

8 

404 

2 

513 

2 

357 

1 

179 

9 

105 

2 

CLINO 

465 

401 

381 

468 

508 

354 

188 

106 

GRENADA 
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PE«RL'S  AIRPORT  GRENADA  HMO  7835b   12  OSN  Ofc1  37H 

NOTES  ON  PAGE  17 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 


l<3fc2   1015. '9  1015 
TEMPERATURE  DEG  C 

.7 
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.0 
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.2 
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.4 
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.8 
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2b.  3 

25 

.<? 

2b 

.2 

27 

.  1 

27 

.3 

27 

.2 

2b 

.8 

27 

.  4 

27 

.2 

27 

.3 

2b 

.7 

2b 

.4 

2b. 8 
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25.5 

25 

.2 

25 

.3 

27 

.4 

27 

.■9 

27 

.  1 

21 

.4 

27 

.4 

27 

.5 

- 

- 

- 

igfeS 

24.1 

24 

.8 

25 

.0 

25 

.  1 

25 

.  4 

25 

.2 

25 

.b 

2b 

.5 

2b 

,3 

25 

.8 

- 

- 

- 

PRECIPITATION 

MM 
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JUL 
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SEP 
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NOV 
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TOTAL 

ISbl 

104. b 

51  . 

b 

37. 

1 

27. 

2 

2b. 

,4 

84. 

,b 

278. 

b 

240, 

,5 

15b. 

2 

190. 

,5 

220. 

0 

81  . 

2 

1508.5 
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147  .b 
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,<3 

8. 

4 

I'J. 

3 

37 

,3 
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2 

150. 

1 
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,8 
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1 

- 

- 

- 
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5, 

,3 

30. 

7 
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4 

71 

,4 
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,0 
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5 
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,2 
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- 

- 

- 

GUADELOUPE 
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RAIZET  ■  GUADELOUPE  HMO  yes's?  1fe  IbN  Ob1  32H 

NOTES  ON  PAGE  17 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

nfel  1014.4  1015.8  1013. "9  1013.7  1015.2  1015.1  1014.6  1013.8  1011.3  1011.2  1010.7  1013.7  1013. 

I"3b2  1015. fc  1015.2  1013.2  1 0 1  3  .  "9  1012.8  1014.1  1014.8  1013.4  1012.5  1011.8  1011.7  1013.0  1013. 

19fe3  1014.0  1014.6  1015.3  1012.7  1013.5  1015.0  1014.0  1012.8  1012.2  1011.2  1012.1  1014.3  1013. 

1964  1015.4  1014.1  1015.4  1014.5  1014.6  1014.4  1014.4  1013.3  1012.7  1012.4  1012.8  1013.0  1013. 

1965  1014.2  1015.1  1016.1  1013.7  1013.8  1016.0  1015.2  1013.7  1012.4  1011.9  1011.6  1012.6  1013, 

1966  1014.1  1015.4  1013.5  1014.2  1014.4  1014.4  1014.1  1013.6  1012.8  1011.8  1009.9  1011.7  1013. 

1967  1015.4  1015.5  1014.5  1014.0  1015.3  1014.7  1015.3  1014.9  1012.6  1012.2  1011.3  1014.2  1014. 

1968  1014.6  1014.1  1014.8  1013.2  1014.5  1015.3  1015.9  1014.6  1013.1  1012.5  1012.3  1013.5  1014. 

1969  1012.6  1012.1  1013.3  1012.4  1012.6  1013.7  1014.9  1012. B  1011.2  1010.7  1011,3  1012.4  1012. 

1970  1014.9  1014.4  1014.6  1014.4  1012.7  1015.1  1015.0  1013.3  1012.9  1011.1  1011.0  1013.0  1013. 

MEAN  1014.5  1014.6  10 

CLINO  1014.4  1014.5  10 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1015.4  1016.8  1014.9  1014.7  1016.2  1016.1  1015.6  1014.8  1012.9  1012.2  1011,7  1014.7  1014. 

1962  1016.6  1016.2  1014.2  1014.9  1013.8  1015.1  1015.8  1014.4  1013.5  1012.8  1012.7  1014.0  1014. 

1963  1015.0  1015.6  1016.3  1013.7  1014.5  1016.0  1015.0  1013.8  1013.2  1012.2  1013.1  1015.3  1014. 

1964  1016.4  1015.1  1016.4  1015.5  1015.6  1015.4  1015.4  1014.3  1013.7  1013.4  1013.8  1014.0  1014. 

1965  1015.2  1016.1  1017.1  1014.7  1014.8  1017.0  1016.2  1014.7  1013.4  1012.9  1012.6  1013.6  1014. 

1966  1015.1  1016.4  1014.5  1015.2  1015.4  1015.4  1015.1  1014.6  1013.8  1012.8  1010.9  1012.7  1014. 

1967  1016.4  1016.5  1015.5  1015.0  1016.3  1015.7  1016.}  1015.9  1013.6  1013.2  1012.3  1015.2  1015. 

1968  1015.6  1015,1  1015.8  1014.2  1015.5  1016.3  1016.9  1015.6  1014.1  1013.5  1013.3  1014.5  1015. 

1969  1013.6  1013,1  1014.3  1013.4  1013.6  1014.7  1015.9  1013.8  1012.2  1011.7  1012.3  1013.4  1013, 

1970  1015.9  1015.4  1015.6  1015.4  1013.7  1016.1  1016.0  1014.3  1013.9  1012.1  1012.0  1014.0  1014, 

MEAN  1015.5  1015.6  1015.5  1014.7  1014.9  1015.8  1015.8  1014,6  1013,4  1012,7  1012.5  1014.1  1014. 

CLINO  1015.4  1015.5  1015.3  1014.6  1014.6  1015.7  1015.7  1014.4  1013,2  1012,7  1012.4  1014.0  1014. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  23.8    23.7    23.5    24.6    25.7    26.4    26.2    26.7    27.3    25.7    24.7    24  6  25 

1962  24.0    23.1    24.2    24.5    25.2    26.5    26.7    26.4    26.5    26.0    25.1    24.4  25. 

1963  23,9    23,7    24.4    25.0    25.5    26.7    26.9    27.0    26.8    26.1    25.1    24  6  25 

1964  23.3    24,4    24.4    24.5    25.8    26.5    26.6    26.5    26.5    25.9    25.0    22  8  25 

1965  23.0    23.3    24,5    24,4    26.1    26.5    26,8    26,6    26,5    26,1    25.7    24.7  25. 

1966  24.3    24,5    24.7    25.3    2b. 2          26.9    27.0    27,0    26,7    26,8    25  6    24  5  25 

1967  24.1    24.2    23.5    24.4    25.9    26.8    27,1    26,8    26.8    26,3    25  6    23  9  25 

1968  23.2    23,4    23.7    24.1    25.9    26.3    26.7    27,2    27.0    26.5    25  7    24  3  25 

1969  23.7    23.4    25.0    26.2    27.0    27.3    26.8    27.1    26.8    26.5    26.0    24.7  25 

1970  24.3    24.2    24.4    25.9    26.5    26.8    27.0    26.9    26.6    26.2    25  6    24  9  25 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1'561  9.3  6.4  13.5  6.1  9.6  9.6  IB. 9  28.2  15.3  28,1  30  2  110  186  2 

1962  15.8  3.3  1.1  18.4  8.7  18,7  22.6  32.1  35.7  13  B  14  7  3  5  1 88  3 

1963  6.9  7.2  2.8  18.1  18.8  10.0  19.7  12.6  31.4  25  4  51  6  6  6  211  0 

1964  7.6  3.5  9.4  41.8  7.3  13,5  21.3  15.3  27.0  18,6  9  2  7  8  182  4 

1965  11.5  4.3  4.5  14.5  22.3  10.3  19.0  12.8  28.6  21.5  18,5  9,7  177'5 

1966  1,7  12.1  7.1  16.7  18.1  10.3  44.0  17.5  43.0  16,4  31,6  13,3  231.8 


1967 


1969 
1970 


MEAN 
CLINO 


139. 


1'568      6.8     2.0     3.6    22.3    14.0    24.3    13.4    10.1    10.6    13.4    13.9    23.4    157!8 


190. 
251  . 


191.6 
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GUATEMALA 


HMO  78640   14  35N  090  32H   150  M 


STATION  PRESSURE  MB 
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16 

8 
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4 

18 
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lb 

9 
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ATKINSON/TIMEHRI  INTL  GUYANA                 HMO  81002   Ob  2'5N  058  1  bW     2  M 

NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      MEAN 

nbl  1012.5  1014.1  1013.8  1013.0  1014.2  1013.8  1013.8  1013.4  1011.7  1011.2 

^•»b2  ------------ 

1<3t3  ---.-----.-- 

1964  .-.--.-----. 

1<?b5  -..-------.- 

igfcb  -----------      - 

iSb?  1011. ■?  1012.5    ---------- 

ISbS  .       -       -       -    1013.0  1013.7  1013. >5  1013.1  1012.1  1011.3  1011.0  1011.5 

ilbl  1010.4  1010.5  1011.8  1011.1  1011.4  1012.0  1014.1  1011.4  1010.4  IOC'S. 8  lOO^.b  1010.3   1011.1 

1S70  1012.0  1011. b  1011.8  1012.2  1011. b  1012.8  1013.3  1011. b  1011.3  1010.0  lOO^.b  1010.5   1011.5 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19bl  25.5    24.9    25.9    2b. 0    2b. 2    25. b    2b. b         2b. ")         25 .  b    2b. "i 

19b2  ------------ 

18b3  ------------ 

1964  ---.---..--- 

19b5  ------------ 

19feb  ------------ 

19b7  25.2    25.8     ---------- 

1"5b8  -       -       -       _      25.4    25.3    25.7    2b. 5    2b  .  b    27.1    2b. 0    25. b 

19b9  24.9    25.7    2b. 4    2b. b    25.8    25.7    24.8    25.7    2b . 4    2b . 4    2b. 5    25 . b     25  9 

1970  25.0    25.2    25.3    25 . b    25.7    25.5    25.2    25.4    25 . b    2b . 2    25.3    24.8     25.4 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

19b1  100       -      10      10     180     350     230     170     100     100 

19b2  --------     180       -       -       - 

1963  390       ----------- 

19b4  ------------ 

19b5  ------------ 

19bb  ------------ 

1967  -30       ---------- 

1^68  -       -       -       -       -       -       -       -     13b     101     417     13b 

19b9  229     13b      80     184     3b4     222     357     354     130      97      88     292     2533 

1970  410      b5     115     201     401     258     427     308     194     105     280     201     2965 

MEAN  --------148--- 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA        25. 


GEORGETOWN                                     GUYANA               MMO  81001  Ofc  48N  058  OSH  M 
NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1"3b7   1012.5  1013.3  1013.1  1012.6  1013.0  1013.0  1013.2  1013.3  1012.4  1011.7  1010.1  1012.1   1012.5 

1"3b8   1012.7  1012.6  1013.5  1012.0  1013.4  1013.8  1014.1  1013.2  1012.2  1011.5  1011.3  1012.0   1012.7 

ISbS   1010.3  1011.0  1012.6  1011.7  1012.2  1012.5  1013.7  1012.0  1011.2  1010.4  1010.4  1011.0   1011.6 

1970   1012.7  1012.4  1012.5  1012.8  1012.2  1013.1  1013.7  1012.1  1012.2  1010.6  1010.1  1011.0   1012.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 


1967 

26 

0 

1968 

25 

8 

1'96"3 

26 

1 

1970 

26 

4 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 

1967  284  47 

1968  140  225 

1969  235  111 

1970  384  97 


131 

139 

640 

492 

326 

191 

170 

32 

310 

233 

2995 

186 

262 

208 

442 

261 

96 

115 

92 

201 

136 

2364 

22 

103 

393 

192 

243 

316 

52 

94 

53 

189 

2003 

69 

204 

240 

370 

414 

267 

107 

96 

332 

149 

2729 

HAITI 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA        2^ 


CAMP  PERRIN  HAITI  WMO         18  19N  073  52H 

NOTES  ON  PAGE  18 


PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FE8 

1951 

- 

. 

1952 

140 

169 

1953 

269 

40 

1954 

103 

277 

1955 

92 

78 

1956 

47.0 

139 

1957 

56 

92 

1958 

280 

79 

1959 

57 

60 

1960 

100.4 

40 

37 

0 

199 

0 

900 

5 

1  1  7 

5 

175 

0 

109 

5 

180 

0 

137 

0 

134 

0 

41 

5 

- 

31 

423 

329 

215 

157 

126 

520 

215 

124 

1  14 

2563 

100 

85 

448 

179 

187 

162 

470 

295 

108 

63 

2406 

92 

193 

155 

109 

268 

96 

475 

1200 

122 

119 

3209 

175 

352 

188 

423 

148 

231 

255 

499 

78 

194 

2713 

71 

0 

289 

0 

263 

0 

173 

0 

192 

0 

269 

0 

159 

0 

569 

0 

148 

5 

61 

0 

2380 

115 

209 

• 

465 

248 

53 

68 

234 

296 

73 

1  12 

2021 

96 

140 

546 

176 

136 

136 

440 

302 

181 

120 

2632 

224 

229 

227 

40 

102 

121 

192 

187 

203 

126 

1768 

198 

8 

199 

0 

335 

2 

553 

2 

38 

7 

186 

3 

379 

2 

621 

2 

62 

5 

73 

9 

2788 

127.2   108.3   114.0   231.8   385.7   223.4   145.7   150.5   330.4   432.1   123.4   102.4   2474.9 
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3 
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0 

1697 

0 

1965 

28 

7 
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8 

16 

5 
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9 
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6 
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9 
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8 
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0 
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0 

35 

1 
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8 
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2 

30 

1 

166 

0 

103 

6 
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4 
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9 
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2 
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5 
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1 
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0 

18 

8 
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9 
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2 
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2 

94.8   169.2   343.2   177.7   123.8   231.4   160.8   526.2   163.7    63.3   2195.1 
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PRECIPITATION  MM 


55.4   108.1 


174.0       111.1  70.3       132.4       133.3       102.0  38.4  50.8         '96.8       152.5       280.0       223.8       1571.4 
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CATES                                               HAITI  HMO  78447  1B  1 2N  073  45W        M 

NOTES  ON  PAGE  18 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1'5b1  wq  5  101  4  233  2  20fe.8  251. b  407.2  318.3  172. b  ISO.O  553.0  135.1  83 . «  2838.1 

18b2  "31  2    2S.2  0  21b. 0  100.3  132.1  21fe.3  52b. 3  1bl.4  180.8  128.0  55.2  183fe.8 

l'3b3  b5.2  202. "3  115.7  157.8  17b. 2  1 3b  ,  2  142. "S  24b. 4  224.2  425.6  147.4  244.7  2285.4 

1'9b4  fe5  0    72.5  b4  2  178.2  281.2  2b7.2  121. b  233.1  58.2  171.4  g4.8  31.0  lfc38.4 

1"3fe5  2b. 0    23.1  b8.1  n.O  483.7  5b. 0  147.7  2'38.fe  204.4  144.3  150.9  12.0  lb43.8 

18feb  8b. 8    18.8  8b. 2  82.0  418.1  128.1  118.7  138.0  141.2  503.7  137.5  15.3  1 888 . b 

18b7  22. b  100.5  10b. 4  27.7  284.0  110.2  271.0  55.4  84.8    73.0  185. b  33.0  1374.2 

1968  90.8    41.8  125.7  25.7  123.8  84.0  123.2  2b2.8  280.4  104.3  65.1  13.4  1361.2 

1969  102.5    29.2  77.5  257.7  415. b  242.4  138.3  117. 8»  119.5  522.5  108.0  88.5  2220.6 

1970  173.0    61.5  42.0  211.5  65.2  145.0  153.5  158.0  110.9    37.5  88.0  15.0  1261.1 

MEAN  90.3    b8.2  92.9  139.2  2b2.0  171.9  175.3  221.0  159. b  271. b  124.0  59.8  1835.9 
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21. "3  222.3  184.8  84.5  32.8 

3'3.3  175.8  224.8  10.4  72.3 

20.7  188. b  bS.O  55.3  84.2 

b3.3  100.7  25S.8  84.0  102.5 

5fc.  1  151.7  114.0  70.2  2-5.3 

13.3  44  .2  142  .fe  31.4  <30.4 

3.fc  59.4  78.4  gfe  .  1  b3  .7 

37.5  178.3  ^05.0  30.4  34.3 
0  56.5  239.7  60.3  98.3 

25.6  121.6  168.7  58.7  68.2   109.6   139.2   124.1 
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GOE.  RIV.  DU  NORD  HAITI  HMO         1 '9  34N  072  1 0H 

NOTES  ON  PAGE  18 


PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 
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41 

1  1 

91 

370 
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1S52 

27 
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0 
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52 
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333 
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71  1 

b7 

71 
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0 
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5 

0 
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59 

90 
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50 
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1  4 

39 
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70 

- 

1960 
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5 

77 

9 
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241  .9 
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7 

77 
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71 
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17 

1590 

47 
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72 
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344 
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70 
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92 
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0 
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0 
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5 

70 
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71 
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30 
25 
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32 
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1  14 

287 

35 

219 

70 

- 

172.0 

219 

3 

148.5 

92.6 

354.  1 

2565 

9 

202.9   176.9   127.5   187.0   275.9   276.2   111.0   114.2   261.6   215.7   149.9   195.1   2293.9 
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0 

81 

5 

1  10 

2 

106 

0 

154 

7 

1450 

5 

1966 

71 

0 

55 

6 
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7 
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1 
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9 
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2 

192 

4 
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6 
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4 
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2 
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4 
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9 
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9 

49 

7 
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6 
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0 

83 

9 

166 

7 

194 

2 

96 

4 

17 

2 
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MEAN 
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5 
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8 
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203 

4 

146 

4 

129 

1 

99 

6 

148 

3 

146 

6 

164 

0 

162 

8 

1579 

8 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


GONAIVES  HAITI               HMO  19  27N  072  41W  M 
NOTES  ON  PAGE  18 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

21.2  146.7  62.1          61.3         S 1  . 5            3.5  1  "3  . 0  8.1  3.7  446.5 

1.0  67.5  121.6          30.1          28.4  41.1  50.7  8.0  .1  364.5 
17.6  88.6  106.3  114.7         44.4  80.1  121.2  23.4  4.5  736.1 

20.2  46.5  10'3.7  151.1  60.0  SO. 8  44.1  12.3  1.6  575.3 

2.1  58.7  124.4  SO. 7  25.2  28.5  30.2  0  0  372.3 

11.8  68.7  48.3  111.1  102.1  58.4  4'9.8  24.5  5.5  485.8 

2.7  15.0  15.7            -  112.1  20.5  34.2  2.3  0 

0  40.4  105.3  53.0          36.8  53.0  36.5  81.7  0  438.8 

26.4  67,4  201.4  81.2  81.4  121.3  67.3  1.7  0  658.7 

0  6.5  62.3  26.5  150.4  140.8  67.8  0  0  484.5 

10.3  60.6  85.8  83.3  73.2  63.8  52.1  16.2  1.5  465.8 
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JACMEL  HAITI  HMO         18  14N  072  32H 

NOTES  ON  PAGE  IB 

PRECIPITATION  MM 
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JUVENAT  HAITI  WMO  18  31N  072  18M 

NOTES  ON  PAGE  1B 

PRECIPITATION  MM 
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38 

.4 

1141 

.  7 

1963 

39 

.9 

75 

.6 

27 

.6 

233 

.4 

405 

.6 

1  1 

.6 

38 

.  7 

240 

.6 

85 

,0 

330 

.8 

77 

.0 

0 

1565 

.8 

1964 

30 

.  7 

52 

.9 

67 

.  1 

343 

.6 

219 

.0 

99 

.  1 

83 

.7 

262 

.9 

136 

,2 

92 

.3 

89 

.5 

4 

.0 

14B1 

.0 

1965 

1 

.0 

0 

72 

.4 

86 

.8 

438 

.2 

76 

.3 

69 

.7 

212 

.6 

238 

.3 

230 

,6 

78 

.  1 

5 

.0 

1509 

.0 

1966 

16 

.3 

19, 

.5 

67 

,6 

235 

.8 

237, 

.0 

108, 

,3 

158, 

.5 

78 

.2 

225, 

,8 

213, 

,  1 

132, 

,  7 

31 

.2 

1524, 

,0 

1967 

1  1  , 

.7 

12, 

,3 

81 

.0 

141  , 

.2 

163, 

,3 

136, 

,2 

1  31  , 

,9 

81 

.6 

258, 

,3 

138. 

,  1 

153, 

,6 

,2 

1309, 

,  4 

1968 

5. 

.2 

44, 

.7 

98, 

.9 

4  , 

,6 

197, 

.  1 

75, 

,0 

139, 

,  1 

142 

.7 

99. 

,4 

125. 

,  1 

118, 

,8 

55' 

.  7 

1106, 

,3 

1969 

75, 

.0 

80, 

,7 

44, 

,2 

491  , 

,3 

230, 

,0 

133, 

,  1 

81  , 

,0 

1  74 

.  1 

307, 

,  1 

170. 

,5 

29, 

.8 

17, 

,5 

1834, 

,3 

1970 

51  . 

,3 

10. 

,5 

13, 

.2 

95, 

,0 

301  , 

,0 

201  , 

,0 

65, 

.6 

74  , 

,5 

239. 

9 

295. 

0 

77  , 

.6 

0 

1424  , 

,6 

62.9       215.7       260,3       103.3         89.9       148.9       179.9       199.8 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


LEOGANE                                      HAITI               MMO         18  30N  072  38H     1  M 
NOTES  ON  PAGE  18 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

1351  24      12      25     141     173     117     220     183     177     IbS     102  36  1384 

1352  0      3b      3b      84     238     211     1b7     202     208     14b      88  8  1544 

1353  57       3      70      85     230      32      74     14b     2fe4     102     107  15  1311 

1354  12     253      82     131     IbO     128      84     112     1b2     323      35  37  1645 

1355  25      10      40     213     231     2b5     137      86     180     1b3      73  135  15b4 

1356  b1      27     132     228     242     143     122     123      7b     275      68 

1357  7       7      56     200     228       -      83     314     282     184      41  163 

1358  75  38  11  1b5  132  134  72  238  230  84  32  35  1 3bb 
1353  28  15  100  238  283  47  145  143  244  55  178  38  1640 
1360     34.6    27.0   117.0   377.0   135.0   281.0   160.1   142.5   231.7    66.5    34.0  27.0  1633.3 

MEAN     32.4    43.4    78.3   138.2   223.8   157.6   127.0   170.1   205.5   157.3    33.8  62.2  1550.3 

156.1  5.8  1532.6 

51.3  14.3  1218.2 

31.8  31.3  1625. 7 

46.7  8.0  1367.3 
152.8  0  1421 .4 

82.8  54.0  1434.5 
126.5  24.4  1343.1 

53.2  30.7  1125.1 

77.0  18.8  1457 .0 

53 . 7  0  1 1 74  .  7 

62.5       123.8       130.1        123.3       133.5       172.8       173.0       138.7         83.3  18.8  1376.0 


1361 

33 

.6 

128 

.4 

1362 

10 

.3 

34 

.5 

1363 

60 

.5 

83 

.3 

1364 

2 

.0 

43 

.8 

1365 

28 

.0 

7 

.5 

1366 

112 

.2 

10 

.0 

1367 

22 

.4 

53, 

.3 

1368 

3, 

.0 

45. 

,5 

1363 

21 

.3 

13, 

.2 

1370 

33 

.3 

10, 

,3 

153 

.8 

174 

.3 

150 

.0 

132 

.3 

181 

.4 

163 

.6 

165 

153, 

.0 

135 

.5 

133 

.3 

48 

.8 

262 

.5 

66 

.  7 

276 

58 

275 

.b 

8b 

.3 

168 

.8 

146 

.3 

113 

.4 

355 

283 

71 

.3 

154 

.5 

201 

.3 

170 

.  7 

148 

.  1 

168 

133 

245 

.  1 

103 

.8 

133 

.  4 

153 

.5 

220 

.2 

173 

77  . 

321 

.  1 

1  1  7 

.8 

180 

.7 

78, 

,0 

228 

.2 

154 

15, 

164 

.4 

5b 

.3 

183 

.4 

183, 

,3 

221 

.3 

232 

27. 

137 

.4 

137 

.0 

156, 

.0 

144  , 

,6 

31 

.8 

87 

302, 

151 

.3 

164 

.3 

53 

,5 

245, 

,8 

153 

.3 

228 

86, 

164 

.  1 

116 

.5 

64, 

,2 

155, 

,2 

323 

.0 

145 

HONDURAS 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


AMAPALA/LOS  PELONAS  HONDURAS  HMO  78700  13  18N  087  40W        » 
NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV     DEC       MEAN 

nfcl       -        -  100"3.8  -------  1012.4 

nfc2      ------------ 

ISfea      -       -  1008.5  --------- 

l'9fe4       -     1007.8     -  -    100b. b  1008.3     -     1008.1  1007.7  1007.5     -  1007.0 

ISbS      -    1010.8     -  -    100b. 5     -  -       -    100b. 8     -       -  1008.3 

^'ibh               -          lOOS.O  1008.1  1008.3  1009.0  lOOS.b     -    1009.5  1009.4  1009.1  1010.2  1010.0 

19b7   1010. b  1010.1  1010.2  1009.7  1009.3  1009.3  1010.4  1010.0  1009.9  1009.5  1010.0  1010.5   1010.0 

19fe8   1010. b  1013.4  1011.3  1010.0  1009.4  1010. b  1010.7  1010.8  1009.8  1009.3  1010.3  1010.2   1010.5 

19b9   1008.9  1008.9  1008.8  1008. b  1008.0  1008. b  1009. b  1009.2  1008. b  1008.4  1008.7  1010.0   1008.9 

1970   1011.2  1010. b  1009.2  1009.1  1010.0  1010.0  1010.1  1009.8  1009.5  1009.9  1011.2  1009.9   1010.0 


TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV 

19b1      -       -      28.9     -------      2t  2 

1962      ----------- 


27 

.4 

29 

.8 

27 

,9 

28 

,5 

28 

7 

2b. 

,8 

27 

.  7 

27 

b 

27 

,4 

27 

,5 

28 

2 

2b. 

,8 

28 

.  1 

28 

.4 

27, 

,  1 

28, 

,5 

,- 

27, 

,8 

28, 

,3 

28 

.b 

19b3 
19b4 
19b5 

19bb 
19b7 
19b8 
19b9 
1970 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

19bl       -        -        5        ---_-_-,  ,0        - 
19b2      ------------ 

19b3      --b--------- 

19b4      -       0       -       -     110       -       -     350     310     210       -       0 
19b5      -        0        -        -     270        -        -        -     700        -        -        0 

19bb      -        0      50      70     450     4b0        -      IbO     510     340      20      20 
19b7       T        3        3       18       b     510     12b      91      428     245       75        5      1510 
19b8      0        T       0       37     527     4b9      98     141     515     3b4       34        1      21Bb 
19b9      2       0      12      20     252     48b     180     b34     293     340      b7       4     2290 


450 

4b0 

b 

510 

527 

4b9 

252 

48b 

225 

24b 

2b2, 

9 

434 

2b8, 

9 

379 

1970      0       0      39      75     225     24b     392     424     417     332       70        0     2220 

4.3 

3.9   2021.5 


IbO 

510 

340 

91 

428 

245 

141 

515 

3b4 

b34 

293 

340 

424 

41  7 

332 

300, 

,0 

453. 

3 

305. 

2 

238, 

,  3 

4b0. 

2 

350. 

8 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


C«TACAM»S  HONDURAS             HMO  787K1   14  54N  085  5&H    44  M 
NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR      APR      MAY  JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1961  1014.3  1013. fe  1011.7  1012.0  1012.0  1012.3  1013.4  1013.4  1011.3  1010.5     -    1014.2 

1962  1015.7  1014.3  1011.9     -       -  1011.7  1013.6  1012.7  1011.4  1011.7  1013.7  1015.4 

1963  1014.9  1014.1  1013.6  1012.0  1012.6  1011.8     -  1012.2  1010.6  1011.4  1012.6  1014.3 

1964  1014.3  1011.9  1012.8  1011.9  1011.2  1011.1  1012.5  1012.4  1011.2  1011.4  1012.6  1013.7   1012.3 

1965  -    1011.3  1013.4  1012.6  1011.2  1011.2     -       -  1010.4  1011.4     -    1013.1 

1966  -    1013.4  1012.8  1012.1  1011.6  1010.9  1012.0  1012.7  1011.8  1010.8  1013.6  1013.9 

1967  1014.6  1014.6  1014.6  1013.4  1012.9  1011.4  1014.0  1013.4  1011.4  1012.1  1012.9  1014.1   1013.3 

1968  1015.4  1014.5  1015.0  1013.3  1011.0  1012.2  1014.2  1013.7  1011.5  1013.0  1013.1  1014.4   1013.4 

1969  1012.9  1012.4  1011.9  1011.0  1009.9  1009.9  1013.3  1011.0  1010.1  1009.7  1012.7  1014.0   1011.6 

1970  1014.8  1015.6  1012.0  1012.3  1012.1  1013.1  1013.0  1011.9  1011.4  1010.9  1013.9  1013.8   1012.9 

MEAN   1014.6  1013.6  1013.0  1012.3  1011.6  1011.6  1013.3  1012.6  1011.1  1011.3  1013.1  1014.1   1012.7 

CLINO   1014.9  1014.1  1012.9  1012.2  1011.5  1012.1  1013.3  1012.8  1011.3  1011.6  1013.2  1014.7   1012.9 

TEMPERATURE  OEG  C 


1961 

21 

.8 

22 

.5 

23 

,8 

25 

.3 

1962 

21 

.3 

22 

.3 

24 

,5 

1963 

21 

.3 

22 

.5 

23 

.  7 

24 

.  1 

1964 

22 

.4 

23 

.8 

25 

.5 

26 

.2 

1965 

- 

22 

.6 

24 

,0 

25 

.3 

1966 

- 

23 

.3 

24 

,0 

25, 

,5 

1967 

22 

.2 

22 

.  7 

23 

.5 

24 

,8 

1968 

21 

.6 

21 

,9 

23 

,4 

24, 

,9 

1969 

22 

.  1 

23 

.  1 

25, 

,4 

26, 

,4 

1970 

22 

.0 

22 

.7 

24, 

.8 

26, 

,0 

MEAN 

21 

.8 

22 

,  7 

24, 

,3 

25, 

.4 

CLINO 

22 

.7 

23 

,  7 

25, 

,3 

26, 

6 

23.5    23.0 


PRECIPl TATIDN  MM 


1961 

30 

1962 

100 

1963 

40 

1964 

30 

1965 

- 

1966 

. 

1967 

65 

1968 

31 

1969 

33 

1970 

45 

MEAN 

46. 

8 

CLINO 

48. 

0 

90 

260 

330 

120 

1  10 

190 

250 

230 

1  10 

200 

240 

90 

310 

180 

260 

100 

90 

- 

290 

140 

170 

200 

60 

200 

- 

250 

170 

180 

370 

70 

160 

190 

140 

48 

263 

214 

188 

1  1  1 

106 

290 

374 

150 

256 

247 

188 

167 

283 

384 

256 

294 

140 

142 

213 

230 

133 

145 

153 

128.6 

280.  3 

237. 

3 

171.4 

197.7 

162.7 

125.7 

227.8 

243. 

8 

168.1 

177.5 

165.6 

1259 
1758 
1743 
1  196 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CHOLUTECA  HONDURAS  HMO  78724   13  1 8N  087  11H 

NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1964   1010.7  1009.1  1009.5  1009.4  1009.4  1009.9  1010.0  1009.8     -    1009.8 
1965 


1966  -  -  -  -  -       -  -       -       -  -1010.71010.0 

1967  1010.2  1010.6  1010.6  1009.8  1010.1  1009.7  1010.4  1010.0  1009.6  1009.1  1009.2  1010.3   1010.0 

1968  1011.3  1010.4  1012.7  1010.6  1008.9  1011.3  1011.3  1011.1  1009.6  1009.8  1010.1  1010.6   1010.6 

1969  1009.4  1009.2  1009.7  1008.9  1008.8  1009.4  1009.9  1009.6  1009.4  1009.0  1009.7  1010.7   1009.5 

1970  1012.2  1012.0  1010.5  1010.5  1010.4  1011.4  1011.7  1011.0  1010.7  1009.8  1010.8  1009.9   1010.9 

MEAN  1010.8  1010.4  1010.5  1009.9  1009.3  1010.5  1010.4  1010.3     -  1009. 

CLINO  1010.6  1010.4  1009.9  1009.4  1009.2  1009.6  1009.7  1010.1  1009.6  1009. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT 

1964  29.4  30.0  28.0  31.6  30.0    27.2  27.2    27.9     -  26. 

1965  -  30.3  30.7  30.7  27.4    28.4  29.9 


1966 

1967  29.0  28.9  29.2 

1968  28.9  28.0  29.0 

1969  28.6  28.7  30.3    30.4    28.7    26.9    28.1    26.3    26.7 

1970  27.9  28. 7  29 

MEAN  28.8  29.1  29 

CLINO  28.3  28.6  29 

PRECIPITATION  MM 


29 

6 

30 

9 

29 

5 

27 

3 

30 

4 

28 

7 

30 

3 

28 

7 

30 

4 

28 

B 

30 

1 

28 

8 

28.1 

28.3 

28.4 

26.8 

28.1 

27.7 

27.5 

28.3 

28.  1 

26.3 

28.1 

27.8 

1965 


1966  -  -  -       -       -       -       -       -       -       -       6  10 

1967  0  1  54  67       7  314      98  182  283  122  10  5  1143 

1968  0  T  T  13  504  584      77  131  571  483  54  10  2427 

1969  12  0  33  127  299  439  199  465  444  602  73  0  2693 

1970  0  0  0  72  265  201  469  429  488  282  78  2  2286 

MEAN  2.4      .2  14.5  56.5  232.5  409.7  208.8  289.4     -  335.8  44.2  5  4 

CLINO  0  2.2  13.1  39.1  231.2  320.2  173.3  211.4  357.4  293.5  46.2  4.7  1692.3 
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GUANAJA  HONDURAS  HMO  78701   16  28N  085  55H 

NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAT  JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1961      -       -  1010       -       -       -       -       -       -       -       ■       I    „  ' 

iq(,2      ---------    1010.3     -    1013.8 

1'363      -       -  1012.9     --------- 

1964  1015.2  1011.7     -       .       -       -    1012.0     -    1010.7     -       -       - 

1965  -       .       -  1012.0     -  1011.1  1012.1     -    1009.1     -        -    1012.3 

19fcb      -    1012  6  1012  9     -  1010.7  1009.9  1011.1  1011.6  1010.0  1009.7  1013.5  1013.4 

1967  1014  0  1014  3  1013  9  1012  6  1012.1  1010.2  1013.3  1012.2  1009.8  1011.2  1012.5  1013.0   1012. 

1968  1014  9  1013  7  1014  8  1012  6  1010.4  1010.7  1013.7  1012.9  1010.2  1010.2  1014.0  1013.8   1012. 

1969  1012  3  1011  6  1011  4  1010  5  1009.3  1008.8  1012.1  1009,1  1008.4  1008.4  1012,8  1013.0   1010. 

1970  1013.8  1015.0  1011.2  1011.2  1011.1  1012.3  1012.7  1010.9  1009.9  1009.3  1012.9  1013.1   1012. 

MEAN   1014  0  1013  2  1012  4  1011.8  1010.7  1010.5  1012.4  1011.3  1009.7  1009.9  1013.1  1013.2   1011. 

CLINO   1014.5  1013.9  1012.6  1011.7  1010.9  1010.8  1012.5  1012.2  1010.1  1010.9  1012.7  1013.9   1012, 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 


1961 
1962 


1964  22.5    26.4     .       -       -       - 

1965  -       -       -      27.3     -      27.9 

1966  -      25.6    25.6     -      27.9    26.8 

1967  24.8    25.1    25.7    26.7    27.5    27.6 

1968  24 

1969  25 

1970  25 


PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


25 

.  1 

25 

,7 

26 

.7 

27. 

.5 

24. 

,4 

24 

,8 

26 

.6 

28. 

.0 

26 

.0 

26 

.5 

27 

.5 

28. 

.4 

24. 

.6 

26. 

.5 

27 

.8 

27. 

.2 

25 

4 

26 

.  1 

27 

,3 

27 

.8 

25 

,8 

26 

.5 

27 

.5 

28 

.  1 

27,9 

26,4 

25.6 

25 

28,0 

26,7 

23.4 

25 

28,1 

27,5 

25.8 

25 

27,8 

27,7 

25.1 

25 

1961 

380 

40 

40 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1962 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

330 

- 

130 

- 

1963 

- 

120 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1964 

20 

30 

- 

- 

- 

- 

180 

- 

30 

- 

- 

- 

- 

1965 

- 

- 

10 

- 

110 

210 

190 

- 

- 

440 

- 

1966 

- 

110 

70 

. 

70 

300 

130 

130 

130 

500 

410 

390 

- 

1967 

390 

85 

64 

31 

132 

88 

301 

151 

72 

664 

537 

160 

2675 

196B 

335 

123 

275 

0 

15 

67 

173 

225 

218 

694 

256 

445 

2826 

1969 

109 

17 

148 

13 

103 

59 

150 

92 

230 

296 

571 

51 

1839 

1970 

167 

152 

38 

29 

201 

222 

226 

69 

113 

168 

667 

154 

2206 

MEAN 

233 

5 

79. 

6 

107, 

9 

13, 

,8 

104, 

.2 

141  . 

,0 

195, 

7 

133, 

.4 

140, 

4 

442. 

.0 

488.2 

252, 

9 

2332 

CLINO 

241, 

,5 

107. 

7 

84. 

,7 

62, 

,7 

60, 

6 

111. 

.4 

237, 

8 

163, 

.7 

144. 

4 

505, 

.5 

400.1 

354, 

.0 

2474 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


L»  MESA/SAN  PEDRO  SULA  HONDURAS  WMO  78708  15  27N  087  5bH      7  M 

NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR  MAY  JUN      JUL  AUG      SEP      OCT  NOV      DEC       MEAN 

19b1   1015.7  1013. 9  1011.0  1011.1  1011.7  1011.5  1012.7  1013.1  1010.5  1011.3  1012. b  10M.3   1012.5 

1'3b2   101b. 7  1013.5  1011.5     -       -  1010.8  1013.4     -  1010.8  1011.7  1014. b  101b. 2 

19b3   1015.1  1014.5  1013.2     -  1012.8  1010.8     -  1012.1  1008.8  1012.8  1013.7  101b. 3 

1<3b4      -    1012.1  1012.0  1008.5  1 008 .  b  1008.7  1011.8  1012.0  1010.8  1013.1  1013.4  1013.8 

18b5      -    1011.3  1013.7  1013.1  1012.0  1011.2  1013.8     -  1010.8     -       -  1014.8 

18bb      -    1014.3  1014. b  1012.0  1011.8  1011. b  1012.2  1013.2  1011.8  1012.0  101b. 8  101b. 1 

18b7   101b. 7  101b. b  1015.8  1013.7  1013.2  1011.5  1014. b  1013. b  1011. b  1013.7  1015.5  1015.0   1014.3 

18b8   1017.3  101b. 0  101b. 8  1013.1  1010.4  1010.8  1014.1  1013.4  1011.0  1011.7  1014.0  1015.3   1013.7 

18b8   1013.3  1012.3  1012.1  1010.7  1008.8  1008.1  1012.2  1008.8  1008.4  1008.5  1013.8  1014.4   1011.4 

1870   1014.8  101b. b  1011.4  1011.2  1012.3  1012.2  1012.3  1011.4  1011.1  1011.5  1015.8  1015.3   1013.0 

MEAN   1015.7  1014.1  1013.2  1011.8  1011.5  1010.8  1013.0  1012.3  1010.8  1011.8  1014.5  1015.2   1012.8 

CLINO   1014.7  1014.4  1013.1  1011.8  1010.8  1011.1  1013.0  1012.4  1011.1  1012.3  1014. b  1015.4   1012.8 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR      APR  MAY  JUN      JUL  AUG      SEP      OCT  NOV      DEC       MEAN 


18bl 

- 

25 

.  7 

18b2 

22 

.7 

23 

.  7 

25 

.3 

18b3 

23 

.1 

23 

,2 

25 

.4 

18b4 

- 

23 

.7 

25 

.8 

18b5 

- 

24 

.0 

24 

.8 

18bb 

. 

23 

.b 

23 

.7 

19b7 

22 

.5 

23 

.2 

24 

.4 

18b8 

22 

,8 

22, 

.5 

23 

.  7 

18b8 

23 

.6 

24, 

.5 

25 

.b 

1870 

23, 

.2 

22 

.5 

25 

.8 

MEAN 

23, 

.0 

23, 

.4 

25 

.0 

CLINO 

23, 

.b 

23 

.8 

25 

.5 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FE 

18b1  170  8 

18b2  70  2 

18b3  30  1 

18b4      -  1 

18b5      -  2 

19bb      -  17 

1867  13b  8 

1868  35  3 
1969  48 

1870  47  5 


27,8    2b. 8 


20 

bO 

250 

- 

180 

130 

20 

bO 

40 

250 

80 

50 

320 

130 

bO 

310 

80 

21 

20b 

51 

2b2 

123 

1  18 

152 

85 

154 

31 

b2 

122 

23 

.  1 

23 

.8 

24 

.0 

22 

,  1 

23 

,8 

17.8    72.8   1b5.b   125.1    8b. 3 
18.8    72.0   127.3    85.8    87.0 


2b 

,5 

25, 

,  7 

24 

.2 

23 

,b 

25.1 

27, 

,0 

2b. 

,8 

24, 

.2 

23, 

,b 

2b.  1 

2b, 

,b 

2b. 

,5 

23 

.  1 

23, 

,5 

25.  b 

2b, 

b 

25, 

,3 

23 

,b 

23, 

,2 

25.3 

27, 

0 

2b, 

,0 

24, 

,2 

23, 

,4 

25.8 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

100 

150 

100 

70 

1  1  30 

120 

380 

bO 

50 

- 

2b0 

130 

100 

110 

- 

IbO 

120 

80 

250 

- 

bO 

240 

- 

130 

IbO 

130 

BO 

. 

157 

247 

223 

123 

1383 

222 

158 

14b 

151 

1383 

175 

1  14 

274 

b7 

1273 

202 

b8 

125 

1b1 

873 

158. 

b 

171 

0 

1  38. 

7 

130. 

2 

1247 . 1 

Ib4. 

7 

145. 

1 

140. 

,2 

88. 

B 

1077 . 1 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


PUERTO  LEMPIRA  HONDURAS  WMO  78711  15  1 3N  083  48W       M 
NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV     DEC       MEAN 

iqfc5      -        -        -  -  -        -        -        -  -1011.1- 

igfcb      -    1013.3     --------  1012.5  1011.5 

1"3fc7   1012.5  1013.1  1014.8  1014.0  1013. b  1011. b  1013. b  1012.7  1011.2  1011.8  1012.2  1013.4   1012.9 

ISbB   1014.8  1013. b  1014.8  1013. b  1010.8  1011.0  1013.4  1013.0  1011.0  1010.5  1011.8  1013.3   1012. b 

nbS   1012.0  1012.5  1012.3  1011.1  100"3.b  100"3.4  1012.2  1010.7  1010.5  100'9.5  1012.0  1013.3   1011.3 

1970   1014. b  1015.5  1012.7  1013.0  1012.5  1012.7  1012.8  1011.8  1011.2  1011.7  1014.4  1014.2   1013.1 

MEAN      -    1013. b     -------  1010.9  1012. b  1013.1 

CLINO   1014.2  1014.1  1013.3  1012.9  1011.9  1011.7  1012.7  1012.1  1010.9  1010.8  1012.1  1013.5   1012.5 

TEMPERATURE  DEG  C 


19b5 


19bb      -  2b. 0 

19b7  24.8  24. b  25.5 

19b8  25.0  24.2  25.1 

19b9  24.9  25.1  2b. 4 

1970  24.9  25.5  2b. 0 


MEAN 
CLINO 


PRECIPITATION  MM 


19bb 

- 

19b7 

3bb 

19b8 

274 

1969 

192 

1970 

143 

- 

- 

390 

210 

42 

315 

210 

223 

18b 

47b 

212 

202 

25feb 

209 

302 

310 

341 

372 

38b 

413 

b32 

3382 

299 

283 

43b 

193 

380 

295 

b84 

1b2 

308b 

4b3 

3bb 

4b3 

3b4 

224 

245 

5b4 

183 

3237 

75. b     -------      34b. 4   452. b   277  8 

185.3    91.0    57. b    b1.3   190.7   295.1   33b. 0   270.9   280.4   404.0   330.0   220.2   2722.5 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SANTA  ROSA  OE  COPAN                                HONDURAS               HMO  78717   14  A7N    0B8  47H   108  M 

NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

nfcl  1011.4  1007.6  1012.3  1008. "S     -    1004.7  1007. b  1007. <3  lOOfc.l  1008.3  1008.0  1010.3 

nb2  1011.8  1009.0  lOOfc.g     -       -    1007.4  100"3."3  1007.8  100b. 2  1007. ^  1010.5  1011.5 

l'3b3  1010^7  lOOS.B  1008.2  1007.2  1007.7  1005.7     -    100b. "5  1005.1     -    1013.7  1015.8 

lSfe4  1014  b  1011. '9  1011.9  1010.5  1009.9  1010. b  1013.5     -    1010. b  1013.1     -    1013.8 

1965  -    1011.21012.2     -       -       -       -       -    1010.11012.3     -    1014.1 

19bb  -    1013. b  1013.5  1010.8  1011. b  1010.7  1011.3  1012.1     -    1011. b  1015.9  1015.3 

19b7  1015  b  1015.3  1014.3  1012, b  1011.8  1010.4  1013.3  1012.5  1011.0  1012. fc  1014.4  1013.9   1013,1 

19b8  1015.5  1014.9  1015.4  1012.8  1010.7  1011.3  1013. b  1013.5  1011.2  1011.8  1014.2  1015.1   1013.3 

19b9  1015.1  1012.2  1011.8  1010.3  1010.1  1009.3  1011.9  1009.9  1009,7  1010,3  1014.4  1015.0   1011.7 

1970  1015.3  101b. 9  1011.3  1011.0  1012.8  1012. b  1012.7  1011.3  1010,7  1011.3  1015.8  1015.1   1013.1 

MEAN  1013. e  1012.2  1011.8  1010.5  1010.7  1009.2  1011.7  1010.2  1009.0  1011,0  1013.4  1014.0   1011,5 

CLINO  1013.1  1011.9  1010.0  1009.9  1008.8  1008.7  1010.4  1009.8  1008.7  1010.3  1012.2  1013.4   1010. b 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP     OCT      NOV      DEC       MEAN 

19b1  13 

19b2  lb 

1963  1b 

1964  17 
1965 

19bb 

19b7  1b 

1968  17 

1969  17 

1970  17 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN  FE 

1961  110  b 

1962  60 

1963  20  1 

1964  20  1 
1965 

19b6      -  3 

1378 

1968  28  25      17      2b     242     339     215     17b     3b5     143      80      93     1749 

1969  81  4      32      30     263     327     330     420     448     263      79      63     2340 

1970  69  53      27      74     119     320     432     192     378     128      85      bO     1937 

55.8  25.5    35. b    49.8   134,4   277.5   290.9   221.3   28b, 4   141.3    72.9    b4.5   1655. 

38.0  23.5    27.1    38. 4   143.0   279.6   23b. 5   187.3   293.2   171.2    82. b    bO . 8   1581. 


18 

,2 

19 

,9 

1  7 

.  7 

19 

,8 

17 

,8 

19 

,4 

18 

,8 

20 

.2 

18 

1 

19, 

,3 

17 

B 

19 

,  1 

1  7 

1 

20, 

,0 

1  7  , 

,3 

19, 

.5 

1  7  . 

.  4 

19 

.5 

17  , 

,4 

19, 

.8 

0 

220 

390 

140 

190 

110 

- 

- 

290 

230 

250 

230 

110 

.0 

20 

210 

240 

220 

2 

120 

- 

320 

270 
2b0 

80 
200 

'0 

130 

320 

230 

200 

_ 

80 

lb 

47 

194 

180 

152 

217 

158 

!b 

242 

339 

215 

17b 

3b5 

143 

10 

2b3 

327 

330 

420 

448 

263 

'4 

119 

320 

432 

192 

378 

128 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


TEGUC1G«LP«'TONCONT1N  AP  HONDURAS  HMO  78720   14  04N  087  1 3M   100  M 

NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

nfcl  1013.5  1012.5  1010.4  1009. fe  1010.4  1010.5  1 0 1  1  .  E>  1011. fc  1009. 9  lOOS.fc  1011.3  1012. fe   1011,1 

1962  1014.5  1012.5  1011.5  -  -  1010.4  1011.8  -    1010.2  1010.7  1012.8  1014.0 

1963  1013.3  1012.6  1011.4  1010.4  1010.8  1010.5  -  1010.7     -  1010.5  1012.1  1013.6 

1964  1013.2  1010.4  1010.5  1009.7  1009.7  1010.2  1010.8  1010.6  1009.9  1011.2  1011.4  1012.2   1010.8 

1965  -    1011.1  1011.1  1010.4  1009.7  1011.1  1011.3  -    1009.2  1011.0     -    1011.9 

1966  -    1011.7  1011.2  1009.9  1009.8  1009.8  1010.6  1011.2  1010.3  1009.9  1013.2  1012.9 

1967  1013.2  1012.8  1012.3  1011.3  1010.9  1009.8  1012.1  1011.4  1010.1  1010.6  1011.8  1012.4   1011.6 

1968  1013.3  1012.7  1013.2  1010.8  1009.4  1010.5  1012.2  1011.7  1009.9  1010.2.1012.1  1013.2   1011.6 

1969  1015.1  1010.4  1009.5  1008.9  1008.6  1008.8  1011.1  1009.4  1008.8  1008.5  1011.4  1012.4   1010.2 

1970  1013.0  1013.5  1009.8  1009.8  1010.4  1011.0  1011.2  1010.1  1010.3  1010.3  1013.7  1013.0   1011.3 

MEAN  1013.6  1012.0  1011.1  1010.1  1010.0  1010.3  1011.4  1010  8  1009.8  1010. 

CLINO  1012.8  1012.0  1010.6  1009.8  1009.4  1010.0  1011.1  1010.7  1009.8  1010. 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN      FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP  OCT 

1961  19.4    19.9  21.6  23.3  23.0  22.1  21.6  22.2    21.7  21. 

1962  18.8    19.0  22.2  -  -  22.0  21.7  -  21.9  21. 

1963  19.2    20.4  21.6  22.3  22.6  22.1  -  22.2     -  21. 

1964  19.1    21.0  21.9  23.8  23.2  21.6  21.6  22.3    21.9  20. 

1965  -  20.5  21.3  22.6  20.0  22.5  22.1  -      22.5  21. 

1966  -  21.1  21.5  23.4  24.0  22.3  22.3  22.3    22.3  22. 

1967  19.3    20.3  21 

1968  19.3    19.5  20 

1969  25.2    21.1  23 

1970  20.1    19.5  22 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

1961  10  10  10  40      70     150     110      60     150      70      80       3      763 

1962  10  T  0 

1963  5  5  11 

1964  1  1  2 

1965  -  6  0  2 

1966  -  3  30  3 

1967  12  4  15     104  55     144       61       35     155      40        8        6      639 

1968  5  3  T  3     299     243      26      82     258      87      30      13     1049 


1012 

.2 

1012 

,8 

1011.2 

1011 

,  7 

1012 

,  7 

1010.9 

NOV 

DEC 

MEAN 

20, 

,5 

19, 

,9 

21  .4 

22 

,2 

23 

.0 

22, 

,  1 

22 

,8 

22 

,9 

22, 

,  1 

24, 

,4 

23 

.7 

22, 

,8 

23, 

,5 

22 

,  7 

22, 

,  3 

23, 

,  1 

22 

.8 

22, 

2 

23, 

,  1 

23 

,2 

22. 

,3 

1969 


70 

150 

180 

150 

140 

100 

260 

150 

90 

270 

180 

55 

144 

299 

243 

177 

26 

113 

67 

153.8 

148 

153.6 

154 

1970      9       1       0      90     113      67     143     101     293     277      53     .22     1169 


60 

150 

70 

- 

160 

190 

60 

- 

90 

70 

180 

60 

- 

260 

1  10 

50 

130 

190 

35 

155 

40 

82 

258 

87 

68 

262 

179 

01 

293 

277 

78.3 

205.3 

129 

90.3 

185.7 

137 

957 


902.8 
912.6 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TELA                                               HONDURAS  WMO  78706  15  «2N  087  28H  M 

NOTES  ON  PAGE  18 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

^3b■\  1014.7  1013.0  1010.0  1010.1  1010. g  1010.4  1011.5  1012.1  100'?.4  1010.3  1011. b  1013.2   1011.4 

19fc2  101b  1  1013  0  1011  0  -  -  1010,2  1012.7  -  1010.0  1 0 1 0 , ^  1014.0 

13b3  1014  4  -  1012.5  1011. g  1012.4  1010.0  -  1011.1  1008.9  1012.2  1 0 1 2  .  <3  1015.7 

l'3b4  1014.4  1011.4  1011.4  1010. b  1010. b  1010.7  1011.4  1011.3  1010.0  1012.3  1012.7  1013.2   1011.7 

1<3b5  -  1011.2  1012.3  1011.7  1010. "3  1011.1  1012.4  -  lOO^.b  1014.2     -  1013.0 

l<3bb  -  1012.9  1013.4  1010.5  1010.3  1009.8  1010.7  1011.5  1009.9  1010.2  1014.4  1014.3 

19b7  1014.7  1014.8  1014.0  1012.4  1012.2  1010.5  1013. b  1012.7  1010.3  1012. b  1014.2  1013.9   1013.0 

19b8  101b. 0  1015.0  1015.8  1013.1  1010.3  1010. b  1013.9  1013.2  1010. b  1011.3  1013. b  1014.9   1013.2 

19b9  1013.1  1012.2  1012.1  1010. fc  1009.7  1008.9  1012.1  1009.5  1008.9  1009.3  1013. b  1014.2   1011.2 

1970  1014.8  101b. 5  1011.4  1010.9  1012.1  1012.2  1012.3  1010.8  1010.1  1010.7  1015.4  1014. b   1012,7 

MEAN  1014.8  1013.3  1012.4  1011.3  1011.0  1010.4  1012.3  1011,5  1009.8  10 

CLINO  1014.8  1013.7  1012.2  1011.2  1010. b  1010.4  1012.2  1011, b  1009.7  10 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

19fel  23.2  23.7  25.5  2b. 2  27.1    2b. 7  2fc . 1  2b. 4  -      24.5    23.8  23.5 

1962  22.5  23.4  24.7  -  -       26.9  2b . 2  -  26.4    25.5    23.3 

1963  22.9  -  24.8  25.6  26.2    27.3  -  26.7  26.5    24.5    24.0  22.3 

1964  22.7  23.5  25. b  27.1  27.4    2b. b  2b. 9  27.1  26.9    24.3    24.0  23.5     25.5 

1965  -  23.9  24.2  26.0  21.0    26.8  26.7  -  26.3    25.2     -  23.6 

1966  -  23.3  23.9  26.7  27.1    26.3  26.8  2b. 8  26.6    25.5    22.5  22.1 

1967  22.3  23.3  24.1  25,9  26.7    27.2  27.0  27.2  26.6    25.2    23.6  23.9     25,3 

1968  22.9  22.7  23.2  25.5  27.1    27.4  26,9  26.6  26.8    25.5    24.2  23.3     25.2 

1969  23.6  24.4  25.1  27.2  27.5    27.8  27,1  27.0  26.5    26.0    23.8  23.1     25.8 

1970  23.1  22.9  24.7  26.7  2b . 3    27.1  2b. 6  2b . 7  2b . 4    26.2    22.5  23.4     25.2 

MEAN  22.9  23.5  24.6  26.3  26.3    27.0  26.7  2b. 8  26.6    25.2    23.5  23.2     25.2 

CLINO  23.3  23.4  24.7  26.0  2b . 7    27.2  2b. 7  26.7  26,9    25,7    24.3  23.3     25.4 

PRECIPITATION  MM 


1961 

600 

600 

30 

1962 

460 

30 

130 

1963 

120 

170 

1964 

120 

360 

1 

1965 

50 

80 

1966 

280 

1967 

471 

230 

65 

1968 

231 

239 

249 

1969 

183 

78 

214 

1970 

198 

,152 

84 

MEAN 

297.9 

217.4 

130 

CLINO 

238.0 

164.3 

83 

44.2   112.0 


160 

360 

450 

260 

4b0 

200 

330 

3610 

120 

400 

- 

220 

600 

210 

- 

30 

180 

250 

520 

530 

440 

2b0 

1  10 

80 

120 

510 

430 

600 

2661 

110 

150 

290 

530 

420 

600 

1  70 

140 

190 

540 

360 

400 

88 

124 

108 

236 

460 

628 

254 

2885 

60 

150 

317 

231 

361 

418 

735 

3047 

108 

245 

119 

591 

346 

675 

242 

3191 

204 

279 

241 

252 

101 

340 

480 

2425 

174.0 

220.9 

204  .4 

264  . 

0 

442. B 

421  . 

2 

433.4 

2962. 

,5 

127.4 

175.7 

228.0 

218, 

5 

350.7 

399. 

6 

359.6 

2514. 

,9 

JAMAICA 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BLACK  RIVER                                    JAMAICA              MMO         18  01N  077  51M  M 
NOTES  ON  PAGE  20 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  TOTAL 

24.1   llfe.fe   242.3     5.3    53.8   135. fc   162.3   208.3   3'3fc .  2    «3.3  59.4  1470.4 

.8  43.4  1134.0 

109.2   175.3    41.4   122.7   178.6    46.7   186.4   141.5   219.2    92.0  114.8  1462.1 

.6  33.3  1190.5 

.8  10.9  810.6 

.9  T  1353.2 

.7  T  1067.9 

.2  T  1055.7 

.3  58.2  1154.4 

.0  96.3  1501.7 

48.2       120.7       146.8       143.3         91.9       147.2       127,6       187.4          93.2  41.6  1220.0 


1961 

22 

6 

1962 

64 

8 

1963 

34 

3 

1964 

1 

0 

1965 

36 

1 

1966 

35 

1 

1967 

T 

1968 

4 

1 

1969 

53 

3 

1970 

61 

0 

242 

3 

5 

3 

53 

8 

135 

6 

162 

3 

208 

3 

396.2 

228 

3 

170 

4 

112 

8 

70 

4 

47 

8 

146 

6 

167.1 

41 

4 

122 

7 

178 

6 

46 

7 

186 

4 

141 

5 

219.2 

321 

1 

161 

8 

82 

8 

93 

0 

154 

4 

103 

1 

107.2 

37 

1 

109 

5 

61 

5 

81 

3 

237 

7 

82 

0 

76.7 

57 

7 

123 

4 

476 

0 

147 

8 

60 

5 

142 

0 

165.4 

101 

1 

105 

9 

149 

4 

56 

6 

164 

1 

73 

7 

176.5 

13 

5 

133 

6 

81 

3 

164 

3 

131 

6 

81 

0 

194  .  1 

68 

4 

294 

1 

8 

9 

26 

4 

218 

9 

100 

1 

256.0 

96 

5 

241 

3 

227 

8 

96 

5 

108 

2 

197 

6 

115.3 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CASTLETON  GARDENS  JAMAICA             HMO         18  ION  076  50H    22  M 

NOTES  ON  PAGE  20 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1"9b1  32.5    84.8    89.2   322. fc   217.2    31.2   10b. 2   140.0   176.0   278.1    42. "3   566.7   2087.4 

1'5b2  149.4     6.9    41.4   194.8   202.2   222.8    51.6   225.8   175.0   529.6   355.9   382.3   2537.7 

1963  88.6   163.3   249.4    23.9   261.4   119.4    78.2   183.6   147.6  1048.3   395.5   280.7   3039.9 

1964  186.0    11.7    21.1   278.6   141.0   162.8   147.1   186.2   329.2   244.3   194.8   168.4   2071.2 

1965  147.8    12.7    26.9    78.2   710.9    82.3     6.4    85.1   273.6   340.4   475.0   408.9   2648.2 

1966  -.-..-...-.- 

1967  ------------ 

1968  ------------ 

1969  ---------     324.1 

1970  303.5   188.0    25.4     3.8   353.8    56.4    26.7    72.9   182.9   265.4   999.5   369.1   2847.4 

MEAN  151.3    77.9    75.6   150.3   314.4   112.5    69.4   148.9   214.1   432.9   410.6   362.7   2520.6 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


CINCHONA  GARDENS 
NOTES  ON  PAGE  20 


IS  04N  07fe  aew   149  M 


TEMPERATURE  DEG  C 


iqfc! 

20.8 

19.3 

21 

2 

21 

3 

21 

2 

22 

3 

22 

9 

23 

0 

23 

5 

21 

7 

20 

7 

19(i2 

20.8 

20.4 

20 

3 

20 

7 

21 

7 

22 

9 

24 

2 

23 

1 

23 

7 

22 

1 

20 

7 

19t3 

20.3 

19.9 

20 

8 

20 

7 

21 

4 

22 

2 

23 

4 

22 

9 

23 

4 

20 

9 

21 

4 

n&4 

20.3 

21.5 

22 

5 

22 

4 

23 

5 

22 

5 

22 

5 

22 

9 

23 

1 

21 

2 

21 

3 

19b5 

19.3 

20.7 

21 

b 

21 

7 

20 

8 

22 

5 

23 

4 

23 

8 

23 

1 

21 

7 

23 

3 

1<3C>& 

20.7 

20.7 

20 

9 

21 

8 

21 

8 

22 

4 

22 

8 

23 

5 

23 

0 

21 

8 

20 

3 

l-Jb? 

21  .1 

20.3 

20 

b 

21 

3 

23 

1 

22 

7 

24 

4 

24 

0 

23 

2 

23 

5 

22 

8 

1SE>8 

20.9 

20.5 

21 

9 

22 

3 

23 

8 

23 

5 

25 

1 

24 

7 

23 

5 

22 

7 

22 

9 

1Sb9 

20.5 

19.8 

22 

0 

21 

5 

22 

8 

23 

0 

24 

9 

24 

3 

23 

1 

22 

3 

21 

7 

1"370 

19.9 

20.4 

21 

1 

21 

7 

20 

5 

22 

8 

23 

0 

23 

0 

21 

8 

21 

3 

19 

7 

21  .5 
22.1 


MEAN     20.5    20.4 
PRECIPITATION  MM 
TEAR    JAN     rE8 


1901 

1902  81.0 

1903  24.1 

1904  159.5 

1905  297.2 

190b  113.3 

1907  b2.2 

1908  225. b 

1909  Ibb.b 

1910  293.4 

MEAN  158.1 


b3.0   309.8 


85.3 

5b.  4 
134. b 
119.1 
44  .5 
b3.2 


127.5 

213.1 


192.5  210. b 

47.0  43.2 

141.2  105.2 

100.3  43.7 

231.4  35. b 


MAY 

171  .5 
353.8 
328.9 
127.0 
244  .3 

123.7 
377.7 
139.2 
120.4 
52.1 


JUN 

484  .  1 
323.3 
b8.8 
493.3 
243.3 


7.4       597.4 


4b. 2  21b. 2 

3b9.b          75.9  224.8 

83.1        1 35. 1  50.0 

323. b          37.8  7b. 7 

139.7          78.5  245. b 

135.9         77.7  132. b 


SEP 


OCT 


521.0  458. 
43  .2  201  . 
b5.8  111. 

127.5  1 124  . 

243.1  3b7. 


582.9 
129.8 
14b. 3 
559. b 
38b. b 


212. 
2b3. 
228. 


129.5 
295.  1 
444  .0 
329.9 

517.7 
217.7 
175.5 
2415.5 
155.7 


DEC 

190.2 
3b9.B 
381  .3 
212.1 
2b1  .  1 

194  .8 


34.9   154.7    97.3   203.9   2bb.5    bb . 3   17b. 3   280.6   418.1   520.1   29b .  7 


2110.2 
2 15b. 4 
318b. 5 
2b09.2 

2874.8 

2080.0 

3032. b 

2723.5 


1911  330.7  81. 

1912  154.4  95. 

1913  202.9 

1914  29.2  b8. 

1915  197.1  172. 


191b 
1917 
1918 
1919 
1920 


145.3 


275.3  bl.2 

81.8  85.3 
137.9  172.2 

58.4  54. b 

75.9  107.2 


135.1 
120.9 
142.7 
121.9 
1b3.  1 

1b4  .  1 

185.4 

b5.8 

2bb.4 

5.8 


224  .8 
50.8 
lb3.8 
100. b 
171.7 

520.7 
223.0 
41b  .  1 
44b. 3 
180. b 


27.2   131 .b 


58.7   158.2 


74.9   798. b 


220.0 
58.4 
37.  1 

101.3 
lb. 3 


7bb. 
127. 
241  . 


91  .7  3bb.5  131  .b 

44.2  202.4  1597.2 

lb2.1  209.8  b54.8 

40.1  239.8  502.7 

b21 .3  314.7  704 . 1 


202.9 
b54.b 

85. b 
210. b 

80.8 


5b2. 
1b3. 
393. 

145. 
343. 


701  .8 
492.3 
109.7 
349.5 
101  .b 


10b. 9   1428.0 


117.3 

89.2 

315.5 


375b. 1 
2493.3 
1859.5 
2343.4 
1045.9 


MEAN  139.8       lib. 3         7b. 9       137.1       249.8       133.8  73.0       234.3       219.4       294.2       534.5       lb9.7       2378.8 


1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

192b 
1927 
1928 
1929 
1930 


b72.b 

192.0 

319.0 

39.1 

52.8 

49.3 
398.0 
108.5 

79.5 
125.5 


78.5 
84.3 
94.0 


54. 
182. 


181.1 
122.4 
40.9 


143.3 

51  .8 

202.7 


b5.0       148.1 


b7.  1 
15.5 


291  .8 
57.2 
254.8 
112.0 
135.9 

110.0 
137.2 
293.4 


MEAN    203. b   144.2 


33.0   380.0   Ibl.O 


b7.3   140.3   1b4.2 


172,0 
50.3 
21  .8 
53.8 
74.2 


27.9   127.3   1b8.9 


340. 
205. 


143. 


58 . 7   251  .0 

148.8    75.7 

39. b   401. b 


247. 
224. 
228. 
212. 


208. 

1b8.9  84.3 

353.8  149.1 

397.0  b78.4 

73.9  470.4 

290.8  254.5 

bb3.7  b23.8 

254.0  b04.8 

131.3  113.0 

192.3  83b. 7 


154.7 
313.2 

1  78  .  1 


79.8 
142.7 

b4.e 


2871 .2 
1137 .2 
1717.1 
2299.9 
1589. 1 

1945.0 
2757.2 
2191  .b 
1205.2 
2189.3 


52.8       125.4       184.4       273.4       395.8       171.7       1990.3 


1931 
1932 
1933 
1934 
1935 

193b 
1937 
1938 
1939 
1940 

MEAN 


370. 
115. 


198.9 
55.  b 


75.7 

30.2 

7.b 

24b. 4 

130.b 

62.5 


125.2    8b. 4 


102.4 

17.8 

1b0.8 


83.8 
34.8 


18b.  4 

315.7 

11  .2 

3b. 3 

lb. 5 

105.2 
110.7 
110.2 
eb.1 
137.9 


1b8.7 
148. b 
57.9 
13b. 4 
18b. 9 

451  .b 
372. b 


224.0 

24.1 

293. b 


70. b    82.3 


284.7  472. 
1b9.2  302, 
28b. 8  1122. 
149.1   375. 


124  .2 
120.  1 
3b8.3 
184.9 
283.2 

285.2 
187.8 
329.2 


39.4   114.8 


253.0 
359.7 
252.7 
521  .7 
349,8 


428  .8 
5b5.2 
708.2 
b83.3 


418.1       54b. 1        122.7 


148. 
555. 


94.2 
128.0 
870.7 
194. b 
131.8 

184,2 
129,8 
143.0 
117.9 
207.0 


2b82.5 
2004.0 
4330.0 
2434. b 

2141.4 

2b09.4 
2201  .7 
1739.3 
2529. b 
2042.8 


72.9      lll.b      19b. 9      1b7,b       llb.b       194.9      218.7      455. b      501.7      220.1       2471.5 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA        ^85 


CINCHONA  GARDENS  JAMAICA  WMO  18  04N  076,  3'iU        149  M 

NOTES  ON  PAGE  20 

PRECIPITATION  MM 


1941 

177 

3 

3&8 

8 

95 

0 

29b 

2 

158 

2 

17 

0 

97 

8 

20 

6 

149 

4 

204 

0 

99 

8 

104 

1 

1788 

2 

1942 

93 

5 

100 

1 

28 

7 

218 

9 

282 

7 

674 

9 

1  14 

0 

285 

8 

166 

6 

564 

1 

591 

3 

362 

5 

3483 

1 

1943 

48 

5 

369 

b 

319 

8 

167 

1 

311 

4 

50 

5 

59 

9 

112 

3 

79 

0 

597 

2 

138 

9 

205 

0 

2459 

2 

1944 

100 

6 

15 

5 

4 

3 

70 

6 

155 

2 

216 

9 

201 

2 

460 

8 

216 

9 

890 

0 

386 

1 

235 

2 

2953 

5 

1945 

191 

3 

4E> 

5 

15 

0 

77 

0 

245 

9 

101 

6 

76 

5 

284 

0 

427 

7 

366 

0 

890 

3 

296 

7 

3018 

5 

194C> 

48 

5 

159 

0 

Ibb 

b 

67 

3 

31 

2 

23 

1 

43 

2 

98 

6 

266 

7 

194 

1 

185 

9 

164 

6 

1448 

8 

1947 

82 

8 

191 

5 

81 

0 

47 

8 

1  17 

1 

19 

3 

148 

3 

167 

1 

311 

9 

340 

6 

34 

8 

481 

3 

2023 

5 

1948 

200 

4 

30 

7 

19 

1 

85 

3 

359 

9 

421 

1 

119 

9 

58 

9 

364 

7 

258 

8 

1  12 

8 

90 

9 

2122 

5 

1949 

140 

5 

55 

b 

52 

b 

18 

0 

151 

9 

92 

5 

109 

0 

88 

4 

233 

4 

254 

8 

386 

1 

568 

5 

2151 

3 

1950 

216 

7 

272 

5 

28 

7 

104 

1 

1  17 

3 

68 

6 

83 

6 

179 

B 

207 

5 

1096 

0 

545 

1 

210 

8 

3130 

7 

130.0       161.0         81.1        115.2       193.1        168.5       105.3       175.6       242.4       476.6       337.1       272.0       2457,9 


1951 

42 

2 

37 

3 

14 

7 

86 

1 

179 

6 

1  14 

6 

136 

1 

572 

5 

1  16 

1 

238 

8 

1182 

4 

133 

9 

2854 

1952 

76 

7 

56 

7 

36 

8 

289 

3 

1  77 

8 

30 

7 

198 

6 

105 

4 

210 

6 

217 

4 

139 

7 

191 

0 

1730 

1953 

231 

6 

37 

1 

56 

4 

14 

0 

489 

2 

128 

5 

198 

6 

102 

9 

250 

7 

236 

7 

172 

0 

131 

6 

2049 

1954 

121 

7 

244 

3 

124 

0 

158 

2 

165 

1 

85 

6 

43 

7 

253 

0 

205 

2 

356 

4 

202 

2 

106 

9 

2066 

1955 

136 

1 

223 

3 

18 

5 

26 

9 

1  71 

2 

231 

1 

104 

9 

164 

8 

248 

7 

253 

2 

156 

0 

395 

7 

2130 

1956 

99 

3 

125 

5 

184 

9 

134 

9 

115 

6 

253 

0 

139 

2 

54 

1 

51 

1 

567 

7 

257 

0 

193 

0 

2175 

1957 

77 

2 

88 

6 

45 

5 

87 

9 

128 

0 

28 

4 

1  1 

2 

17 

8 

257 

8 

201 

9 

104 

1 

90 

9 

1  139 

1958 

158 

8 

34 

3 

12 

7 

13 

0 

476 

0 

296 

7 

74 

2 

87 

6 

258 

3 

420 

4 

181 

1 

178 

6 

2191 

1959 

158 

8 

56 

9 

54 

9 

128 

8 

133 

6 

27 

7 

33 

5 

21 

8 

133 

1 

246 

1 

218 

7 

198 

6 

1412 

1960 

322 

6 

98 

8 

197 

1 

258 

3 

147 

3 

301 

e 

54 

4 

108 

7 

325 

9 

228 

3 

268 

7 

257 

6 

2569 

142.5       100.3         74.5       119.7       218.3       149.8         99.4  148.9  205.7  296.7  288.2       187.8       2031.9 

85.3  198.1  260.3  552.2  210.3 

51.3  169.2  171.7  223.8  271.3 

101.9  179.6  123.2  1349.8  891.3 

83.3  416.1  233.2  284.2  159.5 

15.5  90.7  238.5  97.3  608.6 

95.8  162.6  150.6  275.8  1221.0 

31.7  8.9  326.9  264 .4  214.4 

154.4  24.4  148.8  312.2  534.4 

45.5  390.7  198.6  376.9  472.7 

210.3  201.9  90.9  423.9  981.5 

92.4        119.7        164.1        316.5        186. 3          87.5  184.2  194.3  416.1  556.5       274.8       2719.9 


1961 

54 

9 

81 

8 

130 

3 

169 

7 

175 

8 

44 

7 

1962 

46 

2 

18 

0 

130 

8 

294 

6 

183 

4 

128 

0 

1963 

52 

8 

142 

2 

362 

7 

145 

0 

484 

9 

304 

0 

1964 

144 

5 

15 

5 

45 

7 

232 

2 

209 

3 

47 

7 

1965 

96 

0 

21 

1 

19 

6 

70 

9 

681 

0 

40 

1 

1966 

120 

4 

15 

5 

228 

3 

133 

9 

309 

6 

448 

3 

1967 

1  14 

3 

304 

8 

98 

8 

89 

7 

38 

6 

123 

2 

1968 

198 

4 

147 

1 

119 

4 

52 

1 

122 

4 

131 

8 

1969 

194 

1 

64 

5 

21 

8 

299 

0 

358 

4 

527 

1 

1970 

253 

5 

113 

5 

39 

9 

153 

4 

601 

5 

68 

1 

381 

8 

2345 

2 

265 

9 

1954 

2 

325 

6 

4463 

0 

295 

9 

2167 

1 

510 

5 

2489 

8 

339 

9 

3501 

7 

33 

3 

1649 

0 

143 

3 

2088 

7 

228 

1 

3177 

4 

224 

0 

3362 

4 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CLARKS  TOWN  JAMAICA  WMO  18  25N  077  3<3W 

NOTES  ON  PAGE  20 

PRECIPITATION  MM 


19b1 

56 

9 

63 

5 

73 

4 

78 

7 

167 

1 

137 

2 

88 

9 

127 

0 

119 

6 

198 

6 

188 

0 

132 

1 

1431 .0 

1962 

182 

4 

6 

6 

39 

9 

173 

2 

41 

9 

1  14 

3 

88 

9 

127 

0 

127 

0 

102 

9 

188 

0 

132 

1 

1324.2 

ISbS 

69 

1 

127 

5 

1  14 

3 

5 

1 
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74.8        142.4       263.3       284.1        107.1        153.1        256.1        354.7        114.7  77.9        1954.9 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


MOR»NT  POINT  LIGHTHOUSE  JAMAICA  WMO  TSB^e   17  55N  076  HH 

NOTES  ON  PAGE  20 

TEMPERATURE  DEG  C 
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64.2   120.0   173.1    95.3    81.4   124.2   159.8   201.1   253.5   102.2   1524.1 
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78.3    31.5   124.2   140.6   145.9    92.3   149.6   167.5   366.9   281.2   108.6   1789.2 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MORANT  POINT  LIGHTHOUSE  JAMAICA  HMO  783^'^   17  55N  07b  IIH 

NOTES  ON  PAGE  20 


PRECIPITATION  MM 
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10 

19bb 

bb 
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13 

19b7 

82 
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123 

19b8 

193 

8 

1b7 

19b9 

128 
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19 

1970 

181 
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5b 

MAR      APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

23,4       119. b         99. b         27.7         55. b         59.2  1 3b . 7  193.0         55.4  178. b  1 1 39 . b 

39. b         47.0      408.2      352.0         97.3  250.2         83.3  4b2.0  119.9  247.1  2335.4 

145.3       223.8       154.2         52. b         89.9  12b. 7         44.5  473.5  2b3.4  51. b  1784.7 

27.4  30.7  172,0  293.1  135.1  323.9  402.8  35b . 4  113.8  11.2  1922.0 
27.9         20.3       138.7         51.8       182.9  2bb.2  444.2  3b3.7  40b. 4  159.5  2258.7 

101.3         23.4       10b. 4         41.4         31.5         b7.8  293.1         53. b  191.3         b3.0  112b. 5 

33.5  19. b  27.4  b2.0  91.4  81.8  111.3  154.7  52.8  87.9  957.3 
14.5  b2,5  190,2  208.8  255.5  b5.8  144.3  223.8  214. b  Ibb.b  1770. b 
45.0  18.8  411.5  1b4.3  100.3  290.3  4bO,5  277.1  229. b  78.7  2201.9 
39.9         7b. 5          39.9       215.1          51.3  41b. 3  218.4  591.1  401.1  231. b  2433.9 

49.8         b4,2       174,8       14b. 9       109.1  194.8  233.9  314.9  204.8  127. b  1793.1 

88.4  283.2  221.2  130.8  lb2.1    51.8  14b3.0 

145.8  39.1  110.2    81.8    b2 . 5  50b . 2  1453.4 

71.4  133.1  250.2  348.2  309.1    35.1  2037.2 

85,3  lb3,3  407.9  424.9    b8 . 8    51.8  1871.0 

93.7  25b. 3  133, b  243.1    42.9  277.9  1944.3 

bb.5  110.2  38.9  357. b         b2 . 2  127.0  1528,7 

20. b  101.3  158.8  195.1  115. b  75.7  1157.7 

131.8  b4.3  12b. 2  322.1  332.7  b9.9  2034.4 

55.9  2b. 4  31.5  33b. b  231.1  2b0.9  1335.5 

7b. 5  120.9  133.9  142.0  305.8  lbb.9  2073.0 

74.9       220.1       224. b         83. b  129.8  lbl.2  258.2  lb9,3  1b2,3  1b89,8 

b1.5  11.7         5b. b       181.4  54.9  IbO.O  735. b  38. b  157.2  lb35.8 

25.7  152.4  52. b  33.0  97.5  50.3  151. b  103.4  118. b  923.8 
97.0  377.7  400. b  102.4  110.2  110.5  575.3  208.3  451,4  2b04  .  1 
54.4       1b5.1          82.8       121.4  149.3  14b. 8  258.8  185.9         90.2  1400.0 

T  23b. 0         33.5         21.3  57.9  218.4  170.7  115.3         24. b  974.5 

79.8  181.4  91.5  32.8  110.7  51. b  134.4  200.9  b5.8  10b9.8 
55.4  29.7  bl.5  87,1  97.5  133.3  89.1  180.9  30.0  1004  2 
2b. 9         94.0       172.2         53.3  5b. 9  319.0  15b. 0  112.0         35.8  15b5    4 

124.5       442.2       114.8       114.3  228,3  172,7  38b. 3  480. b  189.7  2423.1 

54.9  1b5.b         72.1       202.9  341.1  172.2  103.9  389.4  42.2  1809.2 

58.0      185. b      113.8         95.0  130.4  153.5  27b. 2  201.5  120.5  1541.0 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


NEGRIL  POINT  LIGHTHOUSE  JAMAICA  WMO  78387   18  15N  078  22H 

NOTES  ON  PAGE  20 

TEMPERATURE  DEG  C 
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8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  TOTAL 

1901  24.6    19.8    66.8    86.9    43.4   241.6    80.3   191.5   398.5    87.4    20.1    19.8  1280.7 

1902  33.5     2.5   113.8    69.6   116.1    97.0   185.7   171.9   181.4   141.7    56.4   120.1  1289.7 

1903  28.7    31.0    14.5    16.3   111.8    67.3   177.5   285.8   159.0   119.6    62.5    14.2  1088.2 

1904  36.1   114.3    65.8   147.8   163.8   408.2   175.5   103.4   160.3   128.8     8.9   117.9  1630.8 

1905  20.6    42.4    94.7    81.3   248.9   107.2    89.7   138.4   107.2   282.9   146.1    43.7  1403.1 

1906  107.2    52.1   136.1   163.8   199.4   209.3   122,7   123.7   113.3   237.0    70.4     2.5  1537.5 

1907  22.6    17.3     2.0    32.8   136.7   208.3    99.1   228.6   187.7   107.9    13.5   161.8  1218.3 

1908  23.9    77.5    36.1    36.1   158.2   173.5   218.4   255.0    76.2   347.2    98.0    60.2  1560.3 

1909  9.4    10.9    13.7    49.3   127.0   127.3   200.2   152.1   746.5   169.4    69.1     6.9  1681.8 

1910  9.4     2.3    16.3    19,3    86.1   129.3   208.3   110.2    52.6   515.9    87,6   102,9  1340,2 

MEAN     31,6    37,0    56,0    70,3   139,1   176,9   155,7   176,1   218,3   213,8    63,3    65.0  1403.1 

1911  39,9     5,6     1,5    22.4   122.9    55,9    75.9   131,3   206,8   167.4    73.2    75,7  978,5 

1912  64,3    55,4   167.6    37.8   206.2    46.7   131.1   113.3   181.4   124.7   718.6    83,8  1930.9 

1913  14,0    15,2   199,4    65,3    97,0    34,0   115,6   154,9    84.1   141,7    52,1    29,5  1002.8 

1914  53.9    46,5   118,6   101.6   249.7   140,5    64,3   218.2   119.1   134.4   116.8    74.9  1438  5 

1915  87.1   142.8    41.4    90.4   100.6   148.6   181.1   222.3   220.2   127,8    52,1    35,1  1449,5 

1916  13,5    66,8    24,6   169.7   221.0   202,9   150,9   270.5   151,4   273,1   157.5    31,0  1732.9 

1917  27.7    14.5    63.8     8.9    95.3   191.8   150,6   306,6   186.2   116.6    79.2    22.9  1264.1 

1918  5.3   110,5   108,5   157,2   205.0    99,1   172,2   190.8   274.1   131.6   115.6    36.3  1606  2 

1919  71.9    58.7    14.5    24.6   308.9    53,6   121,4   165.9    49,3    72,9    55.6    38.4  1035.7 

1920  33.0    16.5    80.8    13.7   198.9   232.4   144.0   150.1   135.4    93.5    92.9    87.6  1278.8 

MEAN     41.1    53.3    82.1    69.2   180.6   120.6   130.7   192,4   160,8   138,4   151,4    51,5  1372,1 

62,0    32.3  1490,4 

43,4    54.9  1495.4 

13.7    15.5  1115.7 

51.6    58.7  1444 ,7 

136,9    11,4  1287 .2 

132,8     3,8  1533,1 

43,9     5,3  1270,2 

36,6    22.6  907.6 

64.3   119.1  1692.9 

32.3    33.5  1175.3 

76.9    92.5   156.5   133.9   151.6   130.5   155.8   218,0    61,7    35,7  1341.2 

43,4  1151,8 

62,7  1305,9 

28,7  1956,1 

85,9  1052,1 

67,6  1548.1 

59.4  1402.3 

10.2  1431 .8 

5.8  1077.2 

30.0  1520.0 

145.8  1  173. 1 

34.9    87.2    95.6   164.9   145.8   140.3   145.4   133.8   201.5   108.5    53.9  1361,8 


1921 

116, 

,3 

38 

,  1 

159 

.3 

121 

,9 

203, 

,5 

113 

.8 

122 

.2 
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,  1 

133 

.9 
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.0 

1922 
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,0 
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.6 

213 

.6 

122, 

.4 

142, 

,2 

142 

,7 

161 

.8 

58 

,4 

174 

.5 
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.9 

1923 

51  , 

,  1 

20 

.3 

53 

.8 

55, 

.9 

158 

.2 
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124 
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122 

,4 

218 

.  7 
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.2 
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.6 

33 

,8 

50 

,0 
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.7 
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,  7 

215 

.6 
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121 

,4 
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.4 

172 
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1925 

88, 

,  1 

142 

,0 

21 

.6 

27 

.7 

87, 

,9 

210 

,  1 

121 

.9 

100 

.8 
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,0 

130 

.8 

1926 
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,  1 

69 

.6 

55 

.9 

157, 

.0 

66, 

.5 
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,6 

94 

.7 
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,0 

133 

.  1 

241 

.0 

1927 

6, 

,  1 

29 

.0 

3 

.3 

27 

.9 

172, 

.5 

60 

.9 

226 

.8 

72 

,  1 

108 

.0 

514 

.4 

1928 

27, 

,7 

60 

,2 

29 

.2 

135 

,  1 

99 

.  1 
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.4 
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,  7 

85 

.9 

53 

.6 
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.5 

1929 
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7 

.4 
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.  7 

65 

.3 
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,9 

55 

.9 
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,5 
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.6 
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.5 
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.6 

1930 

69, 

,6 

66 

.5 

8 

.6 
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.9 

136 

.  1 

159 

.0 

96 

,0 

130 

.6 

120 

.0 

122 

.2 

1931 

72, 

,9 

34, 

.0 

39 

.  1 

58 

.4 
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.2 

233 

.9 

85 

.9 

58 

.7 

160 

.8 
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.5 
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.0 

1932 

46, 

.0 

13, 

.5 

72 

.5 

143 

.5 

172 

.7 

144, 

.8 

139 

.9 
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,8 

94 

.0 
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.3 

137 

.2 

1933 

43, 

.2 

4, 

.  1 

217 

.4 

9 

.4 

66 

.5 

272 

.3 

110 

.2 

303 

.3 

224 

.3 

478 

.8 

197 

.9 

1934 

43, 

.7 

62 

.0 

107 

.2 

161 

.0 

72 

.4 

41 

.9 

154 

.7 

111 

.5 

45 

.2 

112 

.5 

54 

.  1 

1935 

19, 

.6 

105 

.7 

59 

.7 

122 

.7 

159 

.0 

95 

.0 

322 

.6 

158 

.5 
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.6 
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.0 

4 

.  1 
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100, 

.8 

27 

.7 

61 

.5 

159 

.5 

201 

.2 

199 

.  1 

86 

,4 

124 

.7 

145 

.0 

185 

.2 

51 

.8 

1937 

46 

.5 

39 

.4 

76 

.5 

53 

.3 

264 

.9 

115 

.3 

152 

,4 

57 

.9 

101 

.3 

311 

.7 

202 

.4 

1938 

20, 

.6 

10 

.7 

61 

.0 

28 

.2 

166 

.9 

59 

.9 

101 

.9 

224 

.8 

141 

.2 

218 

.9 

37 

,  1 

1939 

31, 

.0 

4 

.8 

118 

.6 

188 

.0 

150 

.6 

185 

.9 

152 

.7 

143 

.0 

129 

.8 

143 

.0 

242 

.6 

1940 

75, 

.7 

46 

.7 

58 

.7 

31 

.8 

237 

.0 

110 

.0 

95 

.8 

92 

.5 

112 

.8 

103 

.  1 

63 

.2 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


NEGRIL  POINT  LIGHTHOUSE  JAMAICA  MMO  78387   18  15N  078  22H 

NOTES  ON  PAGE  20 

PRECIPITATION  MM 


1941 

58 

.9 

53 

.  1 

39 

.  1 

69 

.9 

162 

.8 

58 

.4 

136 

.  1 

136 

.  1 

87 

.4 

130 

.8 

95 

.5 

49 

.5 

1077.6 

1942 

97 

.5 

29 

.7 

43 

.7 

135 

.6 

308 

.6 

83 

.8 

280 

.7 

280 

.7 

85 

.9 

106 

.2 

3 

.6 

159 

.3 

1615.3 

1943 

53 

.  1 

40 

.  1 

82 

.8 

130 

.3 

311 

.4 

62 

.2 

124 

.2 

124 

.2 

106 

.  7 

228 

.3 

64 

.0 

42 

.2 

1369.5 

1944 

45 

.2 

31 

,2 

20 

.3 

166 

,4 

82 

.6 

149 

.6 

128 

.5 

128 

,5 

151 

.6 

343 

.4 

13 

,0 

4 

.6 

1264.9 

1945 

13 

.0 

52 

.  1 

82 

.0 

212 

.  1 

61 

.2 

217 

.2 

248 

,2 

248 

.2 

137 

.4 

126 

.0 

48 

.5 

83 

.3 

1529.2 

1946 

37 

.(, 

41 

,4 

65 

.8 

88 

,  1 

40 

.9 

196 

.3 

199 

.6 

199 

.6 

167 

.4 

82 

.6 

120 

.4 

24 

.6 

1264.3 

1947 

102 

.b 

90 

,9 

115 

.6 

130 

.6 

149 

.4 

61 

.9 

79, 

,8 

79. 

.8 

177. 

.0 

88. 

.9 

1  1 

,4 

49 

.8 

1137.7 

1948 

151, 

.  1 

14, 

.5 

6, 

.6 

33, 

,  J 

203, 

,5 

220 

.7 

119, 

.  1 

119. 

.  1 

218. 

.9 

112. 

.0 

127 

.0 

101  . 

.  1 

1426.9 

1949 

39, 

.b 

57, 

,7 

109, 

,7 

77  , 

.5 

225, 

,3 

116, 

.6 

179, 

.6 

179. 

.6 

107. 

.4 

166. 

.  1 

148 

.8 

46. 

,2 

1454 . 1 

1950 

25, 

.4 

23, 

,9 

68. 

,3 

52, 

.6 

197, 

,4 

142 

,7 

138. 

.4 

138. 

.  4 

235. 

,  7 

396. 

.2 

53 

.8 

16. 

,0 

1489.0 

63.4   109.7   174.3   130.9   163.4   163.4   147.5   178.1    68.6    57.7   1362.9 


1951  45.0  11.9  9.4 

1952  10.4  21.8  27.9 

1953  96.0  12.7  53.3 

1954  6.6  62.2  252.5 

1955  24.1  53.6  72.9 

1956  32.5  37.1  85.9 


61  .0   151  .6 


1958 
1959 
1960 


1961  29.0   190.7 

1962  2C 

1963  13 

1964  56 

1965  15 

1966  40 

1967  22 

1968  30 

1969  12 

1970  150 


17 

.5 

51 

.8 

55 

.9 

136 

.9 

41  1 

.2 

115 

.6 

255 

.8 

16 

.8 

146 

.8 

106 

.9 

136 

.7 

293 

.4 

242 

.8 

273 

.6 

57 

.9 

384 

.3 

71 

.9 

133 

.  1 

137 

.4 

308 

,  1 

76 

.7 

319 

.8 

190 

.8 

238 

.0 

240 

.3 

224 

.5 

144 

.3 

54 

.  1 

52 

.8 

232 

.2 

96 

.8 

106 

.  7 

42 

.7 

123 

.4 

95 

.3 

75 

.2 

421 

.  1 

193 

.0 

102. 

.6 

190 

,0 

172 

,5 

205 

,5 

190 

,8 

178 

.8 

235 

.0 

173. 

.0 

19. 

.  1 

84. 

,6 

123 

.7 

20. 

.6 

154 

.7 

246 

.  1 

97. 

.8 

211. 

.6 

136. 

.4 

284 

.7 

313 

.7 

294 

.4 

94 

.7 

1  77  . 

.0 

331 

.2 

130. 

.6 

149. 

.4 

108. 

.7 

51. 

.6 

221 

.7 

175. 

.3 

176. 

.8 

90. 

.  4 

205. 

.7 

2 

.3 

1190 

.5 

26 

.9 

1337 

.3 

99 

.6 

1480 

.3 

16 

.5 

1922 

.3 

108 

.  7 

1028 

.8 

36 

.8 

1  704  . 

.  1 

82. 

.8 

1372. 

.8 

65. 

.0 

1354. 

.8 

106. 

.9 

1703. 

.3 

17  . 

.8 

1258. 

.4 

62.5   117.4   210.7   156.0   147.9   203.8   154.9   172.5    75.1    56.3   1435.3 


35 

.  1 

77  . 

5 

57 

.  1 

50. 

3 

29 

.0 

58. 

7 

22 

.9 

54. 

4 

38. 

.6 

39. 

1 

1  17 

.3 

53 

.6 

153 

.4 

125 

.0 

143 

.3 

196 

.  1 

340 

.  1 

83 

.6 

108 

.  7 

1568 

.2 

82 

.8 

81 

.5 

212 

.  1 

131 

.  1 

126 

.2 

141 

.5 

110 

.  7 

44 

.2 

12 

.  7 

995 

.7 

41 

.  7 

146 

.8 

178 

.6 

274 

.8 

174 

.  7 

228 

.  1 

126 

.2 

1  1  1 

.0 

163 

.8 

1572 

.0 

164 

.  1 

185 

.9 

219 

.5 

192 

.0 

122 

.4 

142 

.2 

195 

.8 

132 

.6 

110 

.2 

1628 

.5 

1 

.8 

168 

.  7 

154 

.9 

108 

.5 

219 

.2 

109 

.7 

197 

.4 

52 

.8 

43. 

.7 

1159 

.6 

107 

.9 

185 

.9 

462 

.0 

209 

.8 

104, 

.6 

122. 

.9 

122. 

.7 

1  1  1 

.8 

19. 

.3 

1564 

.8 

80 

.3 

105 

.9 

ISO 

,  1 

212 

.6 

64 

.5 

93 

.0 

125 

.7 

18 

.8 

49. 

.0 

1029 

.9 

38 

.6 

86 

.  1 

74 

.7 

121 

.  7 

138 

.7 

146. 

.6 

319. 

.0 

27 

.9 

18. 

.5 

1057 

.2 

44 

.2 

310. 

.4 

111 

.3 

175 

.0 

216. 

,9 

64  . 

.5 

197  . 

.4 

18 

.8 

57. 

.7 

1223 

.9 

31 

.5 

122. 

.4 

148 

.6 

285 

.  7 

115. 

,3 

147  . 

.3 

61  . 

.0 

57 

.4 

68. 

.6 

1226 

.0 

MEAN     39.0    43.1    39.1    71.0   144.7   189.5   183.6   142.6   139.2   179.6    65.9    65.2   1302.6 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


PALISADOES  IMONLEY  API  JAMAICA               HMO  78387   17  5feN  07fe  47H  M 
NOTES  ON  PAGE  20 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR     MAY  JUN  JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1S61   1015.3  1015.7  1013.8  1013. fc  1014.1  1014.4  1014. B  1014.1  1012.1  1010.3  1012.2  1014.1  1013.7 

1962   1016.1  1015.5  1013.8  1014.2  1013.1  1013.7  1014.5  1013.8  1012.6  1011. B  1012.5  1013.7  1013.8 

1S63   1013.0  1014.8  1015.1  1011.4  1013.5  1013.8  1014.0  1012.6  1011.6  1009.8  1012.5  1013.5  1013.0 

1964  1014. B  1012.9  1014.7  1014.2  1013.2  1013.4  1013.6  1012.7  1011.9  1011.4  1012.7  1013.8  1013.3 

1965  1014.8  1014.3  1015.1  1014.2  1012.8  1014.1  1014.1  1013.3  1011.7  1011.9  1012.0  1012.9  1013.4 

1966  1012.7  1014.7  1013.5  1013.6  1013.2  1013.0  1013.1  1013.2  1012.5  1011.1  1011.6  1013.0  1012.9 

1967  1012.4  1015.1  1015.0  1014.5  1014.4  1013.3  1014.8  1014.1  1012.1  1011.9  1012.0  1014.2  1013.6 

1968  1012.5  1014.0  1015.4  1014.2  1013.2  1013.8  1013.8  1014.0  1012.1  1011.7  1012.5  1013.6  1013.4 

1969  1012.7  1012.6  1012.9  1012.3  1011.1  1011.6  1013.7  1012.0  1010.8  1009.9  1011.0  1012.8  1011.9 

1970  1014.2  1014.7  1013.6  1013.9  1012.9  1013.9  1014.1  1012.7  1012.2  1010.6  1012.1  1013.1  1013.2 

MEAN   1013.9  1014.4  1014.3  1013.6  1013.2  1013.5  1014.1  1013.3  1012.0  1011.0  1012.1  1013.5  1013.2 
TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

30 

.3 

29 

.5 

30.2 

1962 

30, 

.3 

29 

.6 

29.3 

1963 

30 

.3 

29 

.  7 

30.2 

1964 

30, 

.  1 

30 

.3 

30.9 

1965 

29 

.7 

29 

.7 

29.9 

1966 

29, 

.9 

29, 

,9 

30.1 

1967 

30, 

.2 

29 

.7 

30.1 

1968 

30, 

,0 

29, 

,  1 

29.9 

1969 

30, 

,  1 

29, 

.9 

30.7 

1970 

29, 

,9 

30 

,3 

30.2 

31 

.3 

31 

.  7 

31 

.2 

32 

.2 

31 

.7 

31 

.8 

31 

.  7 

32 

.3 

32 

.  1 

31 

.8 

32 

.2 

32 

.3 

32 

,  1 

31 

,8 

31 

.B 

MEAN     30.1    29. B 
PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB 


1901 

48 

.3 

1 

.0 

16 

.8 

2 

.5 

6, 

.4 

476 

1902 

28 

.2 

1 

.5 

3 

.8 

39 

.6 

24 

,6 

213 

1903 

23 

.4 

.8 

2 

.5 

1 

.5 

310 

.4 

21 

1904 

.3 

6 

.  1 

6 

.  1 

4 

.8 

21  , 

,6 

211 

1905 

1 

.8 

8 

.  1 

80 

.3 

44 

.  7 

115, 

,  1 

247 

1906 

22 

.  1 

26 

.4 

24 

.  1 

39 

.  1 

162, 

,B 

311 

1907 

,3 

2 

.5 

T 

.5 

57, 

,  4 

63 

190B 

22 

,  1 

9 

,  1 

15 

.2 

8 

.6 

7  , 

,  1 

172 

1909 

26 

,4 

1 

,3 

16 

.5 

18 

.0 

93, 

,5 

160 

1910 

38 

.9 

1 

.5 

38 

.4 

35 

.8 

23, 

,6 

173 

35. 1  71.6  171.7 
4.8  78.0  B.6 
2.0   119.9    10.9 


12 

.4 

101 

.  1 

468.9 

105 

.  7 

251 

.  7 

259.3 

92 

.  7 

625 

,9 

63.2 

41 

.  4 

39 

,9 

98.3 

15 

.  7 

6, 

.6 

151  .1 

123 

.4 

293 

.  1 

277.  1 

112 

.8 

162 

.6 

286.0 

63 

.8 

1113 

.6 

9 

.  1 

479 

.6 

27 

.2 

574 

.0 

6 

.6 

866 

.2 

24 

.2 

1270 

.8 

.5 

1400 

,3 

12 

.  7 

380, 

.2 

31 

.8 

589, 

.3 

T 

1505 

.  1 

71 

,  1 

1009 

.4 

32.3       205.1  32.0  77.4        167.2        176.8 


1911 

3 

.6 

1 

.5 

1912 

7 

.4 

1  1 

.4 

1913 

2 

.8 

4 

.6 

1914 

27 

.7 

6 

.9 

1915 

35 

.8 

19 

.6 

1916 

6 

.4 

10 

.  7 

1917 

22 

.9 

15 

.7 

1918 

1 

.3 

21 

.8 

1919 

114 

.3 

26 

.7 

1920 

.5 

3 

.6 

13, 

,2 

7  , 

,  1 

37 

.8 

15 

,  7 

134, 

,  1 

175 

.8 

21  , 

.6 

36, 

,  1 

504 

.2 

8, 

.  1 

52, 

,  1 

90 

.4 

16, 

.0 

129, 

,5 

130 

.3 

81, 

.8 

49, 

,0 

326 

.9 

15 

.0 

2, 

,5 

134 

,  1 

9 

.  7 

36 

.8 

4 

.6 

24 

,6 

T 

33 

.8 

7 

.6 

36 

.  1 

13 

.2 

35 

.6 

83 

.3 

31 

.2 

3 

.3 

10 

.4 

e 

.6 

17 

.0 

27 

.4 

170 

.9 

433 

.8 

384 

.8 

69 

.2 

139 

.7 

35 

.8 

303 

.3 

63 

.0 

71 

.6 

286 

.0 

50 

,B 

33 

.3 

106 

.7 

77 

.2 

103 

.6 

26 

.2 

18 

.8 

123 

.2 

222 
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b 

.9 
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.5 
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.8 
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8b 

.9 
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3b 
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MEAN  24.7  21.0  29.7    30.7    87.9   134.2    74.5   1 39 . b   105.4   207.8   138.3    39.1   1032.9 

1941  96.8  185.2  11.4    21.6    14.2    18.0 

1942  4b. 5  8.b  .3    14.2   127.8   4b4.1 

1943  .3  8.1  23. b    61.0    82.8    21.8 

1944  1,0  .8  .5    35.8    20.3   333.8 

1945  12.4  2.5  7.4    20. b    28.4     17.8    43.9   181.1   2b0  .  1    122.2   148.3   14b. 8 

194b  1.3  11.9  27.2    50.0    21.8    58.9 

1947  1.8  5b. 1  .8    53.3     3.3    12.7 

1948  56.9  .5  3.3    14.5   221.7   288.3 

1949  7.6  .5  7.4     7.4    66.3    16.8 

1950  6.4  11.2  2.5    25. 1    14.2    36. 1 

MEAN  23.1  28.5  8.4    30.3    60 . 1   12b. 8    52.7   103. b   153.3   149.5 

1951  T  45.7  1 

1952  58.9  45.7  1 

1953  29.5  5.3  1 

1954  T  18.8  46 

1955  4.1  34.5  1 

1956  2.3  41.7  27 

1957  2.0  9.4  27 

1958  77.0  T 

1959  6.4  10.4  t 

1960  18.5  17.5  27 

MEAN  19.8  22.9  14 
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MEAN  237.4  131.7  118. 2  172.4  183.5  168.8  229.2  319.5  232.3  294.1  435.6  219.9  2742.6 

1931  341.9  141.5  54.4  378.5  254.8  509.3  516.1  250.7  413.3  700.5  684.8  202.9  4448.7 

1932  103.6  37.8  37.1  533.4  956.1  489.5  224.0  278.4  205.2  418.8  575.3  141.7  4000.9 

1933  120.9  42.2  112.5  3.8  84.8  535.4  598.7  393.2  414.5  669.8  676.7  305.6  3958.1 

1934  201.7  575.3  125.5  321.6  128.0  97.5  161.5  375.2  292.9  303.0  369.6  382.0  3333.8 

1935  167.6  178.3  157.0  48.8  119.6  147.1  256.5  422.9  443.5  671.3  468.9  382.0  3463.5 

1936  180.1  64.5  176.3  138.2  569.7  746.8  305.1  374.9  147.3  333.5  412.5  326.9  3775.8 

1937  369.1  72.9  30.0  76.7  258.6  276.9  204.2  351.0  156.0  447.0  811.5  322.6  3376  5 

1938  142.5  209.8  55.4  83.6  197.9  363.2  294.9  265.2  443.7  311.9  137.2  277.6  2782.9 

1939  124.7  37.3  121.2  166.1  84.1  232.2  150.6  110.5  151.4  211.6  835.7  203.2  2428  6 

1940  291.3  235.2  11.4  202.4  345.7  103.4  124.5  104.1  213.4  452.4  237.7  409.7  2731.2 

MEAN  204.3  159.5  88.1  195.3  299.9  350.1  283.6  292.6  288.1  452.0  521.0  295.4  3430.0 

1941  493.3  283.2  75.4  95.3  736.3  138.2  401.1  59.2  384.8  509.3  420  9  412  0  4009  0 

1942  422.9  229.9  145.5  201.9  1131.8  426.0  353.8  744.2  312.4  367.8  227.8  352.0  4916  0 

1943  77.2  163.6  398.3  244.1  349.5  287.0  108.0  180.3  182.9  690.9  388  6  279  4  3349  8 

1944  94.0  39.4  86.4  151.1  144.8  527.6  420.9  -        -  676.1  177  3  93  2 

1945  71.4  41.7  46.5  72.4  647.2  205.7  511.6  656.3  997.7  275.3  704.9  237.5  4468.2 

1946  336.6  86.1  35.1  85.1  139.2  608.3  163.1  272.8  563.6  252.7  315  7  234  2  3092  5 

1947  307.1  273.1  118.9  118.4  178.1  222.5  503.4  387.1  141.7  355.9  89  4  182  6  2878  2 

1948  328.2  92.5  136.7  98.3  470.4  448.3  319.8  226.3  513.3  299.5  429  3  337  1  3699 ' 7 

1949  105.2  28.7  78.5  38.6  568.5  230.9  418.1  128.3  219.5  482.9  333  2  167  4  27998 

1950  256.5  214.6  43.9  131.3  79.5  328.2  295.7  142.2  405.1  306.1  583.2  599.4  3385!7 

MEAN  249.2  145.3  116.5  123.7  444.5  342.3  349.6  310.7  413.4  421.7  367.0  289.5  3573.4 
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PRECIPITATION  MM 
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.6 
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162.3   201,7   129.9   221.2   396.5   490.1   333.2   202.5   252.8   365.3   307.6   264.3   3327.4 
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.0 

344.1   363.8   226.7   232.5   297.1   390.7   379.3   339.6   2995.9 
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NOTES  ON  PAGE  20 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEA^ 

1961  1014.8  1016.1  1014.5  1014.4  1015.8  1015.6  1015.0  1014.4  1013.0  1012,1  1011.8  1014.1  1014. 

1962  1015.6  1015.4  1014.0  1014.3  1013.6  1014.6  1015.2  1014.0  1013.4  1012,9  1012.5  1013.5  1014. 


1014 
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0 
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1012 

1014 
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1015 
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1014 
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1014 

4 

1013 

6 

1013 

1963  1014.3  1014.9  1015.6  1013,5  1014,3  1015,7  1014,5  1013,5  1012,6  1012,3  1012.7  1014.4  1014.0 

1964  1015,5  1014,3  1015,4  1014,5  1015,0  1014,3  1014,4  1013,6  1013.2  1012.9  1013.1  1012.8  1014.1 

1965  1013.9  1014.8  1016.0  1013.8  1014.1  1015.8  1015.3  1013.9  1013.0  1012.4  1012.2  1013.1  1014.0 

1966  1014.3  1015.2  1013.7  1014.3  1014.5  1014.4  1014.2  1014.1  1013.7  1012.3  1010.7  1011.9  1013.6 

1967  1014.9  1015.3  1014.4  1014.1  1015.2  1015.0  1015.3  1015.1  1013.2  1013.0  1011.9  1014.4  1014.3 

1968  1014.8  1014.4  1015.0  1013.7  1014.9  1015.6  1015.9  1015.0  1013.7  1013.0  1012.9  1013.7  1014.4 

1969  1012.9  1014.0  1012.7  1013.1  1013.5  1014.3  1015.3  1013.3  1012.3  1011.7  1011.9  1012.8  1013.2 

1970  1015.0  1014.6  1014.6  1014.8  1013.6  1015.3  1015.2  1013.4  1013.3  1011.8  1011.5  1012.9  1013.8 

.0  1014.0  1013.1  1012,4  1012,1  1013,4  1014,0 

.7  1014.1  1013,0  1012,6  1012,5  1013,3  1013,9 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

25.7  26,3  26,6  25,7  25,7  25,2  25.5 
26.4  26.4  26.6  26.7  25.8  25.3  25 . B 
26.1    27.2    26.9    26.9  26.3    25.7  25.9 

25.8  26.2    26.4    26.0  25.8    23.8  25.5 
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PRECIPITATION  MM 


1961 

14.9 

1962 

20.5 

1963 

15.1 

1964 

5.9 

1965 

15.1 

2.5 

7 

5 

7 

2 

22 

8 

7.0 

7 

9 

14 

e 

14 

9 

7.5 

12 

7 

13 

5 

20 

8 

3.B 

10 

3 

6 

6 

15 

4 

1969 
1970 


20.2  14.1  28 . 1  16.5  16.3  183 .0 

34.3  25.9  12.6  15.2  9.6  186.5 

10.1  28.7  18.4  14,6  5,6  179  7 
33.8  19.7  20.7  6.9  7.8  177  7 

12.0  25. 1  16.6  14.3  9.7  159.6 

20.4  22,3  24 ,3  21,3  9,5  225  5 

22.2  54 ,2  20,6  16,4  8,9  216  3 

23. 1  18,5  17,4  9,1  18,9  174  1 
24,0  26, 1  24 ,3  19,9  15.6  212  7 

52.3  12,9  33.6  22.6  35,7  262  2 


MEAN     12,1     8.0     6.8     8.4    12.4    20.8    28.1    25.2    24.7    21  7    15  7    13  B    197 
CLINO     10.6     7.8     6.4     9.2    13.2    18.1    24.5    23.2    25.3    22.7    20.3    13^7    195] 
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OR  A  PLESMAN  AP.  CURACAO  NETHERLANDS  ANTILLES        HMO  78988   12  1 2N  ObS    58W 

NOTES  ON  PAGE  21 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB      MAR  APR     MAY  JUN      JUL  AUG      SEP  OCT      NOV      DEC 

1961  1011.9  1012.8  1011.5  1010.9  1011.8  1012.1  1012.0  1011. b  1010.3  1008. 

1962  1013  5  1013  4  1011  b  1011.9  1011.1  1011.8  1012.1  1011.5  1010.5  1010. 

1963  1012  4  1012.9  1012.7  1011.1  1011.3  1012.1  1011.8  1010.4  1009.6  1009. 

1964  1012  9  1011  1  1012  5  1011  7  1011.2  1011.2  1011.5  1010.6  1010.0  1009. 

1965  101l!8  1011.8  1012.7  1011.6  1010.5  1012.3  1011.8  1010.9  1009.6  1009.5  1009.3  1010.1 

1966  1010  4  1012  0  1010  7  1011.1  1011.0  1011.0  1010.7  1011.0  1010.5  1009. 

1967  1012  2  1012  5  1012.5  1011.8  1011.9  1011.5  1012.4  1012.1  1010.5  1009. 

1968  1012.4  1011.9  1012.9  1011.6  1011.2  1012.2  1012.9  1011.9  1010.3  1009. 

1969  1010.3  1010.2  1010.8  1010.0  1009.3  1010.1  1011,7  1010.0  1009.0  1008. 

1970  1011.9  1012.1  1011.6  1011.6  1010.6  1011.7  1011.6  1010.5  1010.2  1008. 

MEAN   1012.0  1012.1  1011.9  1011.3  1011.0  1011.6  1011.9  1011.0  1010.0  1009. 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN      FEB     MAR  APR     MAY  JUN      JUL  AUG      SEP  OCT      NOV      DEC       MEAN 

1961  1012.8  1013.7  1012.4  1011.8  1012.7  1013.0  1012.9  1012.5  1011.2  1009.8  1010.9  1012.6   1012.2 

1962  1014.4  1014.3  1012.5  1012.8  1012.0  1012.7  1013.3  1012.4  1011.4  1011.2  1011.4  1012.7   1012.6 

1963  1013.3  1013.8  1013.6  1012.0  1012.2  1013.0  1012.7  1011.3  1010.5  1009.9  1011.1  1012.1   1012.1 

1964  1013  8  1012  0  1013  4  1012.6  1012.1  1012.1  1012.4  1011.5  1010.9  1010.6  1011.2  1012.2   1012.1 

1965  1012.7  1012.7  1013.6  1012.5  1011.4  1013.2  1012.7  1011.8  1010.5  1010.4  1010.2  1011.0   1011.9 

1966  1011.3  1012.9  1011.6  1012.0  1011.9  1011.9  1011.6  1011.9  1011.4  1010.2  1009.6  1010.7   1011.4 

1967  1013.1  1013.4  1013.4  1012.7  1012.8  1012.4  1013.3  1013.0  1011.4  1010.8  1010.4  1012.9   1012.5 

1968  1013.3  1012.8  1013.8  1012.7  1012.1  1013.1  1013.8  1012.8  1011.2  1010. B  1011.2  1012.1   1012.5 

1969  1011  2  1011.1  1011.7  1010.9  1010.2  1011.0  1012.6  1010.9  1009.9  1009.4  1009.6  1010.9   1010.8 

1970  1012.8  1013.0  1012.5  1012.5  1011.5  1012.6  1012.5  1011.4  1011.1  1009.5  1010.5  1010.8   1011.7 

MEAN   1012.9  1013.0  1012.8  1012.2  1011.9  1012.5  1012.8  1011.9  1010.9  1010.3  1010.6  1011.8   1012.0 

CLINO   1013.0  1012.9  1012.6  1012.0  1011.6  1012.3  1012.^1011.8  1010. B  1010.3  1010.5  1011.6   1011.8 

TEMPERATURE  DEG  C 


27.8 
27.5 


1961 

26. 

,6 

26.4 

1962 

26, 

.  1 

26.0 

1963 

26, 

.2 

26.3 

1964 

26, 

.5 

26.4 

1965 

25 

.7 

25.3 

1966 

26 

.8 

26.6 

1967 

25 

.8 

25.9 

1968 

25 

.9 

26.0 

1969 

26 

.  1 

26.3 

1970 

27 

.0 

27.1 

MEAN 

26 

.3 

26.2 

CLINO 

26 

.2 

26.2 

PRECIPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  38  8  1  23  T  9  61  30  73  38  226  85  592 

1962  63  28  11  T  23  18  8  18  12  51  70  55  357 

1963  62  7  6  9  74  7  65  63  31  42  91  30  487 

1964  6  3  7  12  52  26  24  20  20  167  26  117  480 

1965  81  84  10  6  1  3  17  46  2  65  81  56  452 

1966  23  36  19  11  15  103  57  71  101  89  278  185  988 


MEAN     49.8    23.6    17.7    21.0    27.7    24.7    34.7    35.3    33.3    86. 0   136  9   103  7    594 
CLINO     55      29      16      20      24      31      30      40      30      87     lib      95      573 
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STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

1Sfc1  10lfc,1  1017.4  1015.4  1015.1  lOlfc.8  1016. <3  1016.3  1015.5  1013.4  1012.6  1012.0  1015.6   1015.3 

1'362  1017.5  1016.9  1014.7  1015.6  1014.4  1016.1  1016.6  1015.0  1014.2  1013.0  1013.1  1014,6   1015.1 

1'363  1016.0  1016.2  1017.1  1014.4  1015.2  1016.8  1015.8  1 0 1  3 .  ^  1013.1  1012.0  1013.1  1015.4   1014.9 

1964  1016.6  1015.1  1016.7  1016.0  1015.6  1015.5  1015.6  1014.5  1013.7  1013.5  1014,0  1014.4   1015.1 

1965  1015.5  1015.7  1017.4  1015.0  1014.9  1017.4  1016,7  1014.9  1013.6  1013.0  1012,8  1013.7   1015.1 

1966  1015.1  1016.7  1014.8  1015.6  1015.9  1015.9  1015.4  1014.8  1014.3  1012.7  1010.8  1013,1   1014,6 

1967  1016.8  1017.0  1016.1  1015.5  1016.6  1015,7  1016.9  1016.2  1013.9  1013.3  1012.5  1015.5   1015,5 

1968  1015.9  1015.1  1016.2  1014.6  1015.7  1016.6  1017.3  1015.9  1014.1  1013.6  1013.4  1014.5   1015.2 

1969  1013.9  1013.1  1014.6     -  1013.5  1014.4  1015.7  1013.7  1012.0  1011.2  1012.1  1013.3 

1970  1015.7  1015.6  1015.8  1015.5  1013.8  1016,2  1016.2  1014.2  1013.5  1011.5  1011.6  1014.1   1014.5 

MEAN  1015.9  1015.9  1015.8  1015.3  1015.2  1016.1  1016.2  1014  9  1013.6  1012,6  1012.5  1014.4   1014,9 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1016.3  1017,6  1015.6  1015.3  1017.0  1017.1  1016.5  1015.7  1013.6  1012.8  1012,2  1015.8   1015,5 

1962  1017.7  1017.1  1014.9  1015.8  1014.6  1016.3  1016.8  1015.2  1014.4  1013.2  1013.3  1014.8   1015,3 

1963  1016,2  1016.4  1017.3  1014.6  1015,4  1017.0  1016.0  1014.1  1013.3  1012.2  1013.3  1015.6   1015,1 

1964  1016.8  1015.3  1016.9  1016.2  1015,8  1015.7  1015.8  1014.7  1013,9  1013.7  1014.2  1014.6   1015.3 

1965  1015.7  1015.9  1017.6  1015.2  1015,1  1017.6  1016.9  1015.1  1013,8  1013.2  1013.0  1013.9   1015.3 

1966  1015.3  1016.9  1015.0  1015.8  1016.1  1016.0  1015.6  1015,0  1014,5  1012.9  1011.0  1013.3   1014.8 

1967  1017.0  1017.2  1016.3  1015.7  1016.8  1015.9  1017.1  1016.4  1014.1  1013.5  1012,7  1015.7   1015.7 

1968  1016.1  1015.3  1016.4  1014.8  1015.9  1016.8  1017.5  1016.1  1014,3  1013,8  1013,6  1014.7   1015.4 

1969  1014.1  1013.3  1014,8     -  1014,0  1014.9  1016.2  1014,2  1012.5  1011,7  1012.6  1013.8 

1970  1016.2  1016.1  1016,3  1016,0  1014.3  1016.7  1016.7  1014.7  1014.0  1012.0  1012.1  1014.6   1015,0 

MEAN  1016.1  1016.1  1016.1  1015.5  1015,5  1016,4  1016,5  1015.1  1013.8  1012.9  1012.8  1014.7   1015.1 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  26.2    26.2    26.5    27.3    27.9    28.4    28.4    28.4    28.7    27.9    26.5    26. 

1962  25.5    25.0    25.9    26.3    27.6    27.9    28.6    28.6    28.7    28.2    27.4    26. 

1963  25.5    26.1    26.3    26.8    27.3    28.3    28.3    29.0    29.0    28.8    27.6    27. 

1964  25.7    26.2    26.3    26.5    28,1    28.6    28,4    29,0    29.0    27.9    27.2    25. 

1965  24.4    24.7    25.7    26.3    26,9    27,5    27.9    28,2    28.5    28.3    27,0    26. 

1966  26.0    25.1    25.5    26.3    26.5    27.6    27.9    28,3    28.5    28.3    27.3    25. 

1967  25.3    25.4    25.0    25.6    26.7    27.8    27.7    28,4    28.3    27.9    27.4    25. 

1968  24.9    25.3    25.4    25.7    27.6    27.8    28.3    28,7    29.0    28.5    27.8    26 

1969  25.3    25.4    26.5     -      27.7    28.9    28.4    28.4    28.8    28.7    27.4    26. 

1970  26.4    25.6    25.9    26.4    26.9    27.6    27.8    28.1    28.1    28.0    27.0    25, 

MEAN  25.5    25,5    25.9    26,4    27,3    28.0    28.2    28,5    28,7    28.2    27.3    26. 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC      TOTAL 

1961  57  29      18      36      52      31      68  169      99      97     231      95      982 

1962  71  53      73     169      73      96      50      99      49  153      53      45      984 

1963  139  49      23      41      49      71  111  102     106      95     130      32      948 

1964  50  64      50      69      37      35  126      61      60  105      39      45      741 

1965  73  14       13       13  196       77       77       77      114       62     138     220      1074 

1966  68  31      74      31      61      76      89      57     134      56     115     104      896 

1967  21  22      33      31      41      40      69      40     158      96     113      39      703 

1968  24  6      20      24      59      57      66      89     110      53      81     147      736 

1969  56  73      43       -  345      20  131      76     146      67     136      33 

1970  3  25      19      69  146      72      79  133     138      87      90     121      982 

MEAN  56.2    36.6    36,6    53.7  105.9    57.5    86.6    90.3   111,4    87.1   112.6    88.1    922.6 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
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TEMPERATURE  DEG  C 
TEAR    JAN     FEB      MAR      APR     MAT      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 


19&1 

2S>. 

.b 

1<3C>2 

25, 

.q 

1963 

25. 

.7 

1964 

25. 

,4 

1365 

25. 

4 

IS&b 

2b. 

0 

igfc? 

25. 

b 

1968 

24. 

3 

19b"3 

25. 

8 

iqTO 

- 

.2  26.1  26.7         26.7  26.4  27.4  27.1          27.1  27.2         25.8         25. '9  26.6 

.3  23.3  24.6         24.7  25.4  24.9  25.1         25.7  25.7         25.1         25.1  25.0 

.4  24.9  25.9         25.3  25.8  25.2  25.3         25.6  25.7         25.8         26.1  25.3 

.7  26.2  26.0         26.2  26.2  24.2  26.6         28.0  26.3         26.9         25.3  26.2 

27.0  26.9  -  25.7         26.1  26.1          24.7         24.7 

MEAN            25.6         25.8  25.9  26.2         26.6  26.7  26.3  26.5         26.8  26.5         26.1          25.8  26.2 

PRECIPITATION    MM 

TEAR          JAN             FE8  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  125.2         37.1  205.2  184.1  242.6  303.0  284.0  227.8         67.8  138.9  199.4  220.2  2235.3 

1962  198.1          79.8  86.1  247.9  198.6  197.9  217.9  108.7         62.7  90.7  496.8  362.2  2347.4 

1963  186.7       115.6  238.5  409.7  152.1  136.9  136.4  104.4         90.2  259.8  134.1  401.1  2365.5 

1964  145.5         21.6  220.5  144.8  289.3  197.9  163.6  180.8  170.2  154.7  123.4  154.9  1967.2 

1965  394.7       227.8  183.9  59.9  252.0  117.1  531.6  127.5         89.9  243.1  333.0  328.4  2888.9 

1966  262.9       203.7  122.9  213.9  310.6  85.1  143.5  138.7         83.8  112.8  256.5  354.6  2289.0 

1967  239.3          75.4  184.9  560.8  300.5  177.5  342.6  329.9         91.7  112.3  326.1  304.5  3045.5 

1968  180.6       155.4  275.3  367.5  276.1  138.7  404.4  204.2  136.7  156.5  147.8  297.4  2740.6 

1969  56.9       175.3  113.0  78.0  117.6  138.9  260.9  136.9  231.9  90.9  397.5  259.1  2056.9 

1970  484.1       293.1  145.0  374.6  435.6  238.3  100.1  147.3         98.6  137.7  492.3  1212.6  4159.3 

MEAN         227.4       138.5  177.5  264.1  257.5  173.1  258.5  170.6  112.4  149.7  290.7  389.5  2609.6 
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TEMPERATURE  DEC  C 
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PRECIPITATION  MM 

YEAR          JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

igb1  10  8  T  18    3  129.8  2b2.<3  308.1  245. b  247.4  365.3  288.0  119.4  I^Bfe.fc 

1'3b2  T  T  1    0  18    3  300.7  35b. 4  257. b  28'9.b  208.3  342.1  394.2  101.9  2270.1 

19b3  T  5    1  13.5  258. b  143.8  250.2  298.4  215. b  210.8  289. b  284.5  10.2  1980.3 

1964  T  T  T  101     3  908.3  593. b  4b4.b  452.1  47b. 0  594.9  b71.1  42.7  4304. b 

1"365  4.8  2.8  T  T  172.7  134.9  134.1  14b. 0  197.4  332.5  293. b  10b. 9  1525.7 

iqtb  10  2    8  21    b  154    9  389    b  248.9  221.0  338.1  184.7  438.7  158.5  137.4  2297.2 

1967  T  T  T  b2    0  43.9  173.0  133.1  289.1  293.9  2b2.9  3b1.9  220.0  1839.8 

1968  T  lb    0  T  15    0  13b. 7  181.4  324.9  275.1  2b0.b  391.4  144.0  45.0  1790.1 

1969  57.4  T  37. b  5b. 4  297.9  147.1  150.4  380.5  52b. 0  193.0  278.4  31.0  2155.7 

1970  28.4  39.9  bb.O  134.9  334.0  2b2.9  420.9  230.1  200.9  452.9  27b. 1  1b2.1  2b09.1 

MEAN  9.3  b.7  14.0  82.0  285.7  2b1.1  271.3  28b . 2  280. b  3bb . 3  315.0  97.7  2275.9 


PARAGUAY 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


ASUNCION  PARAGUAY  HMO  86217   25  IfeS  057  38W 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


iqfci 

1000 

.4 

1002 

.3 

1004 

.  1 

1005 

.0 

1008 

.0 

1009 

,3 

1009 

.6 

1005 

.4 

1004 

.4 

1002 

.8 

1001 

.2 

1001 

.5 

1004 

1'3b2 

1002 

.2 

1002 

.7 

1002 

,  7 

1006 

.5 

1009 

.9 

1009 

,8 

1014 

.6 

1009 

.0 

1005 

.5 

1006 

.4 

1002 

.0 

1000 

.2 

1006 

1-96.3 

9-38 

.4 

1002 

.4 

1003 

.6 

1006 

.0 

1009 

.  1 

1009 

.2 

1007 

.0 

1004 

.9 

1004 

.0 

1003 

.  1 

1001 

.  1 

1002 

.2 

1004 

1-364 

1001 

.4 

1000 

,  1 

1004 

.  7 

1006 

.0 

1009 

.8 

1009 

,4 

1010 

.  7 

1008 

.2 

1007 

.2 

1006 

.  7 

1004 

.0 

1000 

.6 

1005 

1-365 

1001 

,9 

999 

.5 

1005 

.8 

1005 

.  1 

1006 

.  7 

1007 

,  7 

1008 

.6 

1005 

.6 

1006 

.6 

1003 

.9 

1003 

.4 

1000 

.7 

1004 

1-366 

1000 

.9 

1001 

.5 

1003 

.5 

1005 

.8 

1008, 

.8 

1005 

.8 

1008 

.5 

1008 

.5 

1007 

.5 

1003 

.2 

1001 

.9 

999 

.3 

1004 

1-367 

-3-37 

.0 

997 

.4 

999 

.4 

1003 

.3 

1001  . 

,3 

1004, 

,9 

1003 

.2 

1001 

.  7 

1001 

.  1 

998 

.  7 

997 

,9 

997 

.3 

1000 

1-36B 

8-9B 

.  1 

997 

.8 

1000 

.2 

1002 

.0 

1004. 

,3 

1003, 

,8 

1004, 

,2 

1003 

.2 

1002, 

,4 

996 

.8 

995 

.0 

994 

.5 

1000 

1^68 

9-34 

,0 

994 

,  7 

997 

.8 

999 

.  7 

1000, 

,  7 

1003, 

,3 

1003, 

,3 

1002 

.3 

997, 

,0 

998, 

,4 

995 

,6 

997 

.0 

998 

1-370 

-395 

,7 

996 

.7 

998. 

,2 

999 

.8 

1001  , 

,  1 

1003, 

,2 

1005, 

,6 

1004 

.2 

1001  , 

,  1 

998 

,  7 

998 

.8 

995 

.  1 

999 

MEAN 

999 

.  1 

999. 

.5 

1002, 

,0 

1003 

.9 

1006, 

,0 

1006, 

.6 

1007, 

,5 

1005, 

,3 

1003, 

,  7 

1001  , 

,9 

1000 

,  1 

998, 

,8 

1002 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1007.6  1009.5  1011.5  1012.3  1015.4  1016.5  1017.1  1012.6  1011.7  1010.2  1008.8  1008.7  1011.8 

1962  1009.4  1009.9  1010.2  1013.9  1017.4  1017.3  1022.2  1016.0  1012.8  1013.9  1009.4  1007.5  1013.3 

1963  1006.6  1009.7  1010.8  1013.4  1016.6  1016.8  1014.4  1012.0  1011.5  1010.5  100B.5  1009.5  1011.7 

1964  1008.6  1007.4  1012.1  1013.4  1017.3  1017.1  1018.3  1015.7  1014,7  1014.2  1011.5  1007.9  1013.2 

1965  1009.0  1006.9  1013.1  1012.2  1014.2  1016.4  1016.2  1013.1  1014.1  1011.3  1010.7  1007.7  1012.1 

1966  1008.2  1008.8  1010.8  1013.1  1016.5  1013.3  1015.9  1015.8  1015.1  1010.6  1009.4  1006.3  1012.0 

1967  1010.2  1010.3  1012.6  1016.2  1014.6  1018.5  1016.7  1015.0  1014.6  1011.9  1011.2  1010.3  1013.5 

1968  1011.3  1010.9  1013.5  1015.5  1017.9  1017.4  1017.7  1016.8  1016.1  1010.2  1007.9  1007.6  1013.6 

1969  1007.3  1007. B  1011.0  1013.1  1014.2  1017.0  1016.9  1016.1  1010.3  1011.8  1008.8  1010.2  1012.0 

1970  1008.8  1009.9  1011.4  1013.0  1014.7  1017.0  1019.4  1017.8  1014.7  1012.1  1012.3  1008.2  1013.3 

MEAN  1008.7  1009.1  1011.7  1013.6  1015.9  1016.7  1017.5  1015.1  1013.6  1011.7  1009.9  1008.4  1012.7 
TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

30 

.2 

1962 

28 

.3 

1963 

30 

.  1 

1964 

30 

,  7 

1965 

28 

.0 

1966 

28 

,  7 

1967 

26 

.6 

1968 

Tfl 

.0 

1969 

27 

.0 

1970 

28 

.6 

MEAN 

28 

.5 

CLINO 

29 

.0 

18 

.5 

18 

.5 

19 

.0 

16 

.8 

21 

,8 

20 

.8 

15 

.8 

PRECIPITATION  MM 


1961 

41  , 

.6 

157 

.6 

267 

.5 

260, 

,  7 

109 

.9 

66 

.8 

75, 

,2 

35, 

.8 

101 

.  7 

213, 

,2 

331 

.  7 

109 

.2 

1770 

.9 

1962 

261  , 

.8 

101 

.9 

105 

.4 

195, 

,0 

70 

.3 

5, 

,4 

42, 

.6 

23, 

.8 

51 

.2 

106, 

.4 

39 

.3 

46, 

.5 

1049 

.6 

1963 

93, 

.8 

111 

.5 

221 

.9 

104  , 

.  1 

166 

.  1 

107, 

.  1 

16, 

.5 

9, 

.5 

81 

.4 

10, 

,2 

122 

.5 

188 

.2 

1232 

.8 

1964 

56, 

.5 

31 

.0 

404 

.3 

331  , 

,2 

25 

.8 

22, 

,  1 

31  , 

.  1 

93, 

.2 

54 

.  1 

10, 

,9 

174 

.2 

232 

.2 

1466 

.6 

1965 

265, 

.3 

357 

.2 

115 

.4 

260, 

,3 

202, 

.6 

125, 

.8 

14  , 

.6 

61  , 

.4 

96 

.0 

151, 

,  7 

90 

.0 

225 

.4 

1965 

.7 

1966 

162, 

,7 

199 

.4 

280 

.2 

168, 

.8 

41 

.4 

71 

.4 

26, 

.0 

41 

.0 

10 

.  4 

101  , 

,3 

149 

.  7 

80 

.  1 

1332 

.4 

1967 

192, 

.2 

302 

.5 

202 

.8 

86 

.  1 

27 

.0 

20 

.4 

68 

.5 

10 

.2 

24 

.0 

76, 

,3 

99 

.  1 

80 

.9 

1  190 

.0 

1968 

115, 

.9 

74 

.8 

57 

.9 

86, 

.6 

23 

.  7 

23 

,7 

82, 

.8 

57, 

.8 

132 

.4 

151  , 

,4 

40 

.2 

192 

.0 

1039 

.2 

1969 

357, 

.1 

179 

.0 

160 

.8 

213, 

.8 

180 

.  1 

78 

.9 

19, 

.0 

25, 

.7 

101 

.9 

176, 

,  1 

414 

.2 

51 

.0 

1957 

.6 

1970 

96 

.4 

70 

.9 

162 

.0 

55, 

.3 

45 

.4 

115 

.2 

17 

.3 

75 

.6 

164 

.4 

150, 

.3 

59 

.3 

126 

.9 

1139 

.0 

MEAN 

164 

.3 

158 

.6 

197 

.8 

176 

.2 

89 

.2 

63 

,7 

39 

.4 

43 

.4 

81 

.8 

114, 

,8 

152 

.0 

133 

.2 

14  14 

.4 

CLINO 

166 

148 

172 

151 

117 

79 

49 

35 

85 

125 

138 

127 

1392 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


BAHIA  NEGRA  PARAGUAY  HMO  86033   20  1 3S  058  lOW 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 


ntl 

997 

.5 

999 

.4 

1000 

.9 

1001 

.2 

1004 

.4 

1006 

.6 

1006 

.3 

1001 

.8 

1000 

.5 

999 

.0 

998 

.3 

998 

.3 

1001 .2 

1'3b2 

998 

.6 

998 

.8 

999 

.9 

1002 

.  7 

1005 

.6 

1006 

,2 

1010 

.6 

1004 

.9 

1001 

.7 

1002 

.3 

998 

.6 

997 

.4 

1002.3 

igb3 

998 

.3 

1000 

.0 

1000 

.2 

1002 

.4 

1005 

.4 

1005 

,9 

1004 

.2 

1001 

.8 

1001 

.0 

999 

.4 

998 

.5 

999 

.0 

1001 .3 

1'3fc4 

998 

.3 

997 

,4 

1001 

.5 

1002 

.0 

1005 

.7 

1005 

.5 

1006 

.6 

1003 

.4 

1002 

.8 

1001 

.8 

999 

.8 

997 

.4 

1001  .9 

1^6? 

998 

.0 

996 

.9 

1002 

.2 

1001 

.4 

1003 

,  1 

1005 

,4 

1004 

,8 

1002 

.3 

1001 

.8 

999 

.8 

999 

.4 

997 

.9 

1001 . 1 

iqfcfe 

998 

.2 

998, 

.7 

1000 

.0 

1002 

,3 

1004 

.9 

1003 

.3 

1005 

.5 

1005 

,0 

1003 

.8 

1000 

.2 

998 

.5 

994 

.2 

1001 .2 

1Sfe7 

998 

.0 

998, 

,  7 

1000 

,2 

1003 

.0 

1002 

.3 

1005 

.8 

1004, 

.2 

1002 

.5 

1001 

.5 

999 

.8 

998 

.3 

998 

,  1 

1001 ,0 

196.8 

999 

,4 

998, 

.6 

1001 

.4 

1003 

.9 

1006 

,  4 

1006 

.  1 

1006, 

,  1 

1004 

.  7 

1004 

.6 

999 

.3 

997 

.2 

997 

.8 

1002. 1 

1969 

997 

.4 

998, 

,2 

1000 

,3 

1001 

,9 

1003, 

,0 

1005 

.5 

1005, 

,9 

1004 

.3 

999 

.5 

1000 

.2 

997, 

.9 

999 

,0 

1001 . 1 

1970 

998 

.4 

1000, 

,0 

1000 

.8 

1001 

,8 

1003, 

,  4 

1004, 

,4 

1006, 

,4 

1004 

.6 

1001 

.0 

999 

.3 

998, 

.6 

997, 

,  1 

1001 .3 

MEAN    998.2  998.7  1000.7  1002.3  1004.4  1005.5  1006.1  1003.5  1001.8  1000.1  998.5   997.6  1001.5 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1008.3  1010.2  1011.6  1012.2  1015.5  1017.8  1017.5  1012.7  1011.5  1010.1  1009.1  1009.1  1012.1 

1962  1009.5  1009.8  1010.9  1013.6  1016.7  1017.4  1021.9  1015.9  1012.6  1013.4  1009.4  1008.3  1013.3 

1963  1009.1  1011.0  1012.5  1013.4  1016.5  1017,1  1015.3  1012.7  1011.9  1010.2  1009.4  1010.0  1012.4 

1964  1009,3  1008.3  1012.3  1013.0  1016.7  1016.8  1017.8  1014.5  1015.2  1012.7  1010.7  1008.3  1013.0 

1965  1009.0  1007.6  1013.1  1012.3  1014.2  1016.3  1016.0  1013.4  1012,8  1010.6  1010.2  1008.8  1012.0 

1966  1009.1  1009.6  1010.8  1013.2  1015.9  1014.2  1016.6  1016.0  1014.2  1011.0  1009.2  1006.1  1012.2 

1967  1008.9  1009.7  1011.1  1013.9  1013.3  1017.0  1015.3  1013.5  1012.5  1010.6  1009.1  1008.8  1012.0 

1968  1010.3  1009.4  1012.1  1014.9  1017.5  1017.1  1017.0  1015.6  1015.6  1010.2  1007.9  1008.6  1013.0 

1969  1008.3  1009.0  1011.1  1013.0  1013.9  1016.7  1016.8  1015.4  1010.3  1011.1  1008.9  1009.8  1012.0 

1970  1009.2  1011.0  1011.8  1012.7  1011.8  1015.5  1017.6  1015.6  1011.9  1010.2  1009.5  1007.9  1012.1 

MEAN  1009.1  1009.6  1011.7  1013.2  1015.2  1016.6  1017.2  1014.5  1012.9  1011.0  1009.3  1008.6  1012.4 
TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

30 

.2 

29 

.  1 

27 

.6 

26, 

,  7 

1962 

29 

,8 

30 

,3 

28 

.8 

25, 

,6 

1963 

28 

,2 

27 

.4 

28 

,4 

27, 

.  1 

1964 

29 

.9 

28 

.6 

27 

.5 

27, 

,  7 

1965 

28 

.2 

29 

,  4 

26 

,  1 

26, 

,3 

1966 

29 

.9 

28 

.6 

28 

.5 

26, 

,2 

1967 

28 

.2 

28 

.0 

27 

.3 

27, 

.  1 

1968 

27 

.6 

28 

.0 

27 

.  7 

24, 

,3 

1969 

28 

,3 

29 

,2 

28 

.  1 

24, 

,9 

1970 

29 

,4 

27 

.2 

28 

.2 

28, 

,  1 

2B 

.9 

28 

.4 

29.6 

28 

.9 

31 

.9 

28  ."fc 

26 

.2 

27 

.6 

28.8 

28 

.2 

28 

.0 

29.6 

28.0    29.0    29.2 


PRECIPITATION  MM 


1961 

141 

97, 

.5 

88 

.5 

282, 

,3 

59 

,  4 

78 

.  1 

1962 

42 

38, 

.7 

66, 

,4 

120, 

.  1 

23 

.  1 

5 

.4 

1963 

328 

201  , 

.5 

32 

.6 

22, 

.5 

36, 

.4 

13 

,2 

1964 

155 

195 

.3 

62 

.0 

36, 

.7 

57 

.7 

18 

.8 

1965 

197 

54, 

.8 

110 

.  1 

36, 

.2 

29, 

.4 

43 

.0 

1966 

59 

146 

.3 

118 

,  7 

100, 

.2 

104 

,0 

46 

.8 

1967 

121 

113 

.  7 

48 

.8 

30, 

.3 

1  1  , 

.0 

74 

.5 

1968 

272, 

.2 

107 

.4 

26, 

.6 

21 

.2 

23 

.5 

39 

.9 

1969 

172, 

.0 

92 

.3 

133 

.8 

60 

.3 

101 

.3 

33 

.3 

1970 

184 

.4 

133 

.3 

72 

.  7 

70 

,  1 

72 

.4 

13 

.9 

MEAN 

167 

,5 

118 

,  1 

76 

.0 

78 

.0 

51 

.8 

36 

.  7 

CLINO 

127 

130 

103 

72 

52 

41 

31.5       110.7 


3.2       115.3       128.3 


98 

.  1 

81 

.0 

101 

.4 

1075 

.9 

94 

.8 

77 

.5 

156 

.8 

656 

,0 

155 

.2 

205 

.8 

56 

.7 

1113 

.4 

181 

.6 

178 

.3 

108 

.2 

1139 

.4 

264 

.7 

156 

.5 

212 

.8 

1  176 

.0 

72 

.  1 

56 

.8 

101 

.2 

832 

.6 

96 

.9 

79 

.0 

81 

.  7 

683 

.8 

6 

.4 

15 

.2 

299 

.8 

1059 

.0 

220 

.6 

67 

.0 

130 

.6 

1032 

.8 

1  7 

,  1 

59 

.  7 

119 

.2 

861 

.3 

120 

.8 

97 

.  7 

136 

.8 

963 

.0 

112 

126 

1  18 

961 

1000, 

.4 

ggg 

.4 

999 

.4 

1002 

1003 

.3 

ggg 

.9 

998 

.2 

1003 

1000 

.5 

999 

.  1 

999 

.8 

1002 

1003, 

.7 

1000 

,9 

997 

.8 

1002 

1001  , 

.  1 

1000 

.5 

998 

.2 

1002 

1001  , 

.2 

999 

,8 

996., 

.3 

1002 

333. 

.3 

998 

.2 

998 

.0 

1001 

"999, 

.  1 

997 

.  1 

997 

.  1 

1002 

1000, 

.8 

998, 

.0 

999, 

.4 

1001 

ssg. 

.4 

999, 

.0 

99b, 

.0 

1001 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


CONCEPCION  PARAGUAY            WMO  86134   23  25S  057  15H 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FE8     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC 

19b1  998.2   999.8  1001.7  1002.4  1005.5  lOOfc.9  1007.1  1002.7  1001. 

1962  999.6)   999.8  1000.4  1003. b  100b. 9  1007.0  1011.8  100fc.2  1003. 

19b3  997.8  1000.4  1001.8  1003.8  100b. 3  1007.0  1005.0  1002.4  1001. 

19fe4  999.1   997. b  1002.2  1003.0  1007.0  100b. 5  1007.8  1005.1  1004. 

19b5  998.7   997.1  1003.1  1002.1  1004.0  100b. fc  100b. 2  1003.0  1003. 

19bb  998.7   999.2  1001.5  1003.8  100b. b  1003. b  100b. 7  1005. b  1005. 

1967  997.8   998.2  1000.3  1003. b  1002.5  1005.8  1004.0  1002.3  1001. 

1968  998.0   998.6  1001.2  1004.2  100b. 7  100b. 3  100b. b  1005.3  1004. 

1969  996.8   997.4  1001.2  1002.2  1003.5  100b. 0  100b. 2  1004.8  999. 

1970  998.6  1000.6  1001.2  1002.7  1003.2  1004.4  1005.8  1004.3  1001. 

MEAN  998.3   998.9  1001.5  1003.1  1005.2  100b. C  100b. 7  1004.2  1002.7  1000.9   999.2   998.0   1002.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1007.8  1009.5  1011.4  1012.3  1015.5  1016.8  1017.1  1012.6  1011.4  1010.2  1009.1  1009.1 

1962  1009.5  1009.6  1010.2  1013.5  1017.0  1017.3  1022.0  1016.5  1013.1  1013.9  1009.8  1007.8 

1963  1007.5  1010,3  1011.6  1013.7  1016.3  1017.1  1014.9  1012.4  1011.8  1010.0  1008.8  1009.4 

1964  1008.7  1007.4  1012.1  1012.8  1017.0  1016.6  1018. 0  1015.0  1014.1  1013.6  1010.7  1007.1 

1965  1008.6  1006.9  1013.0  1012.1  1014.1  1016.6  1016.3  1013.0  1013.4  1011.3  1010.3  1007.8 

1966  1008.6  1009.1  1011.4  1013.6  1016.6  1013.3  1016.7  1016.2  1015.1  1011.1  1009.5  1006.3 

1967  1007.5  1008.8  1010.2  1013.5  1012.3  1016.1  1014.0  1012.2  1011.5  1009.0  1007.8  1007.9 

1968  1008.6  1008.5  1011.0  1014.1  1016.7  1016.3  1016.4  1015.4  1014.7  1008.8  1006.7  1006.7 

1969  1006.5  1007.1  1010.0  1012.2  1013.4  1016.1  1016.2  1015.0  1009.5  1010.7  1007.9  1009.3 

1970  1008.3  1009.8  1011.0  1012.6  1013.3  1014.6  1016.0  1014.9  1011.7  1009.3  1008.9  1005.9 

MEAN  1008.2  1008.7  1011.2  1013.0  1015.2  1016.1  1016.8  1014.3  1012.6  1010.8  1009.0  1007.7 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG  SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  29.7    29.0    26.2    23.9    21.5    19.2    19.9    24.2    23.6    26.8    27.1    28.7 

1962  28.0    28.2    27.7    24.0    19.8    18.1    14.1    19.4    23.4    22.2    27.3    30.5 

1963  29.0    27.5    27.4    24.1    21.9    19.7    21.8    24.4    24.8    28.7    27.8    28.7 

1964  25.1    27.5    26.6    25.1    21.6    17.5    16.9    20.8    22.6    23.4    25.3    2b. 8 

1965  27.3    28.5    24.4    24.0    21.0    21.7    18.8    22.3    21.8    24.9    25. b    27.6 

1966  28.2    27.1    26.2    23.8    20.5    21.2    20.0    19.6    23.0    25.1    27.3    28.4 

1967  26.6    27.4    25.3    24.2    14.8    17.1    21.3    22.5    23.9    28.9    27.0    29.2 

1968  28.0    28.2    26.9    21.4    18.2    19.4    19.5    20.1    20.3    26.2    30.3    28.7 

1969  27.7    29.2    27.1    22.3    21.4    17.1    19.4    17.5    24.8    23.4    25.8    26.4 

1970  28.2    27.1    25.9    24.3    21.4    19.5    18.4    19.0    22.4    25.1    24.0    27.7 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN 

1961  57.8  170.0  113.8  152.0  201.3  62 

1962  84.8  82.3    76.6  103.2  86.2  31 

1963  192.0  19b. b  222.4  62.4  81.4  75 

1964  88.0  162.6  338.0  173.4  64.0  18 

1965  177.3  201.4    89.6  260.3  323.6  43 

1966  170.8  168.4  108.1  75.3  78. 6  52 

1967  239.5  82.5  203.3  24.2  13.9  6'3 

1968  115.2  215.6    40.0  87.7  124.3  73 

1969  133.7  30.5    68.7  189.7  288.5  9'9 

1970  115,1  78.3    98.6  121.5  9.6  76 

MEAN  137.4  138.8  135.9  125.0  127.1  62.2         52.4         40.5         67.4       126.5       140,6       154,2 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


ENCORNftCION                                          PARAGUAY               WHO  8b2'57  27  20S  055  50H  11  M 
NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG  SEP      OCT      NOV  DEC  MEAN 

l^bl    994  "3   <5'34.5   gSfc.B   997.4  1000.3  1001.1  1002.4  1000.4  999.3   997. fe   99b. fc  99b .  b  998.2 

19b2    99b  7   99b!7   997.0  1002.8  100b. 2  100b. 2  1009.1  1004.1  1001.5  1002.2   998.0  99b. b  1001.4 

19b3    994  9   997  9   999  1  1001  5  1004  3  1004. b  1003.1  1000.7  999.9   999.4   997.1  998.5  1000.1 

19b4    997I3   99b. 1  1000.7  1005.3  1009.1  1008.3  1009.8  1007.5  100b. 7  100b. 2  1003.4  999.8  1004.2 

1965   1000. b   999.2  1005.0  1004.5  100b. b  1008.7  1008.0  1005.0  1005.8  1003.8  1003.0  1001.0  1004.3 

19bb   1000  7  1001.5  1003.4  1005.8  1008.5  1005.9  1008. b  1007.0  1008.2  1004.5  1003.9  997.1  1004. b 

19b7   1001.0  1001. b  1004.2  100b. 9  1005.9  1008.9  1008.0  1005.8  1005.7  1003.9  1002.2  1001.9  1004.7 

19b8   1002.2   999.9  1002.8  100b. 2  1008.3  1008.4  1008.8  1007.9  100b. b  1001.8   999.7  998.7  1004.3 

19b9    998.1   998.7  1002.0  1003.8  1004.8  1007.2  1007. b  100b. 5  1001.8  1003.1   999.9  1001.4  1002.9 

1970    999.9  1001.1  1002.4  1004.1  1004.3  1005.8  1008.3  100b. b  1004.3  1001. b  1001.5  997. b  1003.1 

MEAN    998. b   998.7  1001.3  1003.8  1005.8  100b. 5  1007.4  1005.2  1004.0  1002.4  1000.5  998.9  1002.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN      JUL      AUG  SEP      OCT      NOV  DEC  MEAN 

19b1   1009.0  1008.7  1011.2  1011.9  1014.8  1015.9  1017.3  1015.0  1013. b  1012.1  1011.0  1011.0  1012. b 

19b2   1009,7  1009.7  1009.7  101b. 0  1019.5  1019. b  1022.7  1017.4  1014.7  1015.3  1011.0  1009.0  1014.5 

19b3   1007. b  1010.9  1012.0  1014. b  1015.0  1018.0  101b. 5  1014.0  1013.1  1012.5  1010.2  1011.4  1013.0 

19b4   1010.2  1009.0  1013.7  1014.3  101b. 5  1017.3  1017. b  101b. 8  101b. 2  1015.7  1012.7  1009.0  1014.1 

19b5   1009.7  1008.5  1014.2  1013.8  101b. 0  1018.0  1017.5  1014.4  1015.1  1012.7  1012.2  1009.9  1013.5 

1017.8  1017.8  1013.1  1011. b  1011.7  1008.7  1013.5 

1017.4  1015.1  1015.0  1013.1  1011.5  1010.8  1013.9 

1018.3  1017.4  101b. 1  1011.0  1008.7  1007.8  1013. b 

1017.1  1015.8  1011.1  1012.2  1009.1  1010.4  1012.2 

1017.8  101b. 1  1013. b  1010.8  1010.8  100b. 8  1012.5 


TEMPERATURE  DEG  C 
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.4 

1013, 

,  1 
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.2 
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1970 

1009 

.0 

1010 

,3 

101  1 

.b 

1013, 

,3 

1013 

.9 

1015 

MEAN 

1009 

,4 

1009 

.b 

1012 

.2 

1014  , 

,  4 

101b 

.  1 

1017 

CLINO 

1009 

.2 

1009 

.  7 

1011 

.7 

1014  , 

.2 

101b 

.0 

1017 

19bl 

28.2 

19b2 

2b.  3 

19b3 

27.4 

19b4 

27.8 

19b5 

27.  1 

19bb 

2b.  1 

19b7 

25.5 

1968 

2b. 4 

1969 

25.2 

1970 

2b. 8 

MEAN 

2b. 7 

CLINO 

27.1 

2b. 8  23.8  20.9  19.3  17.1  17.3  21.1  19. b  23. b  24.5 
25.1  25.2  21.1  lb. 5  15.9  12.4  lb.1  20.7  20.4  25.8 
27.3    2b. b    21.3    19.3    lb. 2    18.8    19.5    20.9    22.5    23.5 


PRECIPI TATION  MM 


22.  1 
21  .0 


1961 

193, 

,0 
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.9 

164, 

.2 
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.9 

24b 

.8 

159 

.0 

145. 

,2 

81 
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.8 

1b7 

.5 

48 

.5 

2146 
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.7 
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.5 
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.4 

12b 

.7 

142 

.9 

18 

.2 

26, 

,9 

69 

.2 

14b 

.6 

40 

.3 
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.9 

93 

.5 

1175 

.8 

1963 

172, 

.6 

7b 

.2 
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.0 

91 

.  1 

1  1  1 

.2 

222 

.5 

82, 

,  1 
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.4 
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.5 

232 

.0 

420 

.0 

18b 

.5 

2073 

.  1 

19b4 

26 

.2 

132 

.5 

150 

.0 

30b 

.4 

bO 

.5 

40 

.0 

81  , 

.  1 
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.2 
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.2 

71 

.0 

51 

.9 
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,  1 

13b4 

.  1 

1965 

32 

,3 

2b8 

.8 

70 

.9 

lb7 

.5 

89 

.  1 

80 

.9 

105, 

,  1 

187 

.4 

133 

.3 

310 

.0 

b3 

.5 

272 

.8 

1781 

.b 

1966  267.9  199.9  137.2  95.0  2b . 7  1b3.7  75.2  54.6    52.2  199.9  119.7  219  5  1611  5 

1967  163.0  215.7  107.7     5.8  70.0    59.6  109.5  183.1    45.9  82.6  89.4  bO  0  1192  3 

1968  117.8  56.8    77.0  103.9     8.7  104.5  119.9  46.3  149.1  283.6  107.4  231  7  1406  7 

1969  199.4  144.0  204.8  103.1  162.5    92.9  39.0  54.4  101.3  121.1  169.7  108.0  1500  2 

1970  74.7  113.3  233.0  10.1  202.1    87.0  56.5  72.9  181.6  238.3  68.2  156.7  1494.4 

MEAN  136.7  145.4  145.7  133.8  112.1  102.8  84.1  100.7  150.3  175  5  137  7  150  0  1574  8 

CLINO  134  172  149  159  145  136  102  84  145  194  139  131  169o' 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


MOSISCAL  ESTIGARRIBIA  PARftGUAT  HMO  86068   22  01S  060  37H 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN      FEB     MAR      APR     MAT      JUN      JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 
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0 

MEAN  387.3   388.6   331.0  333.1  334.8   335.5   336.2  333.8  332.0   330.4  388.7  387.8    331.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN     JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1361  1007.2  1003.4  1011.0  1011.3  1014.8  1017.0  1017.1  1011.5  1010.6  1003.0  1008.4  1008.3  1011.4 

1362  1003.4  1003.3  1010.3  1014.2  1017.6  1017.1  1023.2  1016.1  1012.3  1013.8  1008.8  1008.5  1013.4 

1363  1007.5  1010.6  1011.4  1013.6  1016.7  1016.6  1014.6  1012.0  1011.8  1003.5  1008.3  1008.8  1011.8 

1364  1003.3  1007.5  1011.3  1013.3  1016.8  1017.3  1018.0  1014.7  1013.3  1013.2  1010.3  1007.8  1012.8 

1365  1008.5  1006.7  1013.5  1012.5  1013.3  1015.4  1015.4  1012.2  1013.3  1010.1  1003.6  1007.5  1011.6 

1366  1006.3  1008.8  1010.5  1013.5  1017.1  1015.2  1015.2  1015.3  1012.8  1010.3  1003.1  1008.3  1012.0 

1367  1008.4  1003.2  1010.1  1014.6  1012.2  1017.7  1015.3  1013.8  1013.0  1008.7  1003.1  1008.3  1011.7 

1368  1008.4  1003.6  1012.6  1016.1  1018.7  1017.3  1017.4  1016.2  1015.5  1003.6  1008.2  1008.2  1013.2 
1363  1007.6  1008.3  1011.3  1013.5  1013.8  1016.6  1016.7  1016.1  1010.2  1011.7  1008.5  1010.7  1012.1 
1370  1008. B  1011.0  1012.3  1013.4  1014.4  1016.5  1018.5  1016.8  1012.3  1010.6  1010.7  1006.6  1012.7 


TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

.3  25.8 

24.1    13.6    13.1    14.3    21.2    26.5    25.4    30.1    23.7  24. B 

25.8    21.4    20.1    21.8    24.5    25.0    23.3    23.7    30.7  26.2 

25.8    23.7    18.3    18.7    23.0    24.7    25.6    28.2    27.6  25.1 
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PRECIPITATION  MM 
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WORLD  WEATHER  RECORDS 


NUEVA  ASUNCION                                    PARAGUAY  HMO  86017  20  43S  061  55W  31  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

ISfcl  972.3   974.8   975.1   97fe.2   979.4   980.2   9B0.4   975.7  975.3  973.5  972.9   973.5  975.8 

1962  973.5   974.4   974.6   978.7     -------- 

1963  ------------ 

1964  -------     976.4  976.0  975.2  972.3   970.0 

1965  971.0   969.3   975.6   974.4   975.9   976.9   976.6   975.3  975.1  972.4  972.3   970.3  973. S 

1966  970.4   971.8   972.7   975.2   978.2   975.1   977.4   977.6  977.0  972.7  970.5   969.3  974.0 

1967  970.8   971.9   974.0   976.4   974.0   978.6   976.7   973.1  974.5  971.9  972.5   971.9  973.9 

1968  973.9   974.0   976.2   979.5   980.6   977.1   979.4   978.7  978.6  972.3  970.1   970.3  975.9 

1969  970.7   971.6   974.1   975.9   975.9   978.7   978.4   978.3  972.7  973.8  971.4   973.3  974.6 

1970  971.7   973.5   975.1   975.9   976.6   978.2   977.4   978.0  973.9  972.9  971.7   968.7  974.5 

MEAN  971.8   972.7   974.7   976.5   977.2   977.8   978.0   976.6  975.4  973.1  971.7   970.9  974.7 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1007.7  1010.3  1011.0  1011.9  1015.5  1016.8  1017.3  1011.0  1010.9  1008.8  1008.5  1008.8  1011.5 

1962  1007.4  1009.5  1009.9  1013.8     -------- 

1963  ------------ 

1964  -------    1012.3  1011.9  1010.8  1007.1  1005. B 

1965  1006.3  1004.4  1011.3  1010.5  1012.0  1012.7  1012.6  1009.8  1011.0  1007.9  1007.6  1005.6  1009.3 

1966  1005.7  1007.5  1008.3  1011.3  1011.0  1014.2  1011.0  1013.8  1013.4  1008.2  1008.1  1005.8  1009.9 

1967  1005.9  1007.1  1009.6  1011.7  1009.5  1015.4  1013.0  1011.7  1010.0  1006.8  1007.9  1007.0  1009.6 

1968  1009.1  1009.2  1011.7  1015.4  1016.5  1015.4  1016.5  1015.4  1014.7  1007.8  1007.5  1005.1  1012.0 

1969  1005.9  1006.8  1009.4  1011.7  1011. B  1015.1  1014.6  1014.5  lOOB.O  1009.3  1006.6  1008.6  1010.2 

1970  1006.9  1008.8  1010.3  1011.5  1012.8  1014.7  1014.0  1014.3  1009.6  100B.6  1007.3  1003.9  1010.2 

MEAN  1006.9  1008.0  1010.2  1012.2  1012.7  1014.9  1014.2  1012.9  1011.2  1008.5  1007.6  1006.3  1010.5 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  28. 7    27.6    26.9    25.8    22.6    18.7    19.6    26.5  26.4  27.9  28.5    29.1  25.7 

1962  28.3    29.2    28.1    24.0     -------- 

1963  ------------ 

1964  28.5    27.6    26.3    24.2    22.1     17.5    17.2    22.1  24.2  25.3  27.4    27.0  24.1 

1965  28.2    28. B    25.1    25.4    22.0    24.1    20.4    24.0  24.0  28.1  28.5    28.0  25.6 

1966  28.7    26.5    26.3    24.4    20.7    21.9    20.5    IB. 9  24.7  27.5  27  9    28  3  24  7 

1967  28.1    27.9    25.7    25.4    26.1    16.9    20.0    22.6  26.1  29.8  27.1    28  8  25  4 

1968  28.2    26.5    25.1    22.3    19.7    19.5    21.7    22.4  23.4  27.8  30.1    28.0  24.6 

1969  28.0    28.4    27.8    24.6    23.7    19.2    21.8    21.3  27.5  25.9  27.9    27.8  25  3 

1970  29.6    27.0    26.1    25.9    21.5    18.6    20.0    20.7  25.5  25.9  26.5    28.9  24.7 

MEAN  28.5    27.7    26.4    24.7    22.3    19.6    20.2    22.3  25.2  27.3  28.0    28.2  25.0 
PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  TOTAL 

1961  78.7    89.4    56.0    93.9    33.0    18.0     0  0  2.2  80  1  26  5    98  9  576  7 

1962  -  -       -       -       -       -       -       -  -  -  - ■      -  ■ 

1963  ------------ 

1964  138.0    92.5   144. t   146.5    75.2     4.0     0  0  9.4  56  9  17  7   101  7  786  5 

1965  83.1     5.6    54.9    17.0    26.2     4.0     2.0     0  2.8  3.5  6.2    48.0  253.3 

1966  114.8    79.7    56.4    15.8    61.5    12.4  .8    27.7  0  35.1  14  0    38  8  457  0 

1967  23.4    88.4    44.0    48.7    32.5     0  2.8    20.8  2.0  12.4  B1  0    57  6  4136 

1968  86.5   103.3    75.0    14.0     0  22.6    13.8     7.9  22.8  16.3  56  1    73  3  4936 

1969  82.0    94.3    24.8    30.4    23.0    23.1  .6     0  8.7  29.5  127  3    76  5  520  '  2 

1970  38.7    54.0    61.5    57.5     9.6    14.9     2.4     0  23.2  40.5  20.2    46.2  36b!7 

MEAN  80.7    75.9    64.7    53.0    32.6    12.4     2.8     7.1  B.9  34.3  43.9    67.6  483.9 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA        315 


PEDRO  JUAN  CABALLERO  PARAGUAY  HMO  8fe0?7   22  35S  055  SSW    66  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 
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MEAN    935.8   936.3   938.2   939.1   940.7   941.2   941.8   939.9   938.8   937.5   936.3   935.6 
TEMPERATURE  DEG  C 
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177.1   153.4   163.0   113.6   114.3   108.3    46.5    41.0    93.1   171.0   163.5   183.9   1528.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PILAR  PARAGUAY  WMO  86.255   2fc  51S  058  ^3U 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  M8 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 
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1001 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR      APR  MAY  JUN      JUL  AUG  SEP  OCT  NOV      DEC       MEAN 

196.1  1007.5  1009.8  1011.4  1012.7  1015.4  101b. 7  1017.0  1012.5  1011.8  1010.0  1007.1  1009.3  1011.8 

19b2  1009.9  1010.0  1010.3  1014.2  1017. b  1017.1  1022.4  1010. b  1013.8  1015.0  1009.9  1008. b  1013.3 

19b3  1007.0  1010.3  1011.1  1013. b  101b. 5  101b. 5  1014.3  1012.5  1011.9  1011.0  1008.8  1009. b  1011.9 

19b4  1009.1  1007.5  1012.0  1013.4  1017.0  1016.8  1018.2  1015.7  1014.9  1014.3  1011.1  1007.8  1013.2 

19b5  1008. b  1007.3  1013.3  1012.3  1014.2  1015.8  1015.8  1012.7  1014.0  1011.1  1010.4  1008.2  1012.0 

19bb  1008.3  1009.3  1010.9  1013.1  101b. b  1013.3  1015.9  101b. 5  101b. 2  1011.7  1009.7  1007.1  1012.4 

19b7  1008.4  1009.1  1011.7  1015.0  1012. b  1017.1  1015.4  1013. b  1013.3  1010.7  1010.2  1009.0  1012.2 

19b8  1009.9  1009.8  1012.2  101b. 1  1018. b  1017.9  1017.8  1017.4  101b. 5  1010.9  1008.7  1007.9  1013.6, 

19b9  1007.5  1007.9  1011.5  1013.5  1014.3  1017.0  1017. b  101b. b  1011.0  1012.8  1009.3  1010. b  1012.5 

1970  1009.1  1010.3  1011.7  1013.3  1013.9  101b. 1  1018.5  101b. 3  1013.1  1010.8  1011.1  100b. 3  1012.5 


TEMPERATURE  DEG  C 
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56 

b 

100 

8 

211 

7 

294 

b 

25 

7 

21 

lb 

9 

78 

9 

96 

1 

52 

4 

5b 

8 

107 

1 

1119 

5 

1965 

103 

7 

97 

6 

bO 

3 

321 

1 

98 

5 

22 

32 

9 

90 

7 

80 

7 

272 

5 

152 

8 

298 

1 

1631 

0 

1966 

361 

7 

292 

3 

277 

3 

136 

4 

b4 

2 

81 

19 

0 

14 

0 

43 

3 

112 

9 

110 

0 

99 

0 

161  1 

5 

1967 

213 

9 

15b 

7 

229 

0 

69 

b 

37 

7 

19 

144 

7 

22 

b 

19 

4 

97 

3 

167 

1 

16 

9 

1  t94 

3 

1968 

315 

9 

8b 

3 

7b 

3 

45 

5 

20 

0 

30 

50 

8 

74 

9 

92 

8 

207 

7 

52 

9 

124 

7 

1  178 

1 

1969 

178 

9 

Ibb 

3 

104 

3 

85 

5 

85 

1 

22 

3b 

5 

1  1 

4 

102 

5 

202 

4 

263 

1 

30 

3 

1288 

4 

1970 

169 

7 

121 

5 

186 

9 

24 

1 

1  1  1 

5 

50 

B 

3b 

9 

39 

2 

216 

6 

184 

8 

47 

4 

105 

9 

1295 

3 

MEAN 

190 

3 

130 

0 

178 

4 

159 

2 

76 

8 

38 

4 

52 

1 

40 

0 

97 

2 

142 

1 

134 

9 

107 

1 

1346 

5 

CLINO 

143 

129 

167 

155 

96 

60 

47 

42 

85 

144 

13b 

114 

1318 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


PUERTO  CASADO  PARAGUAY  HMO  9b08Ei   22  17S  057  52W     8  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  HB 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

iqfel  'SSS.l  1000.1  1001.4  1002.3  1005.4  1007.0  1007.1  1002.4  1001.4  1000,1   g^S  .  1  S'i')  .  1  1002.0 

igfcZ  9'59.7  sgg.B  1000.7  1003. b  100b. 8  1007.0  1011. b  1005.8  1003.0  1003.8  1000.1   998.3  1003.4 

19b3  g'SS.S  1000.8  1002.2  1003. b  100b. b  100b. 8  1005.0  1002.4  1001.9  1000.4   999.1   999.8  1002.3 

1964  999.1  997.7  1002.0  1002.8  100b. b  100b. 3  1007.5  1004.7  1003. b  1003.0  1000.5   997.8  1002. b 

19b5  998.7  997.1  1003.0  1002.1  1003.9  1005.9  1005.5  1002. b  1002.7  1000.6   999.8   997.9  1001.7 

1966  998.4  998. 7  1000.5  1003.1  1005.6  1003.2  1006.0  1005.8  1004.3  1000.3   999.1   997.5  1001.9 

1967  998.3  998.8  1000.9  1003.9  1002.9  1006. b  1005.0  1003.2  1002.3  1000.1   999.1   998.9  1001.7 

1968  999.9  999.5  1002.2  1005.1  1007.5  1007.1  1006.9  1005.9  1005.7   999.8   997.9   998.0  1003.0 

1969  997.8  998.3  1001.1  1002.8  1003.6  1005.5  1006.6  1005.5  1000.2  1001.2   998.6  1001.0  1001.9 

1970  999.0  1000.5  1001.8  1002.8  1003.9  1005.0  1007.3  1005.5  1001.9   999.7   997.1   995.5  1001.7 

MEAN  998.8  999.1  1001.6  1003.2  1005.3  100b. 0  1006.9  1004.4  1002.7  1000.9   999.0   998.4  1002.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC  MEAN 

1961  1007.9  1009.9  1011.4  1012.3  1015.4  1017.3  1017.3  1012.3  1011.3  1009.9  1009.0  1009.1  1011.9 

1962  1009.3  1009.4  1011.1  1013.6  1017.1  1017.3  1022.1  101b. 0  1013.0  1013.9  1009.9  1008.1  1013.4 

1963  1008.2  1010.7  1012.2  1013.6  101b. 6  1017.1  1015.1  1012.5  1011.9  1010.0  1009.0  1009.6  1012.2 

1964  1009.0  1007.6  1012.0  1012.9  1016.6  1016.5  1018.0  1015.0  1013.8  1013.0  1010.5  1007.8  1012.7 

1965  1008.6  1007.0  1013.0  1012.1  1013.9  1015.9  1015.7  1012.7  1012.8  1010.6  1009.8  1007.8  1011.7 

1966  1008.1  1008.7  1010.3  1013.0  1015.6  1013.3  1016.2  1015.6  1014.5  1010.2  1008.8  1006.7  1011.8 

1967  1008.3  1008.3  1010.7  1013.9  1012.9  1017.8  1015.0  1013.3  1012.2  1010.1  1009.0  1008.7  1011.7 

1968  1009.8  1009.3  1012.1  1015.0  1017.6  1017.3  1017.0  1015.9  1015.8  1009.8  1007.7  1007.9  1012.9 

1969  1007.6  1008.2  1011.1  1012.8  1013.8  1016.7  1016.7  1015.8  1010.2  1011.1  1008.4  1009.9  1011.9 

1970  1008.9  1010.5  1011.5  1012.8  1013.8  1015.1  1017.5  1015.7  1011.9  1009.8  1009.5  100b. 9  1012.0 


TEMPERATURE  DEG  C 


25.0    20.8 


25.5    28.2    27.1 


1961 

28 

.9 

1962 

28 

.5 

1963 

28 

.8 

1964 

30 

.5 

1965 

27 

.8 

1966 

29 

.8 

1967 

27 

.6 

1968 

27 

.5 

1969 

27 

.9 

1970 

29 

.  1 

MEAN 

28 

.6 

CLINO 

28 

.9 

26 

.8 

25 

,  1 

25, 

.0 

25, 

.7 

22 

.  1 

28.3 

25.4 

28.0 

25.4 

28.5 

24.7 

27.6 

24.7 

28.4 

24.5 

28.5 

25.1 

28.7 

25.1 

PRECIPITATION  MM 


1961 

57 

.8 

153 

.8 

118 

.  1 

159 

.3 

112 

1962 

61 

.0 

33 

.6 

90 

.8 

145, 

.  1 

56 

1963 

164 

.4 

212 

.7 

101 

.  1 

67 

.  1 

50 

1964 

61 

.5 

84 

.2 

102 

.2 

12b 

.0 

19 

1965 

190 

.2 

107 

,4 

74 

.8 

154, 

.  7 

82 

1966 

93 

.8 

58 

.3 

204 

.8 

134 

.7 

41 

1967 

128 

.4 

74 

.5 

113 

.9 

46 

.8 

22 

1968 

336 

.5 

63 

.3 

29 

.5 

96 

.3 

56 

1969 

164 

.6 

49 

.  1 

191 

.9 

301 

.  4 

112 

1970 

1  14 

.7 

83 

.6 

68 

.0 

78, 

.  1 

28 

35.4   101.6 


16.3   150.4 


92. 1   109.5   131.0 


38, 

.4 

166 

.0 

261 

.  7 

451  , 

.2 

1700 

.3 

79, 

.0 

212 

.2 

137 

.  7 

84 

.4 

956 

.8 

50 

.7 

71 

.7 

140 

.3 

59, 

.2 

1035 

.5 

44 

.5 

102 

.3 

145 

.2 

157 

,9 

1007 

.7 

36, 

.  1 

161 

.2 

38 

.6 

279 

.0 

1266 

.2 

23 

.7 

65 

.6 

65 

.  1 

142 

.  1 

954 

.8 

20, 

.6 

121 

.3 

63 

.3 

279. 

.3 

1036 

.0 

65, 

.  1 

89 

.9 

99 

.8 

235, 

.  1 

1254 

.8 

117, 

.  1 

126 

.4 

141  , 

.  1 

73, 

.4 

1380 

.6 

48 

.7 

51 

.7 

155 

.8 

141  , 

.8 

885 

.0 

52, 

,4 

lib 

.8 

124 

.9 

190 

.3 

1147 

.8 

55 

133 

134 

137 

1165 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


PUERTO  PTE  STROESSNER  PARAGUAY  HMO  8b248   25  32S  054  3fcW 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


igfei 

993 

.0 

995 

.0 

997 

.0 

998 

.  1 

1000 

.  4 

1001 

.5 

1001 

.6 

998 

.6 

996 

.6 

995 

.8 

994 

.  1 

994 

.3 

997 

.2 

^3b2 

994 

.7 

995 

,  1 

996 

,3 

999 

.  1 

1001 

,9 

1001 

.5 

1005 

.5 

1001 

.0 

998 

.6 

998 

.6 

996 

.  7 

993 

.3 

998 

.5 

nfca 

992 

.5 

995 

.5 

997 

.0 

998 

.6 

1002 

.0 

1002 

.4 

1000 

.  7 

998 

.0 

996 

.  7 

996 

.3 

994 

.6 

995 

.5 

997 

.5 

1964 

994 

.0 

993 

.4 

997 

.9 

999 

.0 

1002 

.5 

1001 

.0 

1002 

.5 

1000 

.  7 

999 

.  1 

997 

.5 

996 

.  1 

993 

.0 

998 

.  1 

196.5 

994 

.0 

993 

.0 

997 

.6 

997 

.5 

999 

.7 

1002 

.5 

1001 

.  1 

998 

,3 

997 

.9 

996 

.0 

995 

.5 

994 

.7 

997 

,3 

1966. 

987, 

.9 

987 

.3 

989 

,4 

991 

.4 

994 

.2 

992 

.4 

994 

,8 

993 

,7 

993 

.4 

989 

.5 

988 

,3 

985, 

.2 

990 

.6 

1967 

986 

,7 

987 

,2 

989 

.3 

992 

.6 

992 

.5 

994 

.4 

994 

,  1 

991 

.9 

991 

,0 

989 

.2 

987 

.2 

987 

.5 

990 

.3 

1968 

988 

.2 

988 

,2 

990 

.3 

992 

.6 

995 

.8 

996 

.0 

996 

.6 

995 

.  1 

993 

.8 

989 

.2 

987 

.0 

986 

.6 

991 

.6 

1969 

995 

,5 

986 

.3 

989 

.2 

991 

,  1 

992 

.7 

994 

.8 

995 

,5 

993 

.2 

989 

.2 

990 

,2 

987 

.0 

988 

,  7 

990 

,3 

1970 

987 

.5 

988 

.4 

989 

.9 

991 

.5 

991 

.8 

993 

.  1 

996 

.0 

993 

.8 

991  , 

.8 

988 

.8 

988, 

.2 

985, 

,5 

990 

.5 

MEAN  990.4   990,9  993.4  995.2   997.4   998.0   998.8   996.4   994.8   993.1   991.5   990.4    994.2 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FES  MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1007.5  1009.5  1011.6  1012.8  1015.5  1016. 

1962  1009.4  1009.6  1011.0  1013.8  1016.8  1017. 

1963  1007,3  1010.2  1011,6  1013.4  1017.0  1017. 

1964  1008.6  1008.0  1012,3  1013.7  1017,5  1016, 

1965  1008,6  1007,7  1012,4  1012.2  1014.6  1017, 

1966  1007,8  1008,3  1010,6  1012.7  1015.8  1014. 

1967  1007.9  1008.2  1010.5  1013.9  1014.0  1016, 

1968  1009,1  1009,2  1011.4  1014,5  1017,8  1017,8  101 

1969  1006.6  1007.2  1010.5  1012,5  1014,3  1016,7 

1970  1008,6  1009,5  1011,0  1012.8  1013,5  1015,0 

MEAN  1008,1  1008,7  1011,3  1013,2  1015.7  1016,5 
TEMPERATURE  DEG  C 


1016 

,6 

1013 

,5 

1011 

.5 

1010 

,4 

1008 

,  7 

1008 

,7 

1011  ,9 

1020 

,7 

1016 

,2 

1013 

,  4 

1013 

.5 

1010 

,0 

1007 

.9 

1013,3 

1015 

.6 

1012 

,8 

1011 

,  7 

1011 

.0 

1009 

,  3 

1009 

.9 

1012,3 

101  7 

.9 

1015 

,8 

1014 

,0 

1012 

.4 

1010 

,  7 

1007 

,6 

1012,9 

1016 

.  1 

1013 

,3 

1012 

,4 

1010 

.8 

1010 

,4 

1009 

,2 

1012,1 

1016 

.7 

1015 

,  1 

1015 

,0 

1010 

.6 

1009 

,2 

1006, 

,3 

101 1 ,9 

1015 

,9 

1013 

.5 

1012 

.5 

1010 

,4 

1008 

.5 

1008, 

,3 

1011,7 

1018 

.5 

1016 

.8 

1015 

,7 

1010 

.5 

1008 

.0 

1007, 

.5 

1013,1 

1017 

.4 

1015 

,0 

1010 

,  7 

101  1 

.5 

1008 

,0 

1009, 

,8 

1011,7 

1017 

,9 

1015 

,  7 

1013 

.5 

1010 

.2 

1009 

.8 

1006, 

,  7 

1012,0 

1017 

,  3 

1014 

.8 

1013 

.0 

1011 

,  1 

1009 

.3 

1008 

,2 

1012,3 

1961 

27,6 

26, 

,8 

24, 

,3 

21  , 

,4 

19 

,2 

1  7  , 

.6 

18, 

,0 

20 

.8 

21 

23 

,6 

25 

.  1 

27, 

,3 

22. 

,  7 

1962 

26,1 

24, 

,8 

25, 

,3 

22 

,0 

1  7, 

,9 

15, 

,  4 

13, 

,0 

16 

,6 

21 

20 

,  7 

25 

,2 

28, 

.5 

21  , 

,4 

1963 

27,7 

27, 

,0 

26, 

,3 

23, 

,0 

19 

.6 

16, 

,0 

18, 

.6 

20 

,0 

21 

24  , 

,4 

24, 

,8 

26, 

,5 

22, 

,9 

1964 

28,7 

26, 

,6 

25, 

,9 

23, 

.6 

19, 

,2 

15, 

,  7 

14  , 

,8 

18 

.4 

20 

22 

,3 

24, 

.  1 

25, 

.3 

22, 

,  1 

1965 

26,5 

25, 

,5 

23, 

.5 

21  , 

,8 

19 

,3 

19, 

5 

16 

,6 

19 

,  4 

20 

23, 

,5 

25, 

,2 

26, 

,  1 

22. 

,3 

1966 

26,5 

25, 

,8 

24, 

.5 

23, 

,0 

19 

,3 

1  7  , 

9 

1  7  , 

,  1 

17, 

,2 

18, 

22 

,6 

25, 

,7 

27  , 

,0 

22  , 

,  1 

1967 

25,2 

25, 

,4 

24  , 

,  1 

21  , 

,9 

20 

,  3 

1  4  , 

7 

1  7  , 

.0 

20, 

,3 

21 

24 

.6 

23 

,8 

27, 

,0 

22, 

,  1 

1968 

26,2 

26, 

,3 

25, 

,  1 

18, 

,5 

15, 

,0 

1  7  , 

,4 

16, 

,8 

17, 

,7 

17, 

22 

.0 

26, 

.5 

26, 

,5 

21  , 

,  3 

1969 

25,7 

27, 

,6 

24, 

,8 

21  , 

,0 

18 

.8 

15, 

,  7 

16, 

,8 

16 

,5 

20 

.9 

21 

.0 

24 

.9 

25, 

,2 

21  , 

,6 

1970 

26,5 

26, 

,2 

25, 

,4 

23 

2 

19, 

,5 

16, 

6 

16, 

,  1 

16 

.9 

18 

.3 

22 

.0 

20 

,9 

24, 

,5 

21  , 

,3 

MEAN 

26,7 

26, 

,2 

24  , 

,9 

21  , 

,9 

18 

,8 

16  , 

,  7 

16, 

,5 

18 

.4 

20 

.2 

22 

,  7 

24 

.6 

26, 

,  4 

22, 

,0 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

1961 

109,9 

56, 

,9 

208, 

,4 

205, 

,9 

94 

,  7 

1  12, 

,  7 

38, 

,4 

57 

,5 

122 

.8 

301 

,3 

259 

,5 

72, 

.6 

1640, 

,6 

1962 

179.6 

294, 

,  4 

69, 

.  1 

123, 

,3 

61 

,8 

IB  , 

,  1 

63, 

,9 

52 

,5 

111 

.2 

267 

.  7 

201  , 

,4 

47  , 

.6 

1490, 

,6 

1963 

225.8 

137, 

,3 

166, 

.5 

86 

.7 

162 

,4 

77  , 

,  7 

44  , 

,4 

24 

,  1 

90 

.7 

330 

.4 

316 

,0 

216 

.5 

1878, 

,5 

1964 

27.1 

198 

,3 

199 

,0 

207 

.7 

34 

,0 

62 

,2 

80 

,  i 

229 

,4 

1  77 

.  7 

140 

,5 

118, 

,4 

127, 

,  1 

1601 

.8 

1965 

130.9 

391, 

,5 

156, 

,0 

268 

.  1 

260 

.9 

120, 

,9 

116 

,9 

148 

.0 

223 

.0 

376 

.6 

114, 

,8 

452, 

,3 

2759, 

,9 

1966 

80.1 

430 

,  1 

177 

,7 

74 

,3 

104 

,6 

138, 

.5 

52 

,0 

64 

.5 

41 

,  4 

213 

.2 

128 

,7 

107 

,6 

1612 

.  7 

1967 

208.8 

137 

,9 

210 

.2 

19 

,  1 

56 

.4 

78, 

,  1 

136 

,  7 

139 

.9 

54 

,3 

188 

.5 

120 

,3 

46, 

,3 

1398, 

,5 

1968 

161  .8 

27 

,5 

86 

,6 

186 

,6 

40 

,3 

56, 

,2 

52 

,9 

51 

.0 

146 

,7 

377 

.9 

65 

.5 

273 

,3 

1526 

,3 

1969 

308.2 

194 

,7 

161 

,9 

213 

,5 

365 

,9 

172 

,6 

41 

,  1 

43 

.0 

210 

.0 

128 

.2 

199 

,8 

184 

,7 

2223 

,6 

1970 

9B.1 

76 

.5 

146 

,3 

42 

,6 

52 

,7 

138 

,  3 

104 

.  7 

37 

.  1 

190 

,8 

222 

.6 

58 

.3 

142 

,4 

1310 

,4 

MEAN 

153.0 

194 

,5 

158 

,2 

142 

.8 

123 

,4 

97 

,5 

73 

,  1 

84 

.  7 

136 

,9 

254 

.  7 

158 

.3 

167 

,2 

1  744 

,3 

CLINO 

150 

145 

161 

140 

143 

116 

92 

76 

144 

200 

137 

147 

1651 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA        3n 


VILLARRICA  PARAGUAY  MMO  86233   25  45S  05fe  2feW     15  M 

NOTES  ON  PAGE  22 

STATION  PRESSURE  MB  , 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 


nfci 

iei 

881 

4 

883 

2 

884 

0 

887 

0 

887 

8 

888 

2 

884 

5 

882 

7 

882 

1 

881 

0 

880 

7 

883 

5 
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6 
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4 
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^<ibb 
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880 
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882 

4 

884 

6 

887 

4 

884 

7 

887 
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887 

0 

886 

7 

882 
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881 
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88B 
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883 

6 

nfe7 

■590 

880 

b 

882 

7 

886 

0 

884 

8 

887 

6 

886 

4 

884 

4 

884 

1 

882 

2 

881 

0 

880 

3 

883 

4 

ISbS 

g^i 

881 

2 

883 

5 

886 

t, 

888 

8 

888 

0 

888 

2 

888 

2 

887 

0 

882 

0 

880 

0 

888 

5 

884 

7 

igfes 

■586 

888 

2 

882 

4 

884 

4 

885 

4 

887 

8 

888 

0 

886 

7 

882 

2 

883 

4 

880 

4 

882 

0 

883 

4 

1970 

9'90 

882 

8 

883 

1 

884 

6 

885 

0 

886 

3 

888 

0 

887 

0 

884 

6 

881 

8 

881 

8 

888 

6 

883 

8 

MEAN  880.2  880.7  883.0  884.8   886.8   887.5   888.3   886.0   884.5   882.8   881.2  880.1  883.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV  DEC  MEAN 

1861  1007.1  1008.1  1011.0  1012.0  1015.1  1016.1  1016.5  1012.3  1010.8  1008.8  1008.7  1008.5  1011.4 

1862  1008.1  1008.8  1008.8  1013.3  1016.6  1016.7  1021.1  1015.8  1013.0  1013.5  1008.5  1007.5  1013.0 

1863  1006.6  1008.6  1010.8  1013.1  1016.0  1016.7  1014.5  1011.8  1011.1  1010.3  1008.3  1008.4  1011.5 

1864  1008.0  1006.4  1011.5  1012.7  1016.5  1015. B  1017.1  1014.7  1013.7  1012.8  1010.3  1006.7  1012.2 

1865  1006.6  1006.?  1012.2  1011.6  1013.5  1015.8  1015.4  1012.3  1012.4  1010.2  1008.8  1007.5  1011.1 

1866  1007.8  1008.2  1010.3  1012.6  1015,7  1013.0  1015.8  1015.3  1014.8  1010.2  1008.0  1006.4  1011.6 

1867  1007.8  1008.3  1010.6  1014.0  1012.7  1016.2  1014.7  1012.6  1012.0  1010.0  1008.7  1008.0  1011.3 

1868  1008.0  1008.8  1011.3  1014.7  1017.2  1017.1  1017.4  1016.3  1015.3  1008.8  1007.8  1007.1  1012.7 
1868  1006.3  1007.8  1010.2  1012.5  1013.5  1016.2  1015.3  1010.2  1011.5  1008. 3  1008.3  1008.8  1010.8 
1870  1008.5  1008.5  1010.8  1012.6  1013.0  1014.6  1017.1  1015.4  1012.7  1008.8  1010.0  1006.3  1011.7 

MEAN  1007.7  1008.4  1010.8  1012.8  1015.0  1015. B  1016.5  1013.7  1012.7  1010.5  1008.0  1007.7  1011.7 

TEMPERATURE  DEG  C 


1861 

28 

4 

26 

8 

1862 

26 

3 

25 

4 

1863 

27 

8 

26 

8 

1864 

28 

8 

26 

6 

1865 

26 

4 

26 

4 

1866 

26 

8 

25 

6 

1867 

25 

5 

25 

8 

1868 

25 

8 

26 

1 

1868 

25 

6 

27 

1 

1870 

27 

0 

26 

1 

MEAN 

26 

8 

26 

3 

CLINO 

27 

4 

26 

8 

PRECIPITATION  MM 


1861 

136 

0 

141 

0 

208 

5 

278 

0 

131 

5 

123 

5 

1862 

188 

8 

132 

2 

81 

0 

128 

8 

62 

3 

5 

0 

1863 

216 

7 

67 

9 

157 

3 

67 

8 

162 

6 

166 

3 

1864 

22 

6 

148 

2 

343 

7 

188 

1 

31 

0 

18 

7 

1865 

242 

7 

371 

5 

1  17 

8 

212 

8 

183 

8 

153 

6 

1866 
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5 

448 

5 

151 

8 

67 

8 

75 

0 

1  17 

3 

1867 

268 

1 

148 

3 

181 

0 

68 

4 

48 

6 

51 

4 

1868 

208 

4 

80 

4 

134 

1 

138 

3 

147 

3 

26 

8 

1868 

255 

7 

7B 

3 

217 

3 

155 

0 

184 

3 

188 

8 

1870 

88 

5 

74 

2 

278 

1 

35 

1 

84 

3 

113 

4 

MEAN 

200 

7 

170 

3 

188 

2 

134 

2 

1  14 

2 

87 

5 

LINO 

166 

142 

173 

141 

128 

107 

21  .5 
21  .8 


55 

0 

133 

5 

161 

0 

220 

0 

73 

0 

1723 

5 

54 

8 

113 

2 

223 

2 

125 

4 

88 

4 

1282 

2 

27 

4 

138 

3 

110 

6 

215 

3 

184 

5 

1532 

5 

156 

7 

104 

8 

57 

6 

212 

7 

231 

8 

1605 

6 

187 

8 

107 

0 

256 

1 

50 

5 

486 

5 

2436 

3 

75 

0 

28 

8 

127 

8 

87 

4 

103 

7 

1707 

4 

128 

7 

61 

0 

118 

4 

88 

2 

87 

2 

1433 

1 

57 

4 

148 

2 

274 

2 

63 

1 

168 

6 

1520 

8 

61 

8 

182 

7 

214 

1 

302 

8 

105 

3 

1867 

2 

37 

7 

357 

1 

134 

7 

48 

0 

88 

6 

1386 

6 

84 

4 

137 

7 

167 

8 

143 

3 

165 

8 

1660 

7 

68 

118 

180 

137 

134 

1578 

PERU 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


AEROPTO  INTERNAC  CALLAO  PERU                  WHO  84b28   12  OOS  077  07W 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

1961  22.6  22.4  21.5  1 ^ . 7  18.6  16.2  15.0  15 

1"J62  20.7  21.6  20.7  20.2  17.8  15.9  15.8  16 

1963  21.3  21.7  21.3  19.7  18.6  17.0  16.9  1b 

1961  21.6  21.8  21.4  19.7  16.3  15.1  15.1  15 

1965  21.7  21.2  23.6  22.0  20.0  19.7  18.2  18 

1966  22.4  22.5  22.2  19.8  17.8  16.5  15.9  15 

1967  20.5  22.3  21.0  20.6  18.3  15.8  15.3  14 

1968  21.2  21.6  20.4  18.1  16.6  15.5  15.4  16 

1969  22.0  22.6  22.6  21.6  20.7  18.8  16.4  16 

1970  21.7  22.5  22.1  20.0  17.8  16.1  14.9  14 

MEAN  21.6  22.0  21.7  20.1  18.3  16.7  15.9  15 


15.7 

16.6 

18.4 

20.1 

8.6 

16.2 

16.6 

18.1 

20.2 

8.3 

17.0 

17.7 

18.3 

19.9 

8.8 

15.9 

16.6 

18.5 

20.0 

8.  1 

16.5 

17.1 

19.0 

21  .0 

9.8 

15.8 

16.9 

18.2 

19.8 

8.6 

15.1 

15.9 

17.0 

19.  1 

8.0 

16.3 

17.1 

18.0 

20.2 

8.0 

17.0 

18.0 

19.1 

20.5 

9.6 

15.6 

16.4 

17.6 

18.5 

8.2 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CAMPO  DE  MARTE  -LIMA-  PERU  MMO  846.30   12  04S  077  55H 

NOTES  ON  PAGE  23 


TEMPERATURE 

OEG 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1961 

22 

4 

22 

7 

21 

7 

20 

1 

l^bZ 

21 

4 

22 

8 

21 

4 

20 

9 

1963 

20 

■5 

21 

"3 

21 

7 

ig 

"3 

l-Jfe* 

21 

1 

21 

5 

21 

2 

ig 

■3 

l^bS 

21 

4 

20 

8 

23 

1 

21 

8 

1<3tk 

21 

8 

22 

4 

22 

2 

20 

0 

nfc? 

1"3 

"3 

22 

2 

21 

4 

20 

8 

1368 

20 

■3 

21 

& 

20 

■9 

18 

4 

nb'? 

21 

4 

22 

1 

22 

3 

20 

8 

1'570 

21 

3 

22 

1 

22 

0 

IS 

7 

15.8 

17.3 

19.  1 

18 

0 

15.1 

16.3 

18.6 

17 

7 

Ib.fc 

17.0 

18.6 

17 

7 

16  .g 

18.0 

19.7 

18 

6 

15.5 

17.0 

18.  1 

1  7 

b 

14.9    15.0 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CHICLAYO  PERU  WMO  84452   Ofe  47S  073  50W 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


18.7 
16. '3 


nbi 

24 

1 

24 

7 

23 

3 

21 

0 

1962 

22 

8 

23 

8 

22 

b 

22 

0 

nta 

22 

9 

23 

5 

23 

7 

21 

b 

1<364 

22 

8 

23 

8 

23 

1 

21 

8 

l-SfcS 

22 

7 

24 

0 

25 

3 

24 

8 

ne>e> 

24 

0 

24 

5 

24 

3 

22 

4 

1Sb7 

21 

■3 

23 

■5 

23 

8 

23 

0 

I'J&S 

22 

7 

23 

1 

22 

0 

20 

1 

19bS 

23 

7 

24 

4 

25 

0 

24 

0 

1970 

23 

3 

23 

7 

23 

b 

22 

8 

20 

1 

ig 

8 

21 

3 

18 

8 

21 

8 

21 

7 

20 

1 

19 

■5 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CUZCO  CORPAC                                  PERU                WMO  84686  13  33S  072  OOH  331  M 
NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAT     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

.3  13.3    12,5    12.6    11.8    11.8    11.7    1 2 .  <3  13.^  13.5  12,5     12.8 

.8  12.1    12.4    12.8    11.5    11.2    1  1  .  "3    13.3  14.2  15.2  12.5     12,7 


1'961 

13 

.6 

1'562 

12 

,9 

1'363 

12 

,2 

1964 

13 

,9 

1965 

13 

,2 

1966 

14  , 

,2 

1967 

14  , 

,4 

1968 

13. 

,2 

1969 

13. 

.8 

1970 

13, 

8 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


HUANCATO  PERU  WMO  84'9'9'9   12  07S  075  20W   338  M 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C  * 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 


nfcl 

1  1 

-3 

1962 

12 

4 

ISbS 

1  1 

1 

1"3b4 

12 

-3 

1965 

10 

8 

igfcb 

12 

4 
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1  1 

2 
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1  1 

0 

1-36'5 

12 

0 

1-370 

1  1 

0 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


IQUITOS  PERU  WMO  84377   03  45S  073  15W 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAH    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


nbl 

2b 

.0 

2b 

.8 

iqfeZ 

27 

.3 

27 

.4 

\')b3 

27 

.■3 

2b 
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1'3fc4 
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.5 
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,b 

^3bS 
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.4 
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2b 
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2b 

,8 

1968 

2b 

.5 

27 

.  4 
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2b 

.8 

27, 

.  1 

1'970 

2b 

.9 

27, 

.0 

25 

,  4 

2b 

,b 

27 

,2 

27 

.5 

25 

,  7 

25 

.0 

27 

,0 

27 

.7 

2b 

.4 

2b, 

.5 

27 

,3 

27 

.■9 

2b 

.0 

25, 

.3 

2b 

.b 

2b 

.3 

25 

.8 

25, 

,<? 

2b 

.3 

27 

.0 

2b 

.■9 

25, 

,fc 

2b 

.5 

27 

.0 

2fe 

.0 

2b. 

,0 

2b, 

.b 

27 

.8 

25 

.8 

25, 

,  7 

2b, 

.b 

2b, 

,  7 

2b. b    2b. 5 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


PISCO 

NOTES  ON  PAGE  23 


WMO  Sflfegi   13  45S  076  15W 


TEMPERATURE  DEG  C 


nfel 

22 

4 

22 

8 

22 

1 

ig 

8 

136,2 

21 
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22 

3 

20 

■3 

20 
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nfc3 
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22 
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21 
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20 

b 

1'3fc4 

21 

2 

21 

■3 

21 

7 

20 

0 

iqfc5 

21 

<3 

21 

"3 

22 

8 

21 

7 

19bb 

21 

8 

22 

b 

22 

2 

20 

4 

1967 
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0 

22 

2 

21 

b 

21 

3 

19fc8 

21 

1 

21 

7 

21 

2 

18 

•i 

1Sfc9 

21 

■9 

22 
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22 

8 

21 

3 

1'370 

21 
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22 
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22 
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20 

b 

15.8 
15.8 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


PUCALLPA  PERU                WMO  84515  08  22S  074  35W 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

ISbl  28.2  27.2  27.0  27.0  2b. B  2fc . 2  27.8  2S . 1  28.7  28.7  27.4  28.1 

196.2  28.1  27.3  27.8  27.0  2b. 8  25.8  25.0  28.8  29.1  28.0  28. "3  28.7 

1963  28.0  27.0  2fc.8  27.0  2fe . 3  2b. b  27.1  29.5  29.1  28.0  28.2  28. b 

1964  29.3  29.5  27.3  27.2  2fc . 1  2b. 5  25. b  27.2  27.9  27.2  27.7  28.5 

1965  28.2  27.7  27.2  2b. 8  27.2  2b .  7  27.0  28.1  27.7  28.7  28.0  28.1 

19bb  28.4  28.8  27. b  27.9  2b . 7  2b. 8  2b. 3  2b . 1  2b. 8  27.4  2b. 8  27.1 

19b7  27.7  2b. 5  25.8  2b. 2  2b . 9  2b. 2  25.8  27.3  28.0  27.4  2b . 8  27.0 

19b8  2b. 9  27.4  2b. 4  2b. 2  2b. b  2b .  0  2b. b  2b. 1  2b. 7  2b .  7  27.3  27.4 

19b9  27.5  28.5  28.1  27. b  27. b  2b. 3  25.8  2b  .b  27. A  27.5  28.2  27. b 

1970  27.2  2b. 3  2b. 3  2b. 8  27.1  2b . 7  2b . 2  27.1  27.2  27.8  27.2  27.1 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


TACNA  PEfiU  WMO  84782  18  02S  070  1 5W  '>'5    M 
NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN      FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

.4  22,2  1S.2  1fc.5  14.7  13.3  14.3  15.0  17.0  18. B  21.5  18.2 

.4  21.2  20.3  17.7  14.4  14.0  14.6  15. fe  1fe.7  18.4  21.0  18.2 

.6  21.8  1"9.B  17.8  1 5 .  fc  14.9  15.0  15.8  1fe.7  18.5  20. E>  18.6 

.3  21. "3  1"3.2  15.8  13. B  13.1  13.3  15.1  16.8  1  "9 . 5  20. "3  17.8 

.1  22.5  20.3  17.6  16.5  15.6  15.6  15.3  1 6 .  "3  18.7  21,4  18.9 

.0  21.7  18. B  17.0  -  13.8  13.7  14.9  17.2  19.4  21.1 

.3  22.6  21.7  17.6  15.1  13,6  14.1  14.6  16.6  18.4  20.7  18.4 
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1S63 

22 

9 

1964 

21 

8 

1965 

22 

9 

1966 

22 

2 
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1968 
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1969 
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8 

1970 
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2 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


TALARA  CORPAC  PERU  WHO  843'50   04  34S  091  15H 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 


23. b    22.0    1'9.5    17.8    17. ?    17.7    18.4    1  "3 .  fe    21.9 

.9    19.4    21 .3 


1961 

25 

C 

26.0 

1'9fc2 

23 

6 

24.7 

1963 

23 

2 

24.2 

1964 

23 

5 

24  .4 

196.5 

23 

7 

24.5 

19feb 

24 

6 

24.6 

19fe7 

23 

8 

25.0 

1968 

23 

6 

24.1 

1969 

23 

9 

25.1 

1970 

24 
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25.  1 

17 

9 

17 

7 

17 

9 

18 

1 

19 

2 

19 

2 

17 

0 

17 

0 

20 

7 

19 

1 

17 

8 

17 

9 

17 

8 

1  7 

4 

24.3    22.5 


PUERTO   RICO 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


kGUIRRE  PUERTO  RICO  MMO         17  5eN  Obt  1 3H 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


13b1 

25 

.9 

48 

,8 

1962 

86 

.9 

20 

.  1 

19&3 

78 

.5 

20, 

.3 

19b4 

33 

.3 

72, 

.9 

1Sb5 

2 

.5 

5 

.3 

nfeb 
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.2 
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,8 
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igfeg 
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,2 

1<370 
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.b 

1  7  , 

,5 

52 

.b 

85 

.  1 

1fe4 

.3 

144 

.0 

204 

.7 

b3 

.0 

225 

.2 

b4 

.3 

79 

.8 

48 

,8 

191 

,0 

203 

.5 

300 

.5 

100 

.b 

54  1 

.8 

73 

.  7 

45 

.5 

2be 

.2 

25 

.9 

40 

.9 

487 

.4 

97 

.8 

1  74 

.5 

51 

.3 

3b 

.8 

14 

.2 

E>3 

.8 

169 

.  7 
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.4 
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.5 

93 

.2 

48 

,3 
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.  7 

73 

.7 

191 

.5 

b2 

.5 

1  17 

.3 

52 

.  1 

53 

.  1 

110 

.  7 

34 

.5 

122 

,4 

45 

,7 

150 

.4 

10b 

.9 

5b, 

,b 

130 

.b 

87 

.9 

29 

,2 

21  , 

,8 

55, 

,4 

1  1 

,9 

83 

,3 

13, 

,  7 

128 

.0 

32, 

,8 

b. 

,4 

50, 

,0 

188 

,2 

88 

.4 

98 

.b 

75, 

,9 

55 

.9 

99, 

,3 

48 

,8 

248, 

,2 

201  , 

,7 

157 

,0 

108 

.5 

25, 

,4 

109 

.  7 

227, 

,b 

4  , 

,  1 

18, 

,0 

148, 

,  1 

128, 

,0 

- 

708 

.9 

77  , 

,2 

43 

,  1 

95, 

,0 

127, 

.b 

115, 

.b 

181 

,0 

78. 

3 

222, 

,  1 

87, 

,3 

TOTAL 

1281  ,■; 

1712. C 

1455.-1 

899.7 

794. i 

855.4 

502. t 

751  .  1 

12b3.4 
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ARECIBO                                    PUERTO  RICO           WMO         18  28N  066.  42H 
NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN     FEB  MAR     APR     MAT     JUN     JUL  AUG     SEP  OCT     NOV  OEC 

1S51     23.1    22.0  22.3    24. "3    26.5    26.7  26.8  27.1    26.8  26.7    25.7  24.4 

1"352     23.3    23.7  24.0    25.2    26.3    26.7  26.3  26. ?    27.1  26.7    25.2  23.4 

1'953     23.2    22.7  23.4    24.5    25.7    26.6  26. ^  26.6    26.6  26.3    25.8  24.8 

1-354     23.2    22.8  23.7    24.0    25.7    26.3  26. ^  27.3    27.4  26.4    25.1  23. S 

ISSS     23.5    23.3  22. S    23.8    25. -S    26.3  26.6  27.1    27.0  26.8    25.3  24.2- 

1'356     23.2    22.7  23.8    24.6    25.3    25.8  26.2  26.6    26.7  26.0    25.2  23.7     25.0 
1'357 


23 

.8 

24 

.6 

25 

.3 

25, 

.8 

26 

.2 

23 

.8 

24 

.6 

25 

.6 

26, 

,4 

27 

.  1 

24 

.4 

25 

.6 

26 

.8 

27, 

,  1 

26 

.8 

24 

.8 

25 

.3 

25 

.3 

26 

.5 

27 

.  3 

iqSB  23.8  23.3  24.4  25.6  26.8  27.1    26.8    27.4    27.2    26.6    25.4    24.5     25.8 

1"558  23.7  23.7  24.8  25.3  25.3  26.5    27.3    26.7    26.8    26.2    25.4    24,8     25.6 

1860  24.3  24.3  24.8  25.6  26.4  27.1    27.1    26.8    26.8    26.3    26.1    24.2     25.8 

MEAN  23.5  23.2  23.8  24.8  26.0  26.6    26.8    27.0    27.0    26.4    25.4    24.2     25.4 

1861  23.8  23.7  24.1  25.1  25.8  26 

1862  23.3  23.4  24.2  25.0  25.8  26 

1863  23.8  24.1  24.6  25.3  25.7  27 

1864  24.0  24.4  25.2  25.1  26.4  26 

1865  22.6  22.8  24.2  24.1  25.4  25 

1866  24.2  24.1  24.4  25.1  26.1  26 

1867  24.1  24.0  23.6  24.3  25.7  26 

1868  23,3  23.2  23.6  23.8  26.0  26 
1868  24.1  23.4  24.6  25.7  26.8  27 
1870  24.2  24.2  24.5  25.3  25.8  26 

MEAN  23.7  23.7  24.3  24.8  26.0  26 

PRECIPITATION  MM 


26 

.6 

26 

.8 

26, 

.7 

27 

.3 

27 

.3 

26, 

.8 

27 

.2 

27 

.6 

27, 

.3 

27 

.2 

27 

.  4 

26, 

.8 

26 

.6 

26 

.5 

26, 

.7 

27 

.  1 

27 

.5 

27, 

.  1 

26 

.8 

27, 

.  1 

27, 

.0 

26 

.8 

27 

.4 

27, 

,  1 

27 

,  1 

26 

.7 

26, 

.8 

1961 

125, 

,0 

82, 

,2 

50 

.8 

212, 

,  1 

81 

.8 

48, 

,0 

97 

.8 

119 

.9 

100 

.6 

78 

.7 

260, 

.6 

271  , 

.3 

1548 

.9 

1862 

86, 

.6 

17  , 

.3 

86 

.5 

75 

,  7 

105 

.2 

91 

,  7 

89 

.4 

56 

.4 

63 

.5 

74 

.  7 

105, 

.  7 

216 

,9 

1079 

.5 

1863 

136, 

,  7 

105, 

.7 

288 

.5 

71  , 

.6 

229 

.  4 

87 

,6 

72 

.  1 

103 

.6 

270 

.8 

111 

.5 

349 

.3 

20 

.  1 

1857 

.8 

1864 

30, 

.2 

34  , 

.8 

27 

,  4 

143 

,3 

76 

.  7 

180 

.  1 

133 

.  1 

102 

.  1 

107 

.2 

43 

.9 

108 

.  7 

72 

.6 

1060 

.  1 

1865 

67, 

,  1 

43 

.2 

1  7 

.8 

122 

,  7 

367 

.0 

1  32, 

,  1 

81 

.3 

134 

.6 

107 

.2 

100 

.3 

274 

.3 

368 

.3 

1815 

.8 

1866 

133, 

,4 

35, 

.6 

116 

.8 

134 

.6 

82 

.6 

99 

.  1 

110 

.5 

62 

.2 

179 

.  1 

109 

.2 

97 

.8 

246 

.9 

1407 

.  7 

1867 

71  , 

,  1 

58 

.4 

75 

.8 

45 

.0 

77 

.0 

106 

,  7 

76 

.5 

55 

.4 

45 

.5 

238 

.5 

83 

.8 

24 

.4 

858 

.  1 

1868 

45 

.2 

66 

.0 

23 

.4 

16 

.  3 

123 

.2 

126 

.2 

113 

.5 

96 

.0 

109 

.2 

47 

.0 

322 

.3 

421 

.6 

1509 

.8 

1868 

233 

.4 

46 

.7 

71 

.  1 

103 

.6 

153 

.9 

272 

.0 

108 

.5 

62 

.  7 

69 

.  1 

102 

.4 

218 

.  4 

192 

.3 

1634 

.  1 

1870 

128, 

,8 

33 

.8 

1  3 

.0 

34 

.8 

143 

.8 

69 

.9 

121 

.  4 

71 

.6 

101 

.3 

190 

.2 

358 

.6 

363 

.0 

1630 

.2 

MEAN 

105 

,8 

53 

.4 

7'9 

.2 

86 

.0 

145 

,  1 

121 

.3 

100 

.4 

86 

.5 

115 

.4 

109 

.6 

218 

.0 

219 

.  7 

1450 

.4 

I 
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21 

.3 

22 

.2 

23 

.0 

21 

.■9 

21 

.5 

21 

.3 

22 

.  1 

22 

.3 

20 

.5 

22 

.3 

22 

.1 

22 

.fe 

20 

.4 

21 

,8 

22 

.2 

22 

.4 

21 

,  1 

21 

.  7 

22 

.  1 

22 

.5 

21 

.b 

22 

.  1 

23, 

,  1 

23 

,  1 

22 

.  7 

22 

."3 

23, 

.3 

22 

.8 

22 

.4 

21 

.b 

23, 

,2 

23 

.b 

21 

.7 

22 

.8 

23 

.4 

23 

.0 

BARRANQUITAS  PUERTO  RICO  HMO  18  ION  Ofefc  1"3H 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 

1951  18  5  18.2  19.1    21.5    22.4    22. b    22.4    23.1    22 . b    22.3    21.9    20.2 

1952  19.1  19.8  20.2    21.3    22.2    23.0    21.9    23.2    22. fc    22.6 

1953  19.3  19.4  2C 

1954  19.5  19.5  2C 

1955  18.9  19.1  1£ 

1956  19.6  18.9  2C 

1957  19.8  20.1  2C 

1958  20.2  20.6  2: 

1959  20.6  20.1  21 

1960  21.4  21.5  21 

MEAN  19.7  19.7  2C 

1961  20.3  20.5  2C 

1962  19.8  19.5  21 

1963  20.4  20.9  21 

1964  20.8  21.3  21 

1965  19.3  20.1  21 

1966  20.9  20.4  21 

1967  19.1  19.2  1"= 

1968  18.8  19.2  18.8    19.3    21.1    21.8    22.3    22.7    22.7    24.1    21.9    21.0 

1969  19.7  20.4  21 

1970  21.3  21.2  22 

MEAN  20.0  20.3  21 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAF 


22.1 

22.7 

24.1 

23.8 

22.5 

24  .  1 

25.1 

24.7 

23.7 

1961 

57, 

.2 

53 

,  1 

82 

.8 

120 

.4 

62 

.2 

71  , 

,4 

94 

,  7 

167 

.  1 

214 

.  4 

225 

.3 

156 

.5 

1  74 

.5 

1479, 

.6 

1962 

99 

.8 

41 

.  1 

67, 

.6 

211  , 

.6 

273, 

,  1 

103 

.  1 

79 

.8 

169 

.4 

224 

.8 

144 

.5 

71 

.  1 

79 

.2 

1565, 

,  1 

1963 

111 

.8 

74 

.4 

43 

.9 

181  , 

,  1 

257, 

.6 

51 

.  3 

95 

.8 

199 

.4 

183 

.4 

196 

.3 

152 

.4 

37 

.8 

1585 

.2 

1964 

64 

.0 

27, 

.2 

47 

.0 

52 

,  1 

144  , 

.8 

72 

.9 

84 

.8 

128 

.8 

165 

.4 

129 

.8 

66 

.8 

50 

.5 

1034, 

,0 

1965 

68 

.3 

27 

.9 

53, 

.  1 

99 

,  1 

268, 

.2 

136 

,  1 

94 

.5 

121 

.7 

94 

.2 

78 

.2 

83 

.3 

294 

.  1 

1418, 

,  7 

1966 

70 

.9 

36 

.6 

116 

.6 

107 

.7 

118 

.6 

72 

.4 

121 

.4 

113 

.5 

146 

.8 

181 

.4 

157 

.7 

126 

.0 

1369 

.6 

1967 

76 

,2 

94 

.7 

45 

.7 

74, 

.9 

52 

.  1 

69 

.  1 

106 

.4 

67 

.  1 

94 

.2 

184 

.4 

194 

,8 

35 

.6 

1095, 

,2 

1968 

99 

.  1 

54 

.  1 

90 

.4 

59 

.7 

143 

.8 

164 

.3 

72 

.  1 

97 

.5 

92 

.  7 

80 

.5 

309 

.6 

69 

.3 

1333 

.  1 

1969 

234 

.7 

61 

.0 

155 

.4 

232 

.2 

392 

.7 

86 

.6 

97 

.8 

80 

.5 

226 

.8 

152 

.7 

262 

.4 

70 

,  1 

2052 

.8 

1970 

91 

,4 

36 

.6 

48 

.0 

54 

.4 

324 

.6 

193 

.5 

167 

.9 

276 

.4 

161 

.0 

919 

.2 

294 

.  1 

261 

.4 

2828 

.5 

50.7    75.1   119.3   203.8   102.1   101.5   142.1   160.4   229.2   174.9   119.9   1576.3 
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BORINOUEN  AP  PUERTO  RICO  HMO         18  30N  087  OSW 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


1961 

66 

,5 

44 

.7 

127 

.5 

359 

.2 

112 

.3 

71 

.9 

70 

.6 

135 

,4 

46 

.5 

226 

.  1 

261 

155 

.4 

1677 

.4 

1'9b2 

31. 

.2 

39 

.9 

55 

.6 

167 

,9 

57 

.9 

133 

.6 

49 

.5 

236 

.7 

64 

.8 

155 

.4 

59 

139 

.4 

1191 

,  1 

ISbS 

88 

,  1 

153 

.9 

240 

.8 

40 

.4 

70 

.4 

150 

.  1 

104 

.  1 

151 

.6 

197 

.4 

73 

.9 

269 

31 

.5 

1571 

.9 

1964 

27, 

.7 

7 

.  1 

52 

,3 

102 

.  1 

60 

.7 

86 

.9 

149 

,9 

123 

,  7 

58 

.9 

117 

.6 

49 

42 

.2 

878 

.3 

1965 

29 

.0 

28 

.4 

10, 

,2 

47 

,8 

1  74 

.0 

143 

.8 

165 

.  1 

104 

,  1 

135 

.6 

163 

.3 

205 

190, 

,2 

1397 

,2 

1966 

48 

.3 

73 

.4 

89 

,4 

93 

.2 

220 

.2 

148 

.6 

178 

.6 

77 

.5 

148 

.8 

114 

.8 

89 

174  , 

,0 

1456 

.4 

1967 

20, 

.6 

107 

.4 

26 

.7 

30 

.7 

47 

.8 

150 

.9 

87 

.9 

185 

,  7 

41 

.4 

41 

.  1 

49 

50, 

.3 

840 

.2 

1968 

84 

.6 

31 

.2 

13 

.5 

8 

1 

139 

,2 

122 

.9 

179 

.8 

71 

,9 

72 

.9 

179 

.6 

210 

147, 

,  1 

1260 

.9 

1969 

76 

,2 

64 

.3 

57 

.7 

47 

'.0 

155 

,2 

301 

.2 

89 

.4 

57 

.7 

90 

.2 

131 

.  1 

304 

!8 

154, 

,2 

1529 

.0 

1970 

110 

.5 

64 

.0 

19, 

.3 

21 

.6 

109 

.0 

239 

.0 

46, 

.2 

84 

,  1 

267 

.5 

133, 

,9 

206, 

.5 

295, 

,9 

1597, 

,4 

58.3         61.4         69.3         91.8       114.7       154.9       112.1        122.8       112.4       133.7       170.6       138.0       1340.0 
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CSONILLAS  UTUADO  PUERTO  RICO  WHO         18  1 7N  Ofefc  3SW 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  HM 


ISfc! 

87. 

1 

45 

.5 

108, 

.2 

234 

.  7 

12 

.2 

157, 

,0 

82 

.8 

248.9 

283 

.5 

2\2  . 

.9 

279. 

7 

bb 

.0 

1818 

.4 

yibi 

6.5. 

8 

15 

.7 

55, 

.4 

1'35 

.b 

276 

.3 

100, 

,3 

89 

.2 

20fe.0 

174 

.2 

175 

.5 

192. 

,3 

101 

.b 

ie>48 

.5 

l"3b3 

102. 

1 

124 

.5 

198 

.  1 

215 

.■9 

319 

.8 

100, 

.  1 

115 

.b 

157.5 

294 

.b 

95 

.3 

387, 

,  1 

18 

.3 

2128 

.8 

1964  8.1  0  13.7  80.0  72.4  181.6  167.6  297.7   160.3   302.3     0  33.5   1317.2 

1965  15.2  24.1  3.8  134.6  481.1  212.3  141.0  322.6   102.9    98.0   210.3   260.4   2006.3 

1966  33.0  33.0  170.9  135.9  73.7  25.4  233.7  73.9   167.6   243.8    58.4   165.1   1414.4 

1967  0  131.1  0  47.0  70.9  228.6  94.0  152.4    81.3   186.9   121.7    45.7   1159.5 

1968  45.7  45.7  74.7  58.4  148.6  178.6  145.8  300.5 

1969  152.4  53.3  125.0 

1970  6.4  4.6  13.0 

MEAN  51.6  47.8  76.3  140.5  197.7  142.5  110.1  213.6   202.6   213.5   200.9    94.2   1691.3 


58 

.4 

148 

.6 

1  78.6 

172 

.0 

183 

.6 

67.1 

131 

.3 

337 

.6 

173.5 

200 

.7 

179 

.6 

337 

.8 

41 

.9 

1757 

100, 

,8 

312 

.9 

201 

,  7 

118 

.6 

1566 

459, 

,  7 

328 

.2 

219, 

,5 

90 

.  7 

2093 
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CARITE  PLANT  PUERTO  RICO  WMO         18  03N  Obb  07H    29  M 

NOTES  ON  PAGE  23 


PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

ISfel 

72.1 

91 

,7 

79 

.8 

181 

.4 

157 

.2 

173 

,  7 

318 

.0 

475 

.7 

189 

.5 

463 

.6 

180 

.6 

214 

.9 

2598.2 

1'9b2 

158.8 

61 

.2 

64 

.8 

129 

.5 

109 

.0 

245 

,  1 

171 

.7 

329 

.4 

174, 

.5 

358, 

,  1 

90 

.4 

63 

.2 

1955.7 

1963 

103.1 

55 

.4 

78 

,0 

228 

.  1 

244, 

.3 

105, 

,4 

168 

,9 

309 

.4 

164, 

.3 

98, 

,6 

131 

.3 

83 

.8 

1770.6 

1964 

109.7 

47, 

.8 

86 

.4 

113 

.8 

85 

.6 

151, 

.6 

174 

.0 

220 

.5 

268 

.2 

200, 

.2 

46 

.2 

27 

.2 

1531 .1 

1965 

42.7 

29 

,2 

56 

.  1 

66 

.0 

115 

.8 

311  , 

.  7 

224 

.8 

289 

.6 

225 

.3 

148, 

,  1 

177 

.3 

104 

.9 

1791 .5 

1966 

92.2 

35 

,  1 

72 

.6 

91 

.4 

288, 

.8 

157, 

.2 

217 

.9 

206 

.8 

245 

.4 

243, 

,  1 

72, 

.  1 

56 

,4 

1779.0 

1967 

55.4 

51  . 

.6 

85 

.  1 

73 

.4 

58, 

.9 

120, 

,7 

106 

.2 

104 

.6 

65, 

.3 

97. 

,5 

95 

,5 

19 

,  1 

933.2 

1968 

120.9 

32, 

,0 

16, 

,0 

102 

.9 

88, 

,6 

326, 

,  1 

110, 

.5 

271, 

.0 

184. 

2 

42. 

,7 

225, 

,0 

68, 

,3 

1588.2 

1969 

87.1 

22, 

,4 

191, 

.5 

87 

.4 

376, 

,7 

310, 

,9 

195, 

.8 

214, 

.4 

210, 

,3 

150. 

1 

326, 

,4 

81  , 

,0 

2254.0 

1970 

85.1 

36 

.8 

34 

.5 

51 

.6 

138, 

,  7 

377, 

2 

237 

.  7 

312, 

.2 

152, 

,9 

672. 

,  1 

163, 

,3 

170, 

,7 

2432.8 

92.7    46.3    76.5   112.6   166.4   228.0   192.6   273.4   188.0   247.4   150.8    89.0   1863.7 
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CENTRAL  SAN  FRANCISCO  PUERTO  RICO  MMO         17  53N  066  48H 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


l-Sbl 

64 

.8 

1%2 

T 

1963 

38 

.9 

1964 

34 

.5 

1965 

4 

.3 

1966 

101 

.6 

1967 

1 

.8 

1966 

19 

.6 

1969 

30, 

,0 

1970 

6 

.4 

29 

.5 

48 

.0 

52 

.3 

67 

.8 

99 

.3 

24 

.  1 

172 

.5 

110 

.2 

14 

.5 

749 

.8 

48 

.8 

79 

.8 

47 

.2 

76 

.5 

140 

.  7 

43 

.4 

164 

.8 

30 

.0 

28 

.2 

697 

.5 

40 

.9 

37 

.  1 

44 

.7 

21 

.8 

262 

.6 

147 

.8 

119 

.9 

44 

.  7 

10 

.7 

863 

,9 

67 

,  1 

7 

.6 

16 

.5 

45 

.2 

118 

.4 

144 

.8 

59 

.9 

60 

.2 

17 

.8 

597 

.4 

29 

.5 

98 

.3 

107 

,2 

14 

.7 

110, 

.2 

40 

.6 

88 

.9 

81 

.0 

1  1  1 

.0 

695 

.4 

5 

.6 

146 

,3 

24 

.6 

60 

.2 

47, 

.5 

77 

.  7 

130 

.0 

157 

.2 

14 

.0 

803 

.5 

31 

.0 

14 

.5 

40 

,4 

4  , 

.8 

6, 

.6 

113 

.3 

59 

,9 

160 

,3 

3 

.6 

465 

.8 

43, 

.S 

67 

.8 

25 

.7 

55, 

.  1 

109, 

,7 

158 

.8 

66 

.8 

148. 

,3 

36 

.  1 

831 

,3 

56, 

.  1 

164, 

.  1 

109, 

.2 

63. 

.8 

40. 

,6 

100, 

.6 

150 

,9 

138. 

,  7 

23, 

.6 

904 

,5 

6, 

,6 

55, 

,  1 

98, 

.6 

37. 

,  1 

162. 

,  1 

118, 

,4 

286, 

,5 

88. 

,  1 

1  1  , 

.2 

880. 

,8 

44.7   109. B    97.0   130.0   101.9 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


CIORA  PUERTO  RICO  HMO         ^e    IIN  Obk    09H 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


1Sb1 

54 

b 

72 

4 

73 

2 

159 

3 

133 

b 

157 

0 

350 

5 

499 

9 

95 

0 

201 

4 

143 

8 

158 

e 

2099 

5 

1962 

183 

4 

b7 

1 

79 

8 

279 

4 

177 

8 

192 

0 

202 

2 

277 

9 

15b 

5 

87 

4 

10b 

7 

42 

2 

1852 

4 

1Sfe3 

88 

1 

b2 

7 

128 

5 

14b 

1 

228 

b 

10b 

4 

b9 

1 

227 

b 

125 

5 

38 

9 

105 

4 

b4 

8 

1391 

7 

ISbl 

91 

9 

49 

3 

84 

b 

1  17 

1 

88 

b 

112 

8 

228 

3 

135 

b 

137 

4 

90 

2 

b1 

7 

4b 

7 

1244 

2 

ISb? 

85 

b 

38 

1 

4b 

0 

107 

7 

280 

7 

Ibb 

1 

203 

5 

295 

1 

121 

4 

b2 

2 

73 

9 

247 

4 

1727 

7 

19&& 

57 

9 

53 

3 

88 

9 

104 

1 

308 

1 

121 

7 

227 

3 

143 

3 

210 

8 

232 

4 

100 

8 

17b 

0 

1824 

b 

1967 

44 

7 

132 

8 

37 

8 

47 

0 

112 

8 

b2 

5 

79 

5 

122 

7 

102 

b 

100 

3 

104 

1 

52 

3 

999 

1 

1<3C>e 

87 

1 

58 

4 

41 

4 

b1 

7 

b1 

7 

231 

b 

135 

1 

112 

0 

113 

8 

2b 

7 

304 

0 

99 

1 

1332 

b 

Itb'i 

25b 

0 

40 

9 

13b 

1 

198 

b 

237 

7 

97 

5 

147 

1 

128 

8 

173 

7 

104 

4 

310 

b 

77 

5 

1908 

9 

1970 

48 

3 

40 

9 

37 

8 

94 

5 

255 

8 

328 

7 

13b 

9 

271 

3 

127 

5 

895 

1 

19b 

1 

373 

1 

2805 

9 

bl.b    75.4   131. b   188.5   157. b   178.0   221.4   1 3b . 4   183.9   150.7   133.8   1718.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


COAMO  PUERTO  RICO  HMO         18  01N  Obfc  22U 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


1^61 

15 

.7 

18 

.5 

61 

.2 

67 

.  1 

64 

.8 

20 

.3 

51 

.6 

95 

.8 

189 

.2 

189 

.5 

43 

.  7 

14 

.0 

831 

l-SbZ 

17 

.0 

5 

.3 

9 

.  1 

38 

.9 

53 

.6 

61 

.2 

37 

.6 

254 

.5 

91 

.9 

332 

.2 

32 

.0 

24 

.4 

957 

1963 

66 

.8 

3 

.8 

3 

.3 

121 

.9 

59 

.2 

1  1 

.9 

56 

.9 

214 

.4 

128 

.5 

118 

.  1 

20 

.  1 

1  1 

.7 

816 

1964 

18 

.3 

8 

.  1 

4 

.6 

3 

.0 

3 

.6 

10 

.4 

16 

.3 

58 

.4 

180 

.3 

21 

.8 

5 

.  1 

.8 

330 

19fe5 

2 

.5 

1 

.5 

2 

.0 

36 

.  1 

71 

.9 

105 

.2 

16 

.0 

64 

.8 

103 

.  1 

129 

.0 

67 

.  1 

50 

.0 

649 

1966 

72 

.9 

4 

.6 

17 

.3 

37, 

.  1 

117, 

.3 

16 

.0 

70 

.  1 

62 

.  7 

55 

.6 

160 

.0 

106, 

,  7 

49 

.3 

769 

1967 

16 

.0 

16. 

.5 

14 

.7 

10, 

,9 

0 

9, 

.  1 

37 

.6 

31 

.0 

95 

,0 

60 

,2 

29, 

,2 

0 

320 

1968 

.5 

23, 

,4 

1 

.5 

2, 

,5 

84, 

,  1 

81  , 

,0 

1  14, 

.8 

121  , 

,4 

105, 

,4 

64  , 

,0 

108, 

,5 

44 

,7 

751 

1969 

21  '. 

.6 

14 

,  7 

50 

.8 

35, 

,6 

250, 

,2 

174, 

,0 

121  , 

.7 

74  , 

,9 

127, 

,3 

176, 

,5 

189, 

2 

46, 

,2 

1282 

1970 

30, 

.5 

27, 

,2 

1 

.3 

1  1  , 

.4 

125, 

,0 

188, 

,7 

147, 

.8 

258, 

,3 

152, 

,4 

548, 

,6 

155, 

4 

19, 

,  1 

1665 

67.0   123.6   122.9 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


COLOSO  PUERTO  RICO  MMO         IS  23N  067  Ogw 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  OEG  C 


2fe.O    25.8 


nsi 

22 

.4 

21 

.t 

22 

.3 

25, 

,0 

26 

.3 

1'352 

23 

.0 

23 

.4 

23 

.5 

25, 

.4 

2b. 

.5 

1"353 

23 

.5 

23 

.3 

23 

.& 

24, 

.5 

25 

.7 

1>95« 

22, 

.8 

22 

.■3 

23, 

.b 

24. 

1 

25, 

.8 

I^SS 

22 

.5 

22 

,7 

22 

.fc 

23, 

5 

25, 

,b 

1956 

22 

.8 

22 

.  7 

23 

.8 

24, 

,7 

25, 

,4 

1957 

23 

.2 

22 

.8 

23 

.2 

24, 

,  1 

25 

.3 

1'35e 

23 

.5 

23 

.  1 

24 

.  1 

25, 

,  7 

2b 

.3 

1958 

23 

,3 

21 

.■? 

23 

,8 

25, 

,2 

25, 

.  1 

1960 

24 

.  1 

24 

.4 

24 

,4 

25, 

,  1 

2b. 

,  1 

1961 

23 

.7 

23 

,7 

23 

.7 

196.2 

23 

.4 

22 

.b 

23 

.4 

1963 

23 

.3 

23 

.8 

23 

.8 

19E.4 

23 

.b 

24 

.0 

24 

.4 

ISbS 

22 

,  4 

22 

.8 

24 

.  1 

1966, 

23 

,"3 

24 

.2 

24 

.4 

19b7 

23 

.7 

23 

.2 

23 

.  1 

l<3b8 

22 

.b 

23 

.0 

23 

.5 

l^b? 

23 

.3 

22 

.7 

24 

.b 

1'370 

23 

.b 

23 

.5 

23 

."5 

25 

.4 

2b 

.2 

25 

.9 

25 

.9 

2b 

.4 

25 

.9 

25 

.S 

2b 

,3 

2b 

.3 

25 

.■9 

2b 

.2 

2b 

,2 

25 

.b 

2b 

.3 

2b 

.3 

2b 

.2 

2b 

.9 

27 

.2 

2b 

.2 

2b 

.7 

2b 

,3 

MEAN     23.4    23.4 
PRECIPITATION  MM 


MEAN 
25.5 


24  .8 
24.8 


2b  1  24.9  24.1  25.4 
2b. 1  25. b  24.9  25.1 
2b. 1    25. b    23.9     25.4 


25.1 
25.3 

24.7 


1961 

171  , 

,5 

1  1 

.9 

208 

.5 

321 

.b 

171 

,  7 

214 

.4 

12b, 

,2 

4fc9 

,  1 

24b, 

.  1 

223 

.5 

158 

.5 

44 

.5 

23b7 

.5 

19b2 

20, 

,  1 

25 

.9 

34 

.8 

148 

.b 

181 

,4 

315 

.0 

313, 

.2 

340 

.b 

239, 

.5 

301 

.5 

188, 

.  7 

41 

.  7 

2150 

.9 

1963 

58, 

.4 

93 

.5 

Ibl 

.8 

1  74 

.5 

22b 

.8 

79, 

.0 

2b5, 

.9 

241 

.3 

252, 

.2 

1b9 

.9 

191 

,8 

9 

.  1 

1924 

.2 

19b4 

7  , 

.4 

21 

.b 

20 

.  1 

288 

.5 

232 

.9 

204 

.0 

232 

.2 

322 

,  1 

153 

.2 

254 

.3 

74 

.4 

27 

.9 

1838 

.5 

19b5 

92, 

,7 

22 

.  1 

22 

.9 

107 

.4 

385 

.  1 

225 

.8 

590, 

.8 

239 

.3 

278 

.b 

223 

.5 

29b 

,4 

139 

.4 

2b24 

.0 

19bb 

4b, 

,5 

32 

.8 

127 

.8 

74 

.4 

258 

.3 

284 

,7 

25b, 

,3 

203 

.5 

193, 

.8 

335 

.3 

50 

.0 

b5 

.0 

1928 

.4 

19b7 

b. 

,  1 

103 

.4 

43 

.2 

3 

.b 

157 

.5 

357 

.4 

137, 

,9 

248 

.9 

13b 

.9 

257 

.b 

159 

.5 

5 

.3 

1b17 

.2 

19b8 

38 

,  1 

19 

.b 

4 

.8 

25 

.  1 

492 

.0 

3b0 

.2 

153 

.2 

350 

.0 

24b 

.b 

138 

.2 

287 

.0 

b3 

.2 

2178 

.0 

19b9 

35 

.b 

48 

.8 

71 

.  4 

b8 

.8 

290 

.8 

277 

.b 

329 

.2 

175 

.0 

152 

.4 

280 

.4 

189 

.7 

45 

.0 

19b4 

.7 

1970 

lib. 

.3 

15 

.5 

b 

.b 

27 

.2 

221 

.0 

192 

,3 

243 

.  1 

224 

.5 

378 

.0 

12b 

.2 

114 

.0 

85 

.b 

1750 

.3 

70.2   124.0   2bl.8   251.0   2b4.B   281.4   227.7   231.0   171.0    52.7   2034.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


COROZAL  SU8ST«TI0N  PUERTO  RICO  HMO         18  20N  Ofcfc  22H 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 


1951 

22 

.  1 

21 

.2 

21 

.9 

1"352 

22 

.0 

23 

.  1 

23 

.3 

1953 

21 

.8 

21 

.8 

22 

.5 

1S54 

21 

.7 

22 

.7 

23 

,4 

1S55 

21 

.9 

21 

.8 

21 

.b 

1956 

21 

.7 

21 

.8 

22 

.9 

1957 

22 

.  1 

22 

.4 

23 

,  1 

1958 

22 

.3 

22 

.  1 

23 

,8 

1959 

21 

.9 

21 

.b 

23 

.3 

1960 

23 

,3 

23 

.b 

23 

.9 

2fc.8    2fe.2    26. fe    26.2    25.6 


24.8  25.8  27.3 
24.2  24.9  25.6 
23.5    25.3    25.7 


24 

.8 

23 

.2 

24 

,7 

23 

.8 

21 

.8 

24 

.6 

23, 

,8 

22 

.8 

24 

.2 

23 

.8 

22 

.  7 

24 

.2 

25.8 


22.8    25.2    25.1    25.1 
25.8    26.6    26.0    25.6 


1961 

23 

.0 

22 

.8 

23 

.2 

24 

.8 

1962 

22 

.6 

22 

.  1 

23 

.3 

23 

.8 

1963 

22 

.6 

23 

.  1 

23 

.2 

23 

.9 

1964 

22 

.8 

23 

.5 

23 

.6 

23 

.7 

1965 

21 

.2 

21 

.9 

23 

.  7 

23 

.4 

1966 

23 

.2 

22 

.5 

23, 

.2 

23 

.9 

1967 

22 

.4 

22 

.6 

22 

.0 

22 

.6 

1968 

21 

.8 

21 

.9 

21 

.8 

21 

.8 

1969 

21 

.9 

21 

.9 

23, 

.8 

24 

.6 

1970 

23 

.  1 

22 

.9 

23, 

.  1 

24 

.  1 

MEAN 

22 

.5 

22 

.5 

23 

,  1 

23 

.  7 

25.6    25.9 


24.8    25.8 


25.8    25.2 


PRECIPITATION  MM 


1961 

87, 

,9 

37 

.3 

182 

.9 

95 

.0 

50 

.0 

27 

.4 

176 

.8 

135 

.4 

58 

.  7 

127 

.3 

195 

.6 

288 

.3 

1462 

.5 

1962 

156 

.5 

46 

.0 

99 

.3 

159 

.5 

367 

.8 

159 

.5 

103 

.6 

1  1  1 

.8 

167 

.4 

163 

.3 

82 

.0 

189 

.5 

1806 

.2 

1963 

156, 

.2 

47 

,0 

195 

.3 

306 

.8 

332 

.5 

128 

.5 

169 

.9 

196 

.3 

110 

.  7 

173 

.  7 

150 

.  1 

31 

.8 

1998 

,8 

1964 

67 

.3 

64 

,0 

67 

.8 

204 

.2 

60 

.7 

72 

.9 

117 

.6 

124 

.5 

129 

.5 

1  77 

.3 

74  , 

.2 

1  1  1 

.8 

1271 

.8 

1965 

117 

.3 

40 

.9 

41 

.  1 

107 

.  7 

571 

.0 

126, 

.2 

179 

.3 

272 

.0 

188 

.0 

120 

.9 

205 

.7 

481 

.6 

2451 

.7 

1966 

109 

,7 

51 

.6 

288 

.0 

289 

.6 

207 

.5 

65 

.8 

58 

.  7 

1  14 

.3 

202 

.2 

221 

.7 

177 

.3 

244 

.  3 

2030 

.7 

1967 

59, 

.2 

211 

.3 

41 

.4 

117 

.6 

112 

.0 

80 

.5 

191 

.0 

88 

.6 

136 

.4 

352 

.0 

198 

.  1 

74 

.4 

1662 

.5 

1968 

116, 

.8 

153 

.  7 

79 

.8 

71 

.  1 

133 

.4 

105 

.9 

150 

.9 

126 

.0 

116 

.  1 

79 

.0 

491 

.2 

182 

.4 

1806, 

.2 

1969 

220 

.2 

94 

.5 

191 

.5 

175 

.0 

260 

.9 

135 

,  1 

95 

.3 

106 

.9 

1  47 

.8 

180 

.8 

285 

.2 

90 

.9 

1984 

.  1 

1970 

112, 

.3 

57 

.2 

61 

.2 

96 

.5 

425 

.5 

132 

.6 

143 

.0 

247 

.4 

140 

.5 

379 

.2 

401 

,3 

406 

.7 

2603 

.4 

MEAN 

120 

.3 

80 

.  4 

124 

.8 

162 

.3 

252 

.  1 

103 

.  4 

138 

.6 

152 

.3 

139 

.  7 

197 

.5 

226 

.  1 

210 

.2 

1907 

.7 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


DORADO  PUERTO  RICO  WMO         18  28N  Ofefc  18W 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB      MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 


1961 

113 

8 

52 

6 

40 

6 

148 

3 

30 

7 

1  14 

3 

247 

1 

221 

7 

74 

2 

143 

B 

257 

6 

415 

3 

1860.0 

1962 

139 

7 

68 

3 

30 

0 

129 

3 

147 

3 

152 

7 

127 

3 

171 

7 

91 

4 

105 

2 

103 

1 

239 

3 

1505.2 

1963 

145 

0 

65 

5 

285 

5 

103 

4 

121 

7 

36 

3 

156 

0 

169 

9 

246 

4 

89 

2 

155 

2 

22 

1 

1596.1 

1964 

79 

2 

28 

2 

73 

4 

176 

0 

94 

5 

106 

4 

164 

8 

275 

8 

53 

B 

34 

5 

79 

8 

80 

8 

1247.2 

1965 

39 

4 

32 

3 

82 

6 

57 

9 

536 

4 

187 

5 

201 

9 

214 

9 

153 

9 

152 

1 

252 

0 

229 

9 

2140.7 

1966 

87 

4 

56 

6 

149 

6 

1  14 

8 

187 

7 

191 

5 

138 

9 

129 

B 

134 

1 

119 

9 

183 

1 

286 

3 

1 779. 7 

1967 

138 

7 

95 

3 

49 

5 

60 

5 

121 

7 

45 

2 

121 

7 

149 

4 

41 

4 

107 

2 

138 

9 

70 

9 

1140.4 

1968 

89 

9 

196 

1 

38 

6 

18 

190 

0 

305 

1 

124 

2 

203 

7 

96 

0 

17 

5 

223 

3 

186 

4 

1689.3 

1969 

180 

1 

30 

7 

1  17 

3 

124 

0 

195 

1 

99 

6 

127 

0 

126 

5 

92 

2 

33 

5 

342 

1 

79 

5 

1547.6 

1970 

155 

2 

63 

8 

28 

7 

38 

6 

149 

9 

221 

2 

230 

6 

268 

2 

127 

3 

433 

6 

350 

B 

458 

2 

2526.0 

97.1   177.5   146.0   164.0   193.2   111.1   123.7   20B.6   206.9   1703.4 
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NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


lebl 

8b 

.9 

42 

.4 

1<9b2 

70 

.b 

14 

.5 

1"3b3 

124 

.  7 

81 

.8 

1"3b4 

2b 

.9 

49 

.8 

nt.? 

(>2. 

.5 

32 

.5 

1<3feb 

b2 

.2 

34 

.5 

^3b7 

41 

.7 

214 

.b 

iqfcs 

112, 

.5 

89, 

.2 

1969 

143, 

.8 

72, 

,  1 

1970 

1b2. 

b 

64. 

,3 

Ibb 

.4 

20 

.8 

1b5 

.b 

144 

.5 

231 

.9 

272 

.3 

160 

,8 

296 

.  7 

157 

.  7 

1831 

IbO 

.5 

198 

.9 

169 

.9 

9b 

.8 

150 

.6 

136 

.7 

103 

.  1 

160 

.5 

90 

.4 

1408 

143 

.3 

377 

.2 

135 

.  1 

159 

.0 

17b 

.5 

219 

.  7 

146, 

,  1 

268 

.2 

18 

.5 

2181 

143 

.8 

103, 

.b 

247, 

,  7 

121 

.4 

300 

.2 

312, 

,4 

225, 

3 

49 

.3 

95, 

.8 

1710 

145 

.5 

454  , 

,9 

13b, 

,  4 

1b9 

.  7 

192 

.8 

327, 

.9 

202, 

,9 

347 

.  7 

589 

.0 

2b75 

193 

.5 

115 

.3 

1  79 

.6 

148 

.8 

159 

.0 

353 

.6 

314  , 

,5 

45 

.2 

218 

.  7 

20b8 

104 

.4 

IbO, 

.5 

274 

.  1 

140 

.5 

194 

.8 

155, 

.2 

199. 

.6 

1b3 

.3 

42 

.2 

1756 

47, 

,5 

22b. 

1 

244. 

,  1 

IbO. 

.8 

27b, 

.4 

121  . 

4 

265. 

4 

337, 

.6 

lib. 

.8 

2086 

321  , 

,3 

364. 

5 

215. 

1 

24b. 

,4 

67, 

.3 

167. 

1 

370. 

1 

123, 

,2 

94. 

,7 

2291 

25, 

,9 

485. 

1 

221  . 

5 

103. 

,  1 

251, 

,7 

307. 

6 

342. 

1 

3b5, 

,5 

220. 

,2 

2588 

69.6   106.3   145.2   250.7   198.9   149.1   200.1   237.4   233.0   215.7   164.4   2059.8 
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ENSENAOA 

NOTES 

ON 

PAGE 

23 

PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

ISbl 

73.2 

15 

l'9fc2 

1  .3 

28 

1^63 

3-3. -5 

b1 

ISbl 

42.7 

1b 

nfeS 

b."? 

0 

nfeb 

48.5 

2 

\3b7 

b.b 

13 

l"3b8 

0 

S 

l^b-S 

4b. 2 

lb 

1S70 

12.2 

24 

5.8  12.2  1.0 
43.2  25. ■?  83.3 
5.3     b.4   159.8 


PUERTO  RICO  HMO         17  58N  Obb  55H 


39. b    b5.0 


124 

.5 

b5 

.0 

195 

.3 

52 

.3 

lb 

.0 

75b 

.4 

132 

.8 

38 

.9 

82 

.0 

32 

.8 

47 

.0 

58b 

.7 

391 

.9 

180 

.b 

135 

.  1 

54 

.b 

10 

.  7 

955 

.5 

115 

.8 

230 

.  1 

28 

.4 

5b 

.1 

1  1 

.4 

b37 

.5 

59 

.2 

33 

.5 

23 

,9 

lib. 

.  1 

114 

.3 

529 

,  1 

10. 

.7 

50 

.3 

93, 

.7 

80, 

,0 

21 

.  1 

475, 

.0 

22, 

.b 

153 

.9 

33, 

.5 

8b, 

.4 

19 

.8 

3b2 

b 

5b 

.  1 

1b1 

.5 

32, 

.5 

82, 

.8 

lb 

.8 

5b4 

.9 

90, 

.7 

44 

.5 

99, 

.  1 

189 

,0 

24 

.4 

832, 

,  1 

141  , 

,2 

b8 

.b 

273, 

,8 

71  , 

,4 

59 

,2 

829, 

,8 

42.1    1 14 .b   102.7 
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FAJARDO  PUERTO  RICO  MMO         18  20N  065  3'iU 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC 


2b. e      2b. e 


19b1 

25 

.4 

25 

.5 

26 

.  1 

26 

.8 

27 

4 

1?&2 

25 

.6 

24 

.9 

25 

,4 

26 

.2 

26 

.8 

1363 

25 

.0 

25 

.4 

25 

.6 

25 

,7 

25 

.7 

1964 

24 

.7 

24 

.4 

25 

,4 

25 

.7 

26 

.9 

1S65 

23 

.2 

24 

.6 

25 

.  7 

25 

.0 

25 

,9 

1966 

24 

.6 

24 

.9 

25 

.4 

25 

,7 

26 

.  7 

1967 

24 

.3 

24 

.6 

23 

.9 

25 

,2 

26 

.5 

1968 

24 

.2 

23 

.7 

24 

.2 

24 

.6 

26 

.8 

1969 

24 

.3 

23 

.  4 

25 

,3 

26 

.7 

27 

,4 

1970 

24 

.9 

25 

.4 

25 

.3 

26 

.6 

26 

,4 

27 

.5 

27.5 

25.7 

25 

.5 

26.8 

28 

,  1 

27.6 

26.8 

26. 

,  1 

26,7 

27, 

.7 

27.4 

26.3 

26. 

,  1 

26.4 

27 

.6 

26.5 

25.3 

24 

,2 

26.1 

27 

.5 

26.8 

25.8 

24, 

,4 

25.8 

28.8    28.1 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  55.4  56.9  72.4    45.0  136.1  99.3  137.4  178.3  135.4  206.0  272.3  181.1  1575.6 

1962  102.9  64.0  92.5    98.8  162.1  210.3  149.6  222.8  179.1  201.4  79.0  61.7  1624.1 

1963  123.2  45.2  108.2  276.1  211.1  95.5  117.1  134.6  111.0    70.1  106.2  45.0  1443.2 

1964  71.9  54.1  54.6  174. B    32. B  74.4  197.4  181.4  121.4  129.8  63.0  78  .  2  1233.7 

1965  51.8  35.8  15.0    67.8  247.4  221.0  101.3  223.0  146.1    71.1  148.1  116.6  1445.0 

1966  31.5  46.5  87.6  100.1  101.9  98.0  120.9  134.6  236.0  167.6  179.8  163.1  1467.6 

1967  37.1  66.8  39.1    27.7  108.2  121.2  83.6  53.1    55.6  128.0  136.7  67.1  924.1 

1968  49.3  66.8  30.7    30.2    83.1  178.6  140.0  131.3    87.6    44.7  142.5  171.5  1156.2 

1969  155.2  79.5  161.8    80.0  615.7  84.3  179.1  180.3  173.0  148.1  426.2  81.0  2364.2 

1970  54.4  56.1  37.8    39.9  305.3  235.5  161.8  209.8  167.6  804.9  338.1  238.5  2649.7 

MEAN  73.3  57.2  70.0    94.0  200.4  141.8  138,8  164.9  141.3  197.2  189.2  120.4  1588.5 
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GftRZAS  PUERTO  RICO  HMO         18  OSN  066  44W 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


1S61 

64 

.8 

30 

.5 

241 

.0 

332 

.2 

157 

,7 

133 

.9 

200 

.4 

343 

.4 

261 

.9 

394 

7 

154 

.  7 

1  14 

.0 

2429 

.2 

1'562 

73 

.2 

18 

.3 

63 

.0 

156 

.5 

183 

.  1 

181 

.6 

103 

.  1 

205 

.2 

208 

.0 

312 

.2 

78 

.5 

49 

.5 

1632 

.2 

1963 

119 

.9 

59 

.9 

88 

.4 

238 

,5 

407 

.4 

243 

.3 

218, 

,  7 

444 

,2 

320 

.5 

225 

.3 

204 

.2 

40 

.6 

2610 

,9 

1964 

47 

.2 

36 

.3 

49 

.5 

192 

.6 

64 

.5 

165 

.9 

134 

.  1 

169 

.2 

289 

,8 

353 

.8 

74 

.9 

54 

.  1 

1632 

.  1 

1965 

59 

.7 

23 

.6 

32 

.8 

135 

.9 

297 

.2 

279 

,4 

211  , 

.3 

356 

.9 

269 

.2 

139 

.4 

359 

.  7 

229 

.9 

2395 

.0 

1966 

48 

.3 

7 

.6 

120 

,  7 

50 

,8 

105, 

.4 

55 

.6 

124, 

,  7 

216 

.  7 

268 

.7 

291 

.8 

146 

,3 

86 

.6 

1523, 

.2 

1967 

47 

.0 

88 

.9 

54 

,9 

70 

.4 

118, 

,  1 

130 

.8 

51  , 

.  1 

328 

,9 

203 

.  7 

191 

.8 

196 

.9 

36 

.8 

1519, 

.2 

1966 

55 

.4 

48 

.3 

55 

,9 

20 

,3 

85, 

,  1 

247 

,7 

262. 

,6 

187 

,2 

238 

.5 

175 

.3 

309 

,9 

152 

.4 

1838, 

.5 

1969 

81 

.3 

109 

,2 

81 

.3 

202, 

,  7 

219, 

,7 

96 

.8 

133. 

.4 

222 

,8 

257, 

.6 

303 

.5 

200 

.9 

39 

.6 

1948, 

,7 

1970 

111 

,0 

5 

.8 

0 

20, 

.8 

181  , 

,4 

246 

.9 

63. 

.0 

299 

.5 

215, 

.9 

681 

.5 

470 

.9 

77 

.5 

2374, 

,  1 

78.8       142.1        182.0       178.2       150.2       277.4       253.4       306.9       219.7         88,1        1990.4 
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GU»J»TAC»  0»M  PUERTO  RICO  HMO         18  24N  Ofcfc  5fcH 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


1961 

166 

.9 

57 

.4 

260 

.  1 

156 

.0 

79 

.0 

222 

.0 

131 

.8 

274 

.3 

99 

.6 

273 

.6 

248 

.9 

114. 

.0 

2083 

.6 

1<3b2 

65 

.5 

20 

.6 

72 

.4 

209 

.6 

177 

.0 

137 

.9 

98 

.8 

181 

.  1 

81 

.8 

307 

.8 

150 

.4 

107. 

.  7 

1610 

.6 

1963 

90 

.4 

137 

.4 

334 

.0 

157 

.0 

268 

.2 

151 

.6 

146 

.6 

131 

.6 

199 

.  1 

131 

.3 

259 

.6 

20. 

.3 

2027 

,  1 

1964 

19 

.3 

22 

.4 

33 

.0 

156 

.2 

87 

.6 

230 

.9 

170 

.7 

155 

.4 

119 

.9 

222 

.8 

109 

,  7 

89. 

.9 

1417 

.8 

1965 

42 

.9 

78 

.7 

71 

.4 

168 

.4 

464 

.8 

224 

.3 

152 

.7 

171 

.2 

244 

.3 

169 

,4 

343 

.4 

500. 

,  1 

2631 

.6 

1966 

75 

.4 

41  . 

.  1 

202. 

,9 

200 

.7 

197 

.  1 

134 

.9 

232 

.2 

136 

.  1 

219 

.5 

228. 

.6 

50 

.5 

124. 

0 

1843 

.0 

1967 

34 

,0 

162. 

.6 

39. 

,9 

35 

.8 

122 

.9 

260 

.6 

81 

,8 

220. 

.7 

208 

.5 

180. 

.  1 

110. 

.2 

19. 

1 

1476. 

2 

1968 

130, 

.0 

117. 

.3 

74  . 

.7 

50 

.8 

197. 

.6 

265 

.7 

115 

.3 

188. 

,2 

110 

.7 

100. 

.8 

467. 

.9 

150. 

1 

1969. 

.  1 

1969 

160. 

.5 

38. 

.6 

87. 

.4 

250 

,  7 

164. 

.8 

249. 

,4 

194. 

.3 

81  . 

.5 

184 

.7 

229. 

.4 

213. 

.4 

136. 

9 

1991  . 

.6 

1970 

163. 

.6 

66. 

,0 

24. 

,  1 

60. 

.  7 

235. 

.0 

209. 

.0 

122. 

.9 

135. 

,  1 

262. 

.6 

164. 

8 

319. 

,5 

247. 

1 

2010. 

.4 

94.9         74.2       120.0       144.6       199.4       208.6       144.7       167.5       173.1       200.9       227.4       150,9       1906.2 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


GUAtABAL  PUERTO    RICO  WMO  18    04N    Ofcfc    23lrl 

NOTES    ON    PAGE    23 

PRECIPITATION  MM 


1%1 

30 

.2 

35 

.3 

84 

,  1 

94 

.5 

54 

.  1 

36 

.  1 

102 

.6 

183 

.6 

398, 

,5 

338 

.8 

161 

.5 

60 

.5 

1579 

.8 

1962 

30 

.2 

14 

.2 

14 

.0 

138 

.9 

153 

,9 

114 

,3 

72 

.6 

239 

.3 

196, 

,6 

380 

.0 

121 

.9 

53 

.3 

1529 

.2 

ISfeS 

36 

.8 

13 

,0 

23 

.4 

139 

.4 

255 

.0 

71 

.4 

56 

.  1 

416 

.3 

166, 

,  4 

162 

.  1 

86 

.9 

30 

.  7 

1457 

.5 

1964 

32 

.8 

32 

.0 

8 

.9 

31 

.2 

30 

.2 

113 

,3 

81 

.3 

172 

.7 

236, 

,  7 

120 

.9 

8 

.4 

15 

.  7 

884 

.  1 

1965 

1  1 

.9 

3 

.0 

6. 

,4 

54 

,  4 

268 

.2 

119 

,9 

111 

,0 

183 

,  4 

285, 

.2 

93 

.5 

145 

.3 

88 

.  1 

1370 

.3 

1966 

56 

.6 

6 

.  1 

69, 

.6 

49 

,8 

104 

,  1 

1  7 

.0 

144 

,8 

92 

,7 

173, 

0 

297 

,  4 

161 

.3 

69 

.9 

1242, 

,3 

1967 

17 

,0 

58, 

.9 

22, 

,'l 

66 

,0 

2 

.5 

9 

.  7 

36 

.6 

140 

,2 

55. 

6 

263 

.4 

198, 

.6 

10 

,  4 

881  , 

,0 

1968 

21 

.8 

18, 

.3 

70, 

,  1 

33 

.5 

99 

,8 

152 

,9 

137 

,7 

304 

,0 

215. 

1 

93 

.  7 

235 

.0 

54 

.6 

1436, 

.5 

1969 

16 

.0 

51  , 

.3 

47  , 

,5 

86 

,9 

334 

.3 

135 

.  1 

32 

.5 

145 

.8 

85. 

,  1 

192 

.8 

127, 

.5 

53, 

.6 

1308, 

,4 

1970 

69 

,  1 

5, 

.8 

3, 

,3 

3 

,0 

252 

.2 

1  74 

,8 

103, 

,4 

173, 

.2 

150. 

1 

576 

,8 

135, 

,6 

4 

.3 

1651  , 

,6 

69.8       155.4  94.5         87.9       205.1        196.2       251.9       138.2         44.1        1334.0 
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GU«TAMA  PUERTO  RICO  WMO  17  59N  Ofcfc  07W 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


n6i 

29 

.2 

68 

.6 

igfc2 

68 

.3 

64 

.5 

igfcs 

123 

.7 

38 

.4 

iqfcA 

71 

.6 

58 

.2 

1965 

7 

,  1 

10 

.  7 

ISfcfc 

70 

.9 

13, 

,5 

1967 

33 

.8 

21 

.8 

1968 

66 

,8 

39 

,  1 

1969 

'S6. 

,  7 

1  , 

,3 

1'970 

18, 

,0 

9. 

4 

95 

.8 

110 

.5 

255 

.8 

372 

.6 

1  1  7 

.9 

293 

.  1 

54 

.  1 

1  16 

.3 

1663 

.7 

52 

.3 

175 

.3 

163 

.  1 

229 

.6 

99 

.  1 

219 

.2 

68 

.3 

50 

.3 

1297 

.4 

15 

.6 

29 

.5 

115 

.6 

238 

.3 

93 

,0 

89 

.9 

118 

.4 

70 

.  1 

1137 

.4 

45 

.5 

85 

.6 

115, 

.  1 

103 

.4 

175 

.8 

143 

.5 

32 

.5 

13 

.5 

930 

.  1 

77 

.2 

191 

.8 

143, 

.0 

222 

.5 

114 

.3 

125 

.5 

153 

.  4 

49 

.0 

1206 

.8 

30 

.0 

66 

.3 

189, 

,5 

156, 

.  7 

94, 

.7 

114 

.3 

83 

.6 

1  7, 

.3 

1033 

.0 

47 

,0 

80 

.5 

65, 

.0 

97, 

.8 

25, 

.4 

1  15, 

.  1 

80 

.0 

19 

.6 

657 

.9 

91 

,9 

239, 

,8 

84, 

,8 

185, 

,2 

118, 

.6 

53, 

.6 

126, 

,2 

46, 

.0 

1083, 

.0 

174 

.9 

182, 

,  4 

217. 

4 

141  , 

2 

132. 

,8 

93, 

7 

208, 

,3 

55. 

1 

1536, 

,6 

47  , 

.5 

259. 

,3 

232. 

4 

265, 

7 

104  . 

1 

706. 

1 

101  , 

,3 

135. 

6 

1903, 

.0 

55.4   107.8   142.1   158.2   201.3   107.6   195.4   102.6    57.3   1245.0 
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HUMACAO  PUERTO  RICO  HMO  18  08N  06.5  50H  1  M 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEC  C 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1S51     22.2  21.5  22.1  25.7  2fc.2  2b. fc  2b .3  27.4  2b . 8  2b . 4  25.4  23. b  25.1 

1952  22.2  23.1  24.1  25.5  27.1  27,5  2b. 5  27.3  2b . 4  2b. b  24.3  22.1  25.2 

1953  22.8  23. b  23.8  25. b  2b. 4  2b. "9  27.4  27.4  27.0  2b. 2  25.0  23.8  25.5 

1954  22. b  23.4  24.3  24.9  2b . 7  27.1  27.3  27.4  2b. b  25. b  24.8  23.2  25.3 

1955  22.4  23.2  22.9  24.3  2b. 4  2b. 8  2b. 9  27.4  2b . 9  2b . 3  24.8  23.4  25.1 

195b     22.4  22.7  24.0  24.8  25.8  2b . 3  2b. b  2b. 4  2b . 3  2b. 0  24.1  23.2  24.9 


1958  22.9    22.9    25.0    25.9    2b. b    27.1    2b. 8    2b. 9    27.0    25.9    24.7 

1959  23.1    23.2    24.8    25.3    24.9    2b. 9    2b. 8    2b. 8    2b. 8    25.9    24.4 
19b0     23.0    23.4    22.7    25,3    2b 


27 

,  1 

27 

.3 

2b 

,8 

2b 

.9 

2(>. 

.3 

2b 

.b 

2b 

,7 

27 

.2 

27, 

,  1 

2b 

.8 

2b, 

.9 

2b 

,8 

2b, 

,9 

2b 

.8 

19b1 

23 

.  1 

23 

.3 

19b2 

22 

.7 

22 

,3 

19b3 

22 

,7 

23 

.4 

19b4 

22 

.8 

23 

.b 

19b5 

22 

.7 

23 

.3 

19bb 

24, 

,2 

24, 

.3 

19b7 

23, 

,7 

23 

,b 

19b8 

22, 

,9 

22 

,9 

1969 

23, 

,  1 

23 

.b 

1970 

24, 

b 

24, 

,8 

23.2 

25.1 

23.5 

24.9 

24.1 

25.3 

2b. 8 
2b. 8 


MEAN     23.3    23.5    24.3    25.1 
PRECIPITATION  MM 


19b1 

110 

.5 

151 

.  1 

101 

.9 

132 

.  1 

149 

.  4 

19b 

.9 

221 

.5 

383 

.0 

209 

.b 

27b 

.  1 

143 

.0 

240 

.3 

2315 

1962 

241 

.8 

93 

.5 

90 

.2 

237 

.7 

290 

.3 

421 

.  1 

240 

.8 

310 

.  1 

12b 

.2 

291 

.  1 

57 

,9 

80 

.0 

2480 

1963 

117 

.9 

82 

.8 

83 

.8 

lb5 

.  1 

278 

.9 

145 

.0 

175 

.0 

213 

.4 

301 

,2 

5b 

.4 

19b 

,  1 

65 

.8 

1881 

1964 

76 

.2 

b7 

.  1 

61 

.5 

140 

.2 

b4 

.5 

120 

.7 

237 

.5 

272 

.0 

212 

.b 

215 

,4 

145 

.5 

129 

.5 

1  742 

1965 

60 

.7 

61 

.2 

53 

,  1 

121 

.2 

443 

.7 

179 

.8 

159 

,0 

3b  1 

.2 

222 

.3 

225 

.3 

153. 

,4 

195 

.  1 

223b 

19bb 

61 

.2 

41  , 

.4 

62 

.2 

bb. 

.5 

211 

.b 

131 

,3 

150 

.  1 

1b9 

,4 

231 

,9 

188. 

.2 

45, 

.2 

10b. 

.9 

1465 

1967 

57 

.2 

78 

.0 

5b 

.b 

28 

,2 

97 

.0 

79 

.0 

158 

.5 

82 

,b 

b4 

.3 

130 

.6 

IbO, 

,0 

29 

,0 

1021 

1968 

78 

.0 

70, 

,  1 

31 

.8 

bl  , 

,5 

148 

,  1 

230 

,9 

2b5 

.4 

240, 

.5 

150 

.9 

113, 

.8 

220, 

.5 

133. 

,  1 

1  744 

1969 

101 

,  1 

55 

,  1 

79 

.0 

95, 

.5 

612 

.4 

202 

.4 

249, 

,4 

2b2, 

,  1 

31b, 

.0 

142, 

,0 

29b, 

,2 

92. 

,5 

2503 

1970 

55 

.  1 

38 

,9 

45 

.5 

64 

.8 

271 

.0 

337 

.b 

211  , 

.8 

283, 

,2 

155, 

.4 

639, 

,6 

394, 

.5 

289 

,3 

2786 

73.9    66.6   111.3   256.7   204.5   206.9   257.8   199.0   227.9   181.2   136.2   2018.0 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ISABELA  SUBSTATION  PUERTO  RICO  WHO  18  2BN  067  04U 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 


1<351 

22 

3 

22 

1 

22 

6 

24 

4 

25 

B 

25 

7 

26 

0 

26 

2 

n52 

23 

0 

22 

9 

24 

4 

24 

6 

25 

4 

25 

8 

25 

8 

26 

2 

1"353 

22 

6 

23 

0 

23 

6 

24 

2 

25 

1 

25 

6 

25 

7 

25 

7 

1954 

22 

8 

22 

8 

23 

9 

24 

2 

24 

8 

25 

9 

26 

4 

26 

7 

1'355 

23 

0 

22 

8 

23 

1 

23 

9 

25 

2 

25 

7 

25 

8 

26 

2 

^')'ib 

22 

4 

22 

3 

23 

9 

24 

4 

24 

9 

25 

1 

25 

5 

25 

7 

1957 

23 

2 

23 

2 

23 

4 

24 

4 

25 

4 

25 

8 

26 

2 

26 

4 

1958 

23 

7 

24 

0 

24 

7 

25 

9 

26 

2 

26 

6 

26 

7 

26 

8 

1959 

23 

7 

23 

6 

24 

1 

24 

9 

25 

6 

25 

7 

26 

6 

26 

1 

1960 

23 

8 

23 

8 

24 

3 

24 

b 

25 

5 

25 

9 

26 

1 

26 

6 

25 

4 

24 

7 

23 

8 

24 

6 

25 

8 

24 

6 

22 

7 

24 

8 

24 

8 

24 

7 

23 

9 

24 

5 

25 

4 

24 

9 

23 

9 

24 

8 

23.0 

23.3 

24.3 

25 

2 

26 

4 

27 

0 

26 

8 

25 

7 

25 

8 

23.2 

24.8 

25.9 

25 

3 

25 

8 

26 

4 

26 

3 

26 

2 

26 

1 

23.3 

23.6 

24.8 

25 

3 

25 

6 

25 

9 

26 

3 

26 

2 

25 

8 

23.4 

24.0 

24.0 

25 

1 

25 

2 

25 

4 

25 

8 

26 

1 

25 

4 

22.2 

24.2 

23.4 

24 

1 

24 

8 

25 

3 

25 

5 

25 

9 

27 

3 

22.9 

23.5 

23.9 

24 

4 

25 

1 

25 

9 

26 

1 

25 

6 

25 

3 

22.8 

22.8 

23.4 

24 

3 

25 

1 

26 

0 

25 

4 

25 

4 

25 

4 

22.8 

22.6 

22.6 

24 

9 

25 

1 

25 

4 

25 

7 

26 

1 

25 

6 

25.8 
24.8 


1961  2: 

1962  2« 

1963  2; 

1964  2; 

1965  21 

1966  22 

1967  2: 

1968  22.2    22.8    22.6    22.6    24.9    25.1    25.4    25.7    26.1    25.6    24.9    23.8 

1969  22.6    22.5    23.9 

1970  23.2    23.7    23.7 

MEAN     23.0    23.0    23.6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR 

92.7   134.9 

15.2    96.3 

167.6   286.0 


60.7   127.0 


1961 

134 

4 

1962 

52 

6 

1963 

97 

0 

1964 

22 

6 

1965 

105 

9 

1966 

93 

2 

1967 

40 

1 

1968 

35 

8 

1969 

96 

0 

1970 

134 

1 

383 

3 

108 

2 

99 

6 

80 

5 

1  77 

3 

98 

0 

161 

5 

305 

6 

208 

8 

1984 

8 

377 

2 

58 

7 

156 

0 

55 

6 

181 

1 

53 

1 

157 

5 

113 

3 

154 

7 

1471 

2 

128 

0 

151 

4 

162 

6 

209 

8 

137 

7 

263 

1 

77 

7 

385 

6 

44 

7 

2111 

2 

160 

0 

46 

7 

124 

5 

160 

5 

148 

3 

97 

8 

88 

4 

86 

4 

68 

3 

1066 

5 

59 

319 

8 

129 

5 

113 

5 

86 

9 

129 

3 

125 

5 

237 

7 

254 

8 

1639 

5 

105 

271 

5 

189 

0 

179 

8 

129 

5 

153 

7 

163 

3 

77 

5 

203 

2 

1754 

1 

29 

134 

4 

245 

9 

61 

2 

253 

0 

126 

7 

91 

9 

74 

7 

50 

5 

1291 

3 

28 

226 

1 

183 

4 

1  77 

3 

161 

5 

58 

7 

87 

1 

282 

7 

143 

0 

1448 

6 

1  14 

222 

3 

261 

4 

76 

2 

57 

9 

149 

9 

169 

9 

259 

8 

190 

0 

1697 

2 

22 

293 

1 

119 

4 

100 

6 

88 

1 

247 

9 

196 

3 

31  1 

4 

271 

8 

1870 

2 

140 

183 

2 

167 

1 

121 

5 

142 

1 

137 

8 

131 

9 

213 

5 

159 

0 

1633 

5 

WEST  INDIES.  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA        353 


J»JOME  ALTO  PUERTO  RICO  MMO         18  05N  Ofefc  O^H    72  M 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


1961 

65 

0 

91 

4 

82 

8 

208 

3 

135 

9 

244 

1 

344 

4 

669 

0 

179 

6 

545 

1 

325 

9 

343 

9 

3235 

4 

1962 

412 

5 

122 

2 

169 

2 

240 

8 

213 

9 

216 

7 

161 

5 

290 

3 

247 

7 

313 

4 

1 1 1 

5 

62 

7 

2562 

4 

1963 

97 

3 

54 

9 

66 

3 

227 

6 

328 

4 

127 

0 

189 

5 

286 

8 

204 

7 

116 

3 

1  74 

5 

79 

0 

1952 

2 

1964 

121 

2 

53 

6 

115 

3 

135 

9 

132 

1 

142 

2 

222 

8 

201 

9 

172 

2 

151 

9 

59 

2 

41 

1 

1549 

4 

1965 

73 

4 

71 

6 

71 

6 

107 

4 

243 

3 

345 

9 

266 

7 

253 

5 

169 

2 

83 

3 

131 

1 

267 

0 

2084 

0 

1966 

234 

2 

160 

3 

134 

1 

151 

9 

296 

2 

226 

6 

336 

0 

348 

7 

365 

0 

502 

7 

215 

9 

320 

8 

3292 

3 

1967 

216 

9 

153 

7 

293 

9 

104 

4 

128 

3 

174 

2 

127 

8 

104 

1 

123 

4 

123 

2 

109 

0 

27 

7 

1686 

6 

1968 

113 

5 

38 

6 

28 

2 

76 

2 

106 

4 

332 

7 

140 

0 

165 

1 

218 

7 

21 

1 

152 

1 

71 

6 

1464 

2 

1969 

131 

e 

44 

2 

160 

8 

119 

4 

297 

7 

270 

8 

166 

9 

212 

3 

155 

2 

140 

7 

362 

5 

68 

8 

2131 

1 

1970 

61 

5 

38 

9 

54 

9 

85 

6 

180 

1 

408 

4 

224 

5 

287 

8 

176 

8 

979 

4 

195 

6 

233 

9 

2927 

3 

82.9      117.7       145.8      206.2      248.9      218.0      282.0      201.3      297.7       183.7       151.7      2288.6 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


JUANA  DIAZ  CAMP  PUERTO  RICO  UMO         18  03N  Obb    30M 

NOTES  ON  PAGE  23 


PRECIPITATION  MM 


1-36,1 

28 

4 

28 

7 

72 

b 

135 

1 

bl 

5 

iqfeZ 

23 

b 

14 

7 

n 

8 

lib 

b 

1b1 

8 

1'?b3 

44 

7 

22 

b 

15 

0 

179 

b 

12b 

2 

1964 

43 

g 

21 

8 

7 

b 

14 

7 

bl 

0 

1965 

1 1 

4 

2 

5 

12 

7 

4b 

2 

182 

b 

ISfefe 

85 

1 

lb 

0 

45 

7 

t 

7 

138 

2 

^3b^ 

13 

0 

33 

5 

28 

2 

41 

4 

3 

3 

1"3bB 

8 

b 

34 

8 

48 

5 

30 

2 

5b 

1 

nb-j 

B 

1 

14 

0 

bO 

7 

33 

0 

2b3 

1 

n7o 

35 

1 

14 

0 

3 

8 

3 

b 

194 

1 

JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 

8b. S  b4.3  1b4.1  211. b  387.1  138.9 

95.3  b8.1  255.8  1 0b . 2  30b . 3  52 . b 

4b, 7  38.4  413.5  145.8  152.4  119. b 

27.9  5b. 4  122.4  289.3    33.0     9.7 

111.8  39.9  1bb.4  127.5    77.0  1 2b . 5 

13.2  127.5    7b. 5  5b. 9  20b. 5  lbl.5 

21 . 1  18.5    bb.O  b7. 1    95.8  115.1 

9b. 3  142.7  23b. 0  1b2.1    54.9  149.9 

144.5  25.4    95.5  52.8  129.3  109.0 

203.5  109.7  283.0  121.2  591.8  1 2b . 7 

bl.O   124.8    84.7  b9.1  187.9  134.1  203.4  111.0 


7b 

7 

1455 

9 

23 

1 

1243 

8 

51 

8 

135b 

3 

1  1 

4 

b99 

1 

b1 

2 

9b5 

7 

34 

3 

971 

0 

23 

9 

52b 

8 

57 

9 

1078 

0 

4b 

7 

982 

1 

14 

2 

1700 

7 

40 

1 

1098 

1 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA        355 


JUNCOS  PUERTO  RICO  HMO         18  15N  065  55H     6  <■ 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN  FEB  MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

iqSI  22.1  22.1  21.9    2«.9    2b. 2    2fe . 3    26.8    27.1    26.8    27.3    26.8    24.7     25. 

1'352  22.8  23.?  24.5    26.6    27.2    27.2    27.1    27.3    27.7    27.6    27.3    24.1     26.1 

ISSa  23.3  22.7  22.9    24.6    26.5    26.9    27.3    27.7    27.3    26.8    25.2    24.0     25.' 

1954  22.6  23.2  23.6    24.4    26.1    26.6    27.4    26.9    26.1    25.1    24.2    22.8     24.9 

1955  22.1  22.9  22.3    24.1    25.8    26.5    26.8    27.3    26.4    26.2    24.7    23.6     24.9 

1956  22.4  22.4  22 

1957  21.9  22.7  23 

1958  22.4  22.5  23 

1959  22.8  22.8  24 

1960  23.0  23.1  23.8    24,9    26.1    26.4    26.5    26.6    26.4    26.1 

MEAN  22.5  22.8  23.3    24.9    25.9    26.4    26.5    26.7    26.6    26.0 

1961  23.2  22.8  23.2    24.6    25.0    26.4    25.8    26.3    25.4    25.7 

1962  22.4  21.7  23.5    24.3    25.9    26.0    26.4    25.9    26.2    26.3 

1963  24.1  22.9  24.0    23.9    24.6    24.9    25.0    25.8    25.0    25.9 

1964  22.3  21.1  23.6    24.2    25.4    25.7    25.7    24.7    25.2    24.3 

1965  21.7  21.6  20.9    21.8    23.4    25.4    25.9    25.5    25.7    25.7 

1966  21.4  23.3  24.8    25.0    25.7    26.4    26.6    26.4    26.5    26.4 

1967  22.6  22.1  22.6 

1968  22.4  22.2  22.3 

1969  22.7  22.4  23.7 

1970  22.8  22.8  23.6 

MEAN  22.6  22.3  23.2 
PRECIPITATION  MM 


24 

.9 

26 

.2 

26 

.3 

26 

.8 

26 

.6 

27 

.2 

27 

.2 

27 

.  1 

24 

.6 

26 

.5 

26 

.9 

27 

.3 

24 

.4 

26 

.  1 

26 

.6 

27 

,4 

24 

.  1 

25 

.8 

26 

.5 

26 

,8 

24 

.8 

25 

.6 

25 

,0 

25 

.8 

23 

,9 

25 

.2 

26, 

,  1 

26 

.3 

25 

,3 

25 

.8 

26, 

,  7 

24 

.8 

25 

,  1 

24 

.7 

26, 

,2 

25 

.8 

26.8 

27.3 

26.8 

27.7 

27.6 

27.3 

27.3 

26.8 

25.2 

26.1 

25.1 

24.2 

26.4 

26.2 

24.7 

25.4 

24.8 

23.8 

26.6 

25.8 

24.6 

26.1 

25.0 

24.4 

26.9 

25.2 

23.4 

24, 

,4 

23 

.3 

24 

,7 

23, 

,4 

23 

.6 

24 

.6 

25. 

,6 

22 

.8 

25 

.  1 

25, 

,0 

23 

.5 

25 

.0 

24, 

.6 

23, 

.  1 

24, 

.7 

26, 

,  1 

25, 

,6 

25, 

,0 

25. 

1 

23, 

,7 

24, 

.6 

26 

.5 

25, 

.9 

26 

.7 

26, 

.0 

26 

.6 

26, 

,  1 

25 

.9 

25, 

,4 

1961 

71 

.4 

88 

,  1 

58 

.  4 

1  14 

.8 

119 

.9 

204 

.0 

225 

.3 

215 

,9 

97 

.0 

301 

.5 

193 

.5 

178, 

,  1 

1867 

,9 

1962 

94 

.0 

37 

.3 

68 

,3 

106 

.2 

288 

.0 

227 

.  1 

111 

.3 

270, 

.0 

207 

.5 

149 

.6 

90, 

,4 

49, 

,0 

1698 

,7 

1963 

60 

.5 

38 

.6 

87 

,6 

133 

.6 

212 

.9 

128 

.3 

125 

,2 

195, 

,3 

159 

.8 

73 

,9 

105 

,  7 

70, 

,6 

1391 

.9 

1964 

71 

.  1 

27 

.9 

40 

,4 

42 

.4 

72 

.9 

74 

.  7 

232 

,4 

255, 

.5 

236 

.2 

176 

.5 

53, 

.8 

87, 

,  1 

1370 

.9 

1965 

36 

.8 

35 

.3 

62 

,2 

83 

.  1 

337 

.3 

135 

.  1 

195 

.3 

242 

,6 

202 

.2 

152 

,4 

124 

,2 

269 

.5 

1876 

.0 

1966 

47 

.0 

51 

.6 

86 

,6 

75 

.4 

181 

.6 

137 

,2 

159 

.3 

145 

,0 

162 

.8 

149 

.  1 

74  , 

,2 

110, 

,0 

1379 

.7 

1967 

24 

.9 

81 

.0 

17, 

.5 

8 

,4 

75 

.2 

102 

,6 

170 

.2 

126, 

,0 

75 

.4 

171 

,7 

196, 

,  1 

52, 

,  1 

1101 

.  1 

1968 

69 

.9 

79 

.0 

17 

,8 

33 

,0 

69 

.9 

236 

.5 

188 

,2 

163 

,3 

128 

.5 

46 

.2 

247, 

,9 

75, 

,4 

1355 

.6 

1969 

221 

.7 

40 

.  1 

1  16 

.3 

71 

.  1 

453 

.6 

231 

,9 

158 

,8 

238 

.5 

143 

.8 

156 

.7 

299 

.7 

98 

,8 

2231 

.0 

1970 

80 

.3 

28 

.2 

21 

,3 

50 

.5 

175 

.0 

472 

.4 

191 

.0 

235 

,0 

203 

.5 

697 

.2 

241  , 

,3 

249. 

.2 

2644 

.9 

MEAN 

77 

.8 

50 

.7 

57 

.6 

71 

.9 

198 

.6 

195 

.0 

175 

.  7 

208 

.7 

161 

.7 

207 

.5 

162, 

.7 

124, 

.0 

1691 

.9 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


LAJAS  SUBSTATION  PUERTO  RICO  WHO         18  03N  067  03H 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 


25.4    25.6 
25.9    26.8 


1961 

23.4 

23 

3 

23 

8 

25 

3 

26 

2 

26 

4 

25 

8 

1962 

22.9 

22 

3 

22 

8 

24 

1 

25 

4 

26 

2 

26 

6 

1963 

23.3 

23 

7 

24 

3 

24 

9 

25 

3 

26 

5 

26 

4 

1964 

23.1 

23 

8 

23 

5 

23 

8 

25 

5 

26 

1 

25 

9 

1965 

21  .8 

22 

3 

23 

8 

24 

2 

25 

6 

25 

9 

26 

1 

1966 

23.5 

23 

4 

24 

0 

24 

8 

25 

5 

26 

4 

27 

1 

1967 

22.9 

23 

1 

22 

7 

23 

6 

25 

1 

26 

7 

26 

5 

1966 

22.8 

22 

9 

23 

1 

22 

9 

26 

1 

26 

8 

26 

3 

1969 

23.2 

23 

0 

24 

5 

26 

4 

27 

1 

27 

8 

27 

1 

1970 

23.6 

23 

2 

23 

8 

24 

8 

25 

6 

26 

6 

26 

8 

23 

9 

25 

0 

24 

6 

24 

9 

24 

2 

25 

2 

22 

4 

24 

5 

24 

0 

24 

8 

23 

6 

25 

2 

23 

1 

24 

8 

nEAN  23.1  23.1  23.6 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR 

1961  115.6  27.7  88.1 

1962  55.1  21.3  20.6 

1963  103.9  53.3  36.6 

1964  17.3  34.5  18.3 

1965  27.4  17.5  10.7 

1966  46.2  5.3  50.8 

1967  36.3  70.6  24.4 

1968  9.1  14.2  56.4 

1969  97.8  28.2  52.6 

1970  67.6  20.3     2.3 

MEAN  57.6  29.3  36.1    91.5   104.1    47.7    93.7   143.0   169.0   137.4   112.9    52.6   1074.9 


120 

4 

21 

8 

42 

4 

122 

7 

204 

0 

210 

1 

112 

8 

112 

8 

63 

8 

1242 

1 

164 

8 

105 

2 

81 

3 

44 

2 

164 

6 

43 

7 

1  1  1 

5 

49 

0 

20 

6 

881 

9 

161 

8 

211 

6 

52 

1 

55 

1 

355 

3 

239 

3 

160 

3 

75 

2 

49 

0 

1553 

5 

72 

6 

49 

3 

33 

8 

56 

1 

120 

4 

98 

6 

89 

2 

57 

4 

52 

6 

700 

0 

110 

7 

107 

7 

74 

9 

152 

7 

73 

4 

152 

1 

1  1  1 

8 

133 

4 

62 

2 

1034 

5 

39 

4 

152 

7 

21 

8 

45 

2 

69 

9 

170 

2 

196 

6 

22 

1 

30 

7 

850 

9 

78 

7 

58 

7 

16 

5 

1 1 1 

6 

81 

5 

207 

0 

108 

0 

259 

3 

44 

7 

1097 

5 

78 

5 

51 

6 

64 

8 

226 

6 

121 

7 

173 

5 

90 

2 

123 

4 

53 

3 

1063 

2 

23 

4 

209 

3 

12 

7 

99 

8 

70 

1 

134 

4 

175 

5 

182 

1 

122 

7 

1208 

5 

64 

8 

73 

4 

76 

7 

22 

4 

169 

4 

260 

9 

217 

9 

113 

8 

26 

4 

1115 

8 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA        357 


LORES  PUERTO  RICO  HMO         18  1 feN  Ofcfe  51W 

NOTES  ON  PAGE  23 


PRECIPITATION  MM 


1%1 

153 

.4 

86.4 

1962 

48 

.3 

3&.8 

iqfcs 

175 

.8 

78.7 

19fe4 

45 

.2 

27.4 

1%5 

46 

.5 

22. g 

1966 

40. 

.  1 

46.7 

1%7 

32, 

.3 

129.5 

1?E>8 

72, 

.4 

102.1 

1969 

75, 

.4 

77.0 

nyo 

"91  , 

.S 

53.6 

MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

391. "3  258.3  83.4  279.4    88.4  224.5  621.3  111.8  204.7    67.3  2576.8 

15.2  34.3  234.2  277.9  104.4  304.3  113.5  213.4  195.1    93.7  1671.1 

165.9  257.3  238.0  251.5  335.3  368.8  534.7    72.9  304.8    47.8  2831.5 

23.4  205.7  190.5  48.8  240.8  210.8  155.2  216.9    22.9    84.8  1472.4 

228.3  346.2  683.3  112.3  221.5  369.3  358.9  337.3  84.8  199.6  3012.9 

197.1  179.6  242.8  184.2  276.1  262.1  283.7  623.6  95.8    57.2  2488.9 

39.1  73.2  137.9  280.7    87.1  298.7  206.2  346.2  245.1    36.8  1912.8 

39.6  56.4  174.8  435.1  167.9  355.6  308.6  197.9  500.6  50.8  2461.8 

69.6  565.4  494.3  180.8  198.1  146.6  282.2  312.7  191.3  47.8  2641.1 

121.9  49.3  408.9  188.2  100.6  233.9  372.4  313.4  215.9  167.9  2317.9 

66.1   129.2  202.6  289.4  223.9  182.0  277.5  323.7  274.6  206.1  85.4  2338.8 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MARICHO  FISH  HATCHERY  PUERTO  RICO  HMD         18  ION  Ofcfc  SSH 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

ntj         7 

1SE>3  b 

1964  2 

ISfcS  fc 

19tE>  3 

ISfc?  14 

ISbB  2 

ISfeq  4 

ISTO  15 

MEAN  7 


48 

0 

44'3 

3 

2'33 

3 

131 

1 

142 

2 

27b 

1 

393 

7 

424 

4 

271 

5 

294 

b 

223 

8 

3044 

9 

38 

b 

4g 

3 

32'3 

4 

248 

7 

390 

9 

12b 

7 

197 

4 

288 

8 

34b 

2 

55 

1 

b7 

1 

2213 

1 

102 

1 

77 

5 

454 

4 

5b3 

1 

3b5 

5 

289 

1 

472 

2 

413 

0 

179 

1 

221 

5 

22 

b 

3222 

5 

100 

b 

24 

b 

398 

3 

118 

4 

159 

8 

208 

8 

3b8 

8 

28b 

8 

2b1 

9 

73 

9 

15 

0 

2042 

7 

15 

2 

51 

8 

71 

1 

423 

9 

129 

3 

123 

2 

473 

2 

447 

3 

344 

7 

213 

4 

13b 

4 

2490 

5 

20 

1 

132 

3 

247 

1 

199 

4 

177 

3 

210 

3 

224 

0 

327 

7 

482 

b 

98 

b 

87 

1 

2239 

0 

10b 

4 

37 

8 

100 

8 

148 

8 

170 

9 

139 

7 

322 

3 

281 

4 

3b5 

3 

205 

5 

b8 

b 

2089 

2 

7fe 

5 

128 

3 

25 

1 

200 

9 

15b 

5 

402 

b 

501 

9 

287 

0 

213 

1 

471 

9 

140 

5 

2b2b 

1 

33 

1 

■33 

0 

225 

8 

422 

1 

97 

8 

281 

7 

348 

7 

3b7 

5 

393 

4 

203 

5 

72 

9 

2593 

5 

6.5 

0 

4 

1 

123 

4 

238 

5 

241 

8 

150 

4 

249 

7 

324 

1 

350 

8 

233 

9 

49 

3 

2188 

0 

bl 

0 

104 

8 

227 

0 

2b-i 

5 

203 

2 

220 

9 

355 

2 

344 

8 

320 

9 

207 

2 

88 

3 

2475 

1 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA        35. 


MATRULLAS  DAM  PUERTO  RICO  WMO         18  1 2N  Ofcfe  28W 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB      MAR      APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


ISbl 

68. 

.  1 

92 

.5 

167 

.6 

225 

.6 

89 

.  7 

32 

.5 

105 

.4 

229 

,  1 

327 

.9 

358 

.6 

240 

.5 

154 

.9 

2092 

.  4 

1'3fe2 

73 

.9 

54 

.6 

44 

.5 

153 

.2 

271 

.5 

202 

.9 

125 

.5 

291 

.6 

332 

.5 

233 

.9 

1  14 

.0 

180 

.8 

2078 

.9 

1-363 

133 

,6 

54 

.9 

102 

.  1 

320 

.8 

299 

.0 

92 

.7 

74 

.4 

304 

.3 

227 

.8 

225 

.6 

191 

.5 

40 

.6 

2067 

.3 

1964 

55 

.9 

39 

.4 

55 

.9 

167 

.  1 

151 

.4 

141 

,0 

129 

,3 

332 

.2 

223 

.3 

253 

,0 

165 

.  1 

126 

.2 

1839 

.7 

1-965 

84, 

,  1 

84 

.  1 

53, 

,3 

363, 

.  7 

521 

.  7 

189 

.5 

102 

.6 

193 

,0 

83 

.8 

99, 

.6 

263 

.  1 

395, 

.2 

2433 

.  7 

1-966 

121  , 

,9 

57, 

.7 

176, 

,3 

269, 

.0 

117. 

.6 

57 

.4 

82 

.6 

160, 

.5 

398 

.3 

247, 

.9 

149, 

,  1 

174, 

.8 

2013 

.0 

1967 

111  , 

.0 

149, 

.9 

87, 

,4 

32, 

.3 

104 

.9 

189 

.  7 

93 

.5 

231 

.  1 

151 

.6 

254, 

.5 

240, 

,0 

54, 

.  1 

1700 

.0 

1968 

132, 

,  1 

117, 

.6 

125, 

.2 

88, 

.  1 

1  16 

.  1 

218 

.7 

178 

.6 

297 

.7 

438 

,2 

108 

.7 

367 

,3 

119 

,6 

2307 

,8 

1969 

213, 

.6 

124, 

,0 

218, 

.4 

347, 

.0 

421  . 

,9 

137 

.7 

63, 

.0 

133, 

.4 

273 

.3 

350 

,3 

270, 

,3 

108, 

,0 

2660. 

,9 

1970 

112, 

,8 

51  , 

,  1 

54, 

,6 

95. 

.8 

385. 

.3 

190. 

,2 

154, 

,2 

156, 

,5 

239 

.0 

887, 

,5 

369, 

,  1 

243, 

.3 

2939. 

.3 

82.6   108.5   206.3   247.9   145.2   110.9   232.9   269.6   302.0   237.0   159.8   2213.4 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MAUNABO 

NOTES  ON  PAGE  23 


PUERTO  RICO 


17  SSN    0fc5  53H 


PRECIPITATION  MM 


1Sfc1 

■96 

.0 

19b2 

182 

.4 

l<Jfc3 

119 

.4 

nb4 

119 

.b 

nbs 

34 

.3 

isfefc 

94 

.5 

l"3fe7 

bb. 

.5 

1'3fe8 

75, 

.7 

t^bg 

74, 

.4 

1970 

15, 

,5 

8b 

.  1 

129 

.3 

87 

.b 

155 

,2 

203 

.7 

343 

.4 

245 

.b 

383 

.0 

100 

.  1 

197 

.  1 

2095 

.b 

1  1  1 

.0 

10b 

.2 

85 

.9 

302 

.3 

157 

.7 

2b& 

.4 

1b7 

.b 

29b 

.  7 

49 

.8 

80 

.0 

18b9 

.4 

28 

,4 

38 

.  1 

25b 

.0 

82 

.8 

143 

.5 

253 

.5 

187 

.2 

138 

.4 

1b9 

.  7 

5b 

.9 

1550 

.b 

83 

.  1 

103 

.b 

85 

,  1 

1  19 

.  1 

2b0 

.  1 

270 

.8 

24b 

.b 

158 

.8 

133 

.4 

70 

.  1 

1733 

.3 

3b 

.8 

80 

.5 

255 

.8 

128 

.  3 

191 

.0 

294 

.9 

33b 

.3 

209 

.3 

114 

.0 

12b 

.5 

1840 

.5 

b9 

.9 

b9. 

.b 

224 

.  3 

126 

.5 

204 

.5 

125 

.0 

237 

.7 

144 

.5 

31  . 

.8 

82. 

.3 

1444 

.0 

44 

.5 

0 

91  . 

.4 

73. 

.  7 

119, 

.9 

81 

,8 

b4 

.8 

109 

,  7 

129. 

.3 

55. 

.  1 

871 

,0 

41 

.9 

29. 

,  7 

124. 

,  7 

319. 

,8 

108, 

.5 

2bb. 

.2 

14b. 

.  1 

48. 

.8 

310. 

.  1 

17b. 

0 

1671 

.b 

81 

.5 

30, 

,2 

389. 

b 

94  . 

,0 

139, 

,  7 

218. 

.9 

219. 

.2 

108. 

.2 

2b5. 

9 

44  . 

5 

1b74 

.2 

8 

.b 

29. 

5 

hb. 

,8 

143. 

0 

113, 

,8 

132. 

.b 

95. 

.8 

4b7. 

.9 

185. 

7 

Ib5. 

4 

1442 

.4 

59, 

,2 

b1  . 

7 

Ibb. 

7 

154. 

7 

lb4. 

2 

225. 

,4 

194. 

7 

20b. 

,5 

149. 

0 

105. 

4 

1b19. 

.3 

WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


M»rAGUEZ  CEER  PUERTO  RICO  HMO         IB  1 3N  Ot7  08H 

NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  DEG  C 


isbl 

23 

.4 

23 

.4 

23 

.8 

25 

.2 

26 

.0 

25 

.6 

25 

.8 

1962 

22 

.9 

22 

.8 

24 

.5 

25 

.0 

25 

.6 

26 

.3 

26 

.5 

1%3 

23 

.  1 

23 

.6 

24 

.2 

25 

.3 

25 

.2 

26 

.2 

26 

,0 

1SE>4 

23 

.3 

24 

.4 

25 

.  1 

24 

.5 

25 

.6 

25 

.9 

26 

.4 

1965 

22 

,9 

23 

.5 

24 

.  1 

24 

.4 

25 

.5 

25 

.2 

26. 

.5 

1966 

24 

.7 

24 

.3 

24 

.7 

25 

.4 

25 

.8 

26 

.  1 

27, 

,  1 

1967 

23 

.9 

24 

.0 

24 

.2 

24 

.8 

25 

,9 

26 

.3 

26, 

.  7 

1966 

23 

.6 

24 

.2 

24 

.  1 

24 

.6 

25 

,9 

26 

,2 

26, 

,3 

1969 

23 

.9 

23 

.7 

25 

.5 

25 

.9 

27 

.3 

28 

.4 

27. 

.5 

1970 

24 

.e 

24 

.3 

24 

.6 

25 

.6 

26 

.3 

27, 

,0 

26. 

8 

25.7 

25.4 

24.3 

23.4 

24.8 

26.2 

25.8 

25.1 

24.3 

25.1 

26.7 

26.8 

25.4 

24.6 

25.3 

25.5 

25.7 

24.5 

23.2 

25.0 

26.3 

26.1 

25.3 

24.4 

25.0 

26.1 

26.2 

24.9 

24.6 

25.6 

26.  1 

26.6 

26.0 

24.3 

25.4 

26.5 

26.3 

26.1 

25.2 

25.4 

27.5 

26.6 

25.8 

24.8 

26.2 

26.6 

26.3 

25.7 

24.7 

25.  B 

MEAN     23.7    23.8    24.5    25.1    25.9    26.3 
PRECIPITATION  MM 


1961 

153, 

.9 

17 

.0 

110 

.2 

217 

.4 

145 

.5 

117 

.  1 

327 

.4 

275 

.  1 

135 

.4 

190 

.5 

117 

.9 

55 

.9 

1863 

.3 

1962 

87 

.1 

15 

.2 

47 

.5 

157 

.5 

138 

.4 

195 

.6 

156 

.2 

133 

.  1 

94 

.7 

207 

.5 

53 

.  1 

31 

.0 

1316 

.9 

1963 

37 

.  1 

22 

.  1 

42 

,2 

181 

.  1 

250 

.2 

220 

.0 

270 

.3 

431 

.0 

525, 

.3 

165 

.6 

184 

.4 

16, 

.5 

2345 

.7 

1964 

19, 

.3 

41  , 

.4 

12 

.7 

280 

.2 

159 

.3 

258 

.3 

129 

.3 

454 

,7 

587, 

.0 

1B3 

.  1 

97 

.3 

20 

.6 

2243 

.  1 

1965 

5 

.6 

.3 

100 

.  1 

84 

.6 

343 

.9 

199 

.4 

196 

.  1 

275 

.8 

322 

.  1 

254 

.5 

204 

.0 

40 

.6 

2026 

.9 

1966 

27 

.4 

9 

.7 

88 

.9 

126 

.5 

165 

.9 

163 

.3 

178 

.6 

173 

.5 

325, 

.4 

310 

.  1 

22 

,4 

79 

.2 

1670 

.8 

1967 

39 

.6 

37 

.3 

17 

.5 

51 

.3 

290 

,  1 

160 

.8 

197, 

.4 

178 

.8 

217, 

,2 

198, 

.6 

106 

.4 

50 

.8 

1545 

.8 

1968 

13, 

.0 

30 

.7 

90 

.2 

29 

.2 

217 

,7 

231, 

.4 

296, 

.9 

294 

,9 

218, 

.4 

242 

.6 

278 

.  1 

130 

.0 

2073, 

.  1 

1969 

36, 

,  1 

38 

.4 

21 

.6 

191 

.0 

202 

.2 

409, 

.2 

289, 

.6 

251  . 

,  7 

270, 

,0 

278, 

.  1 

170 

.7 

17, 

.8 

2176, 

,3 

1970 

131  , 

.6 

64, 

.3 

4 

.3 

36 

,  1 

169 

.4 

59, 

.7 

182, 

,6 

264, 

.4 

366. 

,8 

179, 

.6 

169, 

.2 

30 

,  7 

165B 

.6 

53.5   135.5   208.3   201.5   222.4   273.3   306.2   221.0   140.4    47.3   1892.1 
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PARAISO  PUERTO  RICO  HMO  18  1 7N  065  «2» 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


iqfci 

139 

4 

90 

2 

1962 

151 

9 

68 

8 

1963 

249 

2 

138 

7 

1964 

72 

9 

55 

9 

1965 

64 

3 

18 

8 

1966 

89 

2 

77 

7 

1967 

121 

4 

94 

2 

1968 

103 

1 

1  14 

8 

1969 

249 

9 

56 

9 

1970 

142 

0 

93 

7 

260 

4 

246 

1 

108 

7 

175 

8 

227 

6 

136 

9 

373 

9 

359 

9 

263 

4 

2479 

5 

270 

0 

481 

8 

437 

4 

174 

8 

199 

4 

248 

4 

276 

9 

142 

2 

121 

4 

2664 

9 

363 

2 

270 

3 

172 

7 

172 

7 

187 

2 

165 

4 

91 

4 

160 

5 

96 

5 

2216 

9 

234 

7 

27 

4 

185 

7 

194 

6 

239 

5 

225 

0 

221 

7 

68 

3 

79 

0 

1663 

6 

75 

2 

431 

3 

200 

7 

165 

4 

205 

5 

115 

6 

183 

1 

283 

0 

432 

8 

2232 

6 

224 

8 

120 

9 

88 

9 

1  70 

4 

154 

9 

248 

4 

281 

4 

1  1  1 

5 

260 

1 

1968 

9 

98 

6 

94 

2 

165 

1 

1  17 

9 

131 

8 

159 

8 

131 

3 

322 

3 

86 

6 

1539 

7 

67 

1 

210 

6 

336 

6 

202 

9 

187 

5 

123 

4 

118 

1 

229 

6 

147 

3 

1897 

4 

84 

6 

784 

4 

164 

6 

271 

8 

275 

1 

287 

8 

356 

1 

397 

5 

159 

0 

3263 

6 

82 

6 

584 

5 

294 

4 

147 

8 

236 

7 

143 

5 

825 

5 

329 

2 

437 

9 

3341 

4 

138.6    81.0    86.4   176.1   325.2   215.5   179.4   204.5   185. 4   285.9   240.4   208.4   2326.8 
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PONCE  PUERTO  RICO  WMO  78520  18  01N  0£>6  34H 
NOTES  ON  PAGE  23 

TEMPERATURE  OEG  C 

TEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

.7  24.0  25. S  2b. 7  2b. q  27.2  28.0  27.3  27. b  27.8  2b. 8 

.4  24. 9  2b. 4  27.3  27.8  28.2  27. b  27.8  27.7  2b . 7  25.3 

.4  24.3  25.8  2b. 3  27.7  27.2  27. g  27.4  2b . 3  25. ^  2b. b 

.4  25.1  24. "S  27.5  2b.')  27.1  2b. ^  2b. ■?  2b .  2  25.8  24  .  b 

.8  23.4  24.5  2b. 7  27.1  27.2  27. b  27.3  27.1  25. <5  24.8 

.8  24.4  25.4  2b. 3  2b. 8  2b. 9  2b . 7  2b. 9  2b . 3  25.5  24.7 

.4  24.3  24.9  2b. 2  27.2  27. b  27. b  27.4  2b. 8  2b. 4  25.3 


1951 

24 

.6 

1952 

24 

.5 

1953 

24 

.2 

1954 

25 

.3 

1955 

23 

.b 

195b 

23 

.b 

1957 

24 

.0 

1958 

24 

.b 

1959 

24 

.7 

1960 

25 

.0 

27. b 


24 .3    24  .b 


1961 

24 

.9 

24 

.8 

25, 

,2 

19b2 

24 

.7 

24 

.2 

25, 

.  1 

19E>3 

25 

.0 

25 

.  1 

25, 

.b 

19b4 

25 

.  1 

25 

.9 

2b, 

,  1 

19b5 

24 

.  1 

24 

.8 

25, 

,8 

19bb 

2b 

.0 

26 

,  1 

2b, 

,3 

1967 

25 

.6 

25 

.7 

25, 

,2 

1968 

25 

.3 

25 

.2 

25, 

,3 

19b9 

24 

.2 

23 

.9 

24, 

,  7 

1970 

24 

.8 

24 

.6 

25, 

,0 

28 

.0 

28 

.b 

28 

.3 

27 

.4 

27, 

,  1 

PRECIPITATION  MM 


1961 

13 

.2 

2b 

.2 

33 

.3 

29, 

,5 

bO 

.  7 

27 

.4 

86 

.4 

13b 

.9 

71 

.b 

380 

.0 

129 

,3 

27 

.9 

1022 

.4 

1962 

17 

.3 

5 

.3 

5 

.  3 

34  , 

,5 

92 

.2 

48 

.5 

41 

.9 

lb9 

.  4 

79 

.5 

205 

.2 

101 

.b 

b 

,9 

807 

.6 

1963 

73 

.4 

31 

.0 

3 

.8 

83, 

,  1 

78 

.5 

49 

.8 

32 

.0 

315 

,0 

89 

,9 

187, 

,  7 

74 

.  7 

15 

.5 

1034 

.3 

1964 

33 

.8 

1b 

.8 

7 

,9 

23, 

.b 

5 

,8 

4 

.6 

50 

.5 

109 

.0 

178 

,3 

40 

,4 

b 

.  1 

4 

.8 

481 

.b 

1965 

1 

.5 

5 

,  1 

3 

.8 

1b, 

,5 

7b 

.2 

1  14 

.6 

50 

.8 

34 

,0 

55 

.9 

b 

.9 

124 

.5 

b4 

.3 

554 

.0 

1966 

37 

.  1 

1 

.5 

49 

.8 

19, 

,  1 

105 

,7 

27 

.9 

b8 

.  1 

31 

.8 

31 

,8 

80 

.3 

137 

.2 

27 

,  7 

618 

.0 

1967 

8 

,9 

12 

,2 

19 

.8 

13, 

,2 

12 

.4 

31 

.0 

3 

.0 

22 

.  1 

13b 

.  1 

59 

.9 

59 

.2 

6 

.9 

384 

.7 

1968 

3 

.8 

32 

.8 

47 

.8 

4  , 

,8 

40 

.  1 

84 

.3 

150 

.9 

114 

.0 

158 

.0 

37 

.  1 

113 

.5 

b9 

,6 

856 

.  7 

1969 

17 

.0 

27 

.9 

97 

.0 

8, 

,4 

257 

.8 

IbO 

.5 

100 

.b 

b8 

.3 

85 

,3 

104  , 

.4 

115 

.3 

38 

.4 

1080 

.9 

1970 

2b 

,9 

4 

.3 

1 

.5 

1  , 

,3 

145 

.5 

182 

.9 

128 

.8 

284 

.5 

220 

.5 

43b 

,4 

Ibb 

.9 

8 

,  1 

1607 

.6 

71.3   128.5   110.7   153.8   102.8 
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PUERTO  REAL  PUERTO  RICO  HMO         18  05N  067  11H 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


1961 

79 

0 

0 

88 

■3 

125 

0 

1b5 

b 

b8 

b 

89 

7 

lib 

1 

153 

4 

217 

2 

148 

b 

131 

8 

1383 

8 

^•ib2 

&4 

8 

2e> 

7 

37 

3 

109 

2 

29 

7 

1b3 

3 

19 

1 

133 

b 

91 

7 

b1 

0 

49 

5 

23 

4 

809 

2 

igbs 

2b 

7 

38 

1 

35 

b 

bl 

0 

224 

0 

139 

2 

113 

3 

299 

2 

210 

8 

58 

9 

83 

b 

21 

b 

1311 

9 

^3bA 

0 

32 

5 

82 

b 

IfcO 

0 

27 

9 

125 

7 

73 

4 

150 

9 

198 

b 

51 

b 

51 

8 

10 

2 

9b5 

2 

1<365 

10 

7 

21 

b 

40 

b 

132 

1 

322 

b 

135 

b 

222 

3 

208 

5 

320 

8 

131 

b 

147 

b 

84 

3 

1778 

3 

nfeb 

8 

9 

0 

1  1 

4 

10b 

7 

123 

2 

33 

0 

9 

1 

Ibb 

4 

103 

b 

123 

7 

27 

9 

45 

7 

759 

b 

nt? 

52 

1 

5 

b 

3 

3 

b9 

9 

157 

5 

30 

0 

1b2 

b 

154 

4 

245 

4 

b7 

1 

92 

7 

31 

8 

1072 

4 

ISfcS 

4 

1 

21 

b 

45 

7 

0 

b1 

7 

14 

0 

177 

0 

174 

8 

108 

0 

78 

7 

151 

1 

103 

4 

940 

1 

iqb"3 

7 

b 

3 

8 

27 

9 

32 

3 

16.8 

4 

b8 

b 

115 

3 

97 

8 

139 

7 

95 

0 

29b 

9 

72 

1 

1125 

4 

ISTO 

96 

5 

E>3 

5 

5 

1 

48 

3 

124 

5 

154 

9 

34 

3 

153 

7 

177 

8 

151 

1 

78 

7 

21 

b 

1110 

0 

I 


84.5   140.5    93.3   101. b   lb5.5   175.0   103. b   112.8    54 . b   1125.5 
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OUEBRAOILLAS  PUERTO  RICO  MMO         18  28N  06fc  56W    I'M 

NOTES  ON  PAGE  23 


PRECIPI TATION 

MM 

TEAR 

JAN 

TEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

TOTAL 

ig&i 

122.2 

64 

.0 

87 

.  4 

232 

,8 

115 

.3 

96 

.3 

87 

.6 

201 

,2 

70 

1 

181 

.9 

284 

.0 

246 

,6 

1789.4 

n&z 

fe3.5 

24, 

.  1 

■3 -5 

.  1 

134 

."3 

84 

.3 

■33 

.0 

55 

.9 

107 

.  7 

53 

.8 

96 

.3 

100 

.8 

215 

.6 

1 129.0 

nb3 

<55.8 

154 

.2 

26.4 

.4 

108 

.0 

Ibb 

.6 

105 

.2 

95 

.3 

102 

.  1 

136 

.9 

55 

.9 

251 

.  7 

27 

.4 

1563.4 

19E.4 

52.1 

47 

.5 

41 

,9 

122 

.2 

75 

,7 

161 

.8 

115 

.8 

93 

,2 

45 

.5 

81 

,0 

168 

.9 

89, 

,  7 

1095.2 

1965 

73.7 

38 

.  1 

27 

.9 

84 

.8 

368 

.3 

111 

.3 

101 

,6 

72 

.4 

94 

,7 

103 

.6 

192 

.3 

322 

,  1 

1590.8 

196E> 

88.1 

28 

,7 

120 

,q 

IbO 

.8 

72 

t 

184 

.9 

167 

,  1 

106 

.2 

66 

,3 

103 

.4 

68 

.6 

228, 

,6 

1396.2 

1867 

45.5 

■33 

.0 

83 

.  1 

65 

.0 

84 

^3 

248 

.9 

73 

.7 

128 

.0 

85, 

.6 

93 

,2 

32, 

.5 

45, 

,2 

1078.0 

ISfeS 

54  .4 

Ti. 

.5 

33 

.8 

52 

.  1 

151 

.  1 

103, 

.9 

83 

.6 

152 

.  1 

85, 

.3 

64 

,3 

324, 

,  1 

228, 

,  1 

1412.2 

1968 

145.8 

•35, 

.0 

105 

.2 

77 

.7 

173 

.0 

128, 

.8 

88 

.6 

55 

.9 

72, 

,4 

89 

,9 

268, 

.0 

131. 

,3 

1431 .5 

I^TO 

ISfe.q 

S2 

,5 

2? 

.5 

31 

.5 

244 

.  1 

183, 

.9 

142 

.2 

95 

.8 

143, 

,3 

176 

,8 

222, 

,5 

382, 

.8 

1931 .7 

89.3   107.0   153.5   141.8   101,1   111.5    85.4   104.6   191.3   191.7   1441.7 
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RIO  BLANCO  UPPER  PUERTO  RICO  HMO  18  1 7N  065  47H 

NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


1961 

289 

3 

325 

4 

435 

9 

683 

5 

272 

8 

237 

2 

355 

1 

357 

1 

198 

1 

1307 

8 

318 

0 

375 

7 

5155 

9 

1'362 

903 

7 

290 

3 

203 

5 

731 

5 

1118 

9 

1444 

8 

249 

4 

453 

6 

1003 

8 

1230 

1 

169 

9 

716 

3 

8515 

8 

1963 

935 

7 

145 

5 

257 

8 

412 

2 

430 

3 

1229 

9 

780 

3 

478 

5 

1265 

2 

582 

9 

576 

3 

362 

2 

7456 

8 

1'564 

973 

8 

116 

6 

899 

7 

441 

2 

671 

3 

813 

6 

1031 

8 

952 

2 

393 

4 

203 

7 

725 

9 

- 

ISfeS 

340 

1 

142 

2 

161 

8 

169 

4 

630 

7 

368 

3 

379 

2 

390 

4 

334 

3 

363 

2 

490 

2 

639 

3 

4409 

1 

1966 

176 

0 

141 

2 

216 

9 

357 

9 

359 

9 

233 

4 

235 

5 

338 

1 

360 

7 

235 

0 

201 

9 

499 

6 

3356 

1 

1967 

292 

6 

221 

2 

83 

3 

101 

3 

256 

0 

170 

4 

382 

8 

334 

3 

181 

9 

295 

9 

342 

4 

125 

2 

2787 

3 

1968 

237 

0 

128 

3 

129 

5 

118 

9 

544 

6 

502 

9 

316 

0 

398 

3 

226 

6 

155 

2 

435 

4 

31  1 

7 

3504 

4 

1969 

404 

9 

139 

2 

181 

1 

166 

9 

858 

8 

336 

8 

434 

6 

336 

8 

4  14 

8 

506 

0 

552 

5 

170 

7 

4503 

0 

1970 

198 

6 

135 

9 

130 

0 

1  10 

7 

428 

8 

442 

7 

323 

3 

434 

1 

397 

5 

890 

5 

61  1 

1 

608 

3 

471  1 

5 

475,2       178.6       200.0       375.2       534.2       563.8       427.0       455.3       533.5       596.0       390.1       453.5       5182.4 
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SON  JUAN/INT  PUERTO  RICO  WHO  78526.   18  2fcN  Ofcfc  OOW 

NOTES  ON  PAGE  23 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL      AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


1%1 

1017 

.0 

1019 

.0 

1017 

.0 

1016 

.0 

1017 

.0 

1018 

.0 

1017 

.0 

1016 

.0 

1014 

.0 

1013 

.0 

1013 

.0 

1016 

.0 

1016 

,  1 

1962 

1019 

.0 

101B 

.0 

1016 

.0 

1016 

.0 

1015 

.0 

1017 

.0 

101  7 

.0 

1016 

,0 

1015 

.0 

1014 

.0 

1014 

.0 

1016 

.0 

1016, 

.  1 

1963 

1017 

.0 

1017 

.0 

1018 

.0 

1015 

.0 

1016 

.0 

1018 

.0 

1017 

.0 

1015 

.0 

1014 

.0 

1013 

.0 

1014 

.0 

1016 

.0 

1015 

.8 

1964 

1018 

1016 

1017 

1017 

1016 

1016 

1017 

1016 

1014 

1014 

1015 

1016 

1016 

iqfes 

1017 

,0 

1018 

.0 

1018 

.0 

1016 

.0 

1016 

.0 

1018 

,0 

1017 

.0 

1016 

.0 

1014 

.0 

1014 

.0 

1013 

.8 

1015 

.0 

1016, 

.  1 

isfeb 

1016, 

.0 

1018 

.0 

1016 

.0 

1017 

.0 

1013 

,0 

1017 

.0 

1016 

.0 

1016, 

.0 

1016 

.0 

1013 

.0 

1012 

.0 

1014  , 

.0 

1015, 

,3 

1967 

1018 

1018 

1017 

1017 

1017 

1016 

1018 

1017 

1015 

- 

1014 

1017 

- 

1968 

1018 

.0 

1016 

.0 

1018 

.0 

101  7 

.0 

1017 

.0 

1018, 

.0 

1019, 

.0 

101B, 

.0 

1015, 

.0 

1014, 

.0 

1014, 

,0 

1016, 

.0 

1016. 

,7 

1969 

1015, 

.0 

1015 

.0 

1016 

.0 

1015 

,0 

1014  , 

.0 

1015, 

.0 

1017, 

.0 

1015. 

.0 

1013, 

.0 

1013, 

.0 

1014  , 

.0 

1015, 

,0 

1014  . 

,8 

1970 

1017, 

,0 

1017 

,0 

1017 

.0 

1017 

.0 

1015, 

.0 

1017, 

,0 

1017 

.0 

1016, 

,0 

1015, 

.0 

1013, 

.0 

1013, 

,0 

1016. 

,0 

1015. 

8 

MEAN 

1017, 

,2 

1017 

,2 

1017 

.0 

1016 

,3 

1015, 

,6 

1017  , 

,0 

1017  , 

,2 

1016. 

1 

1014  , 

,5 

1013, 

,4 

1013, 

,  7 

1015. 

7 

1015. 

9 

TEMPERATURE  OEG  C 


1961 

24 

,4 

24 

.2 

1962 

24, 

.0 

23 

.4 

1963 

24, 

.3 

24 

.6 

1964 

24, 

,8 

25 

,3 

1965 

23, 

,  7 

24 

.  4 

1966 

25, 

,2 

24 

.8 

1967 

24, 

,8 

24, 

.6 

1968 

24, 

,  7 

24, 

.7 

1969 

24, 

,  1 

23, 

.9 

1970 

24, 

,  7 

24, 

.6 

MEAN 

24, 

,5 

24, 

.5 

'RECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

1961 

89 

33 

1962 

108 

68 

1963 

80 

35 

1964 

51 

43 

1965 

67 

20 

1966 

34 

42 

1967 

78 

74 

1968 

55 

41 

1969 

190 

101 

1970 

75 

34 

25.8 
25.1 


26.0    25.8 


25.8 
25.6 


26 

.9 

27 

.6 

27 

.3 

27 

.6 

27 

.4 

27 

.2 

27 

.4 

27 

.7 

27 

.4 

27 

.  7 

27 

.9 

27 

.9 

27 

.6 

27 

.5 

27 

.9 

27 

.8 

28 

.  1 

27 

.2 

27 

.8 

27 

.9 

27 

.7 

27 

.3 

27 

.8 

27 

.7 

27 

.2 

27, 

.3 

27 

.3 

28 

.0 

27, 

.9 

27 

.9 

72 

45 

134 

237 

132 

49 

215 

235 

254 

15b2 

94 

191 

170 

164 

1  77 

123 

71 

98 

1  04 

1393 

132 

174 

70 

128 

87 

276 

41 

7b 

17 

1235 

163 

101 

1  14 

1  79 

1  70 

130 

80 

eb 

60 

1209 

5b 

381 

278 

149 

220 

122 

129 

100 

128 

1b72 

143 

145 

83 

107 

87 

183 

228 

203 

158 

1531 

22 

105 

90 

120 

1  10 

130 

110 

130 

80 

108b 

1  3 

IbO 

152 

133 

187 

134 

59 

282 

90 

1351 

61 

147 

103 

190 

175 

123 

178 

170 

58 

15b9 

29 

203 

235 

91 

118 

1  44 

383 

203 

152 

lb85 

55. b         78.5       1b5.2       142.9       149.8       146.3       141.4       149.4       158.3       110.1        1429.3 
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NOTES  ON  PAGE  23 

PRECIPITATION  MM 


30.5   104.1 
51.3   127.0 


isbl 

34 

3 

2b 

7 

1'362 

12 

7 

17 

8 

igfcS 

4"5 

5 

16.7 

b 

1Sfc4 

8 

9 

12 

7 

1'5fc5 
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1970  122. b  131.4  221.3  331.2  478.9  237.5  221.2  334.9  97.3  40.3  19 

MEAN    14b. 8   142.1   144.8   lb3.9   344.1   359.7   249.2   197.2    57.0    27.3    70.2    9b . 7   1999.0 
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MOENGO  SURINAM  HMO  81206   05  3fcN  052  21W 

NOTES  ON  PAGE  25 

PRECIPITATION  MM 
TEAR    JAN     FEB     MAB     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 
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NOTES  ON  PAGE  25 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

l'9fcl  1012,8  1013.3  1012.3  1012. 

nfc2  1012.7  1012.5  1012.0  1012. 

^3b3  1011.5  1012.1  1012.6  1011. 

1'3b4  1013.2  1012.1  1014.0  1013. 

1'9b5  1011.6  1012.3  1013.4  1012. 

I^bfc  1012.4  1013.0  1012.3  1012. 

1967  1012.5  1013.0  1012.6  1012. 

1968  1013.2  1012.9  1014.1  1012. 

1969  1011.6  1011.6  1012.8  1011. 

1970  1012.3  1011.8  1012.0  1012. 

MEAN  1012.4  1012.5  1012.8  1012.4  1012.8  1013.3  1013.5  1012.9  1012.3  1011.5  1010.9  1011.6   1012.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR  APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  27  0    26  6    27  a    27.7    27.7    26.5    27.1    27.7    28.0    27.6    27.0    26.1      27.2 

1962  26  4    26  6    27  0    27.0    27.0    26.2    27.3    27.7    28.4    28.2    27.3    26.9     27.2 

1963  2b  0    25  9    26.7    27.0    26.6    26.4    27.2    27.8    28.4    28.7    27.7    26.6     27.1 

1964  2b  2    27  1    27.3    27.9    27.4    26.6    27.3    27.2    28.0    27.0    27.3    25.7     27.1 

1965  25.8    26.0    26.8    26.8    26.4    26.4    26.8    27.2    28.1    28.5    27.3    26.5     26.9 

1966  2b  5    26  b    2b  8    27.0    26.9    26.8    26.6    27.2    28.0    27.7    27.5    26.7     27.0 

1967  26  0    26.6    26.4    26,8    26.1    26.0    26.6    26.9    27.5    27.5    27.5    26.2     26.7 

1968  25  b    26.1    26.2    26.8    26.7    2b . 3    2b. 8    27. b    27.6    27.7    26.8    2b. 5     26.7 

1969  2b    5    26.6    27.4    28.0    26.7    27.2    27.3    27.7    28.6    28.4    28.3    27.4     27.5 

1970  25  6    2b  2    27.3    27,0    27.0    26.9    27.2    27.5    27.9    28.0    27.9    2b, 2     27,1 
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SARA  LEASOHES                                SURINAM             WMO  SIZSS  05  54N  056  24W       M 
NOTES  ON  PAGE  25 

PRECIPITATION  MM 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT  NOV  DEC  TOTAL 

14.0  37.0    70.5  908.0 

22.0  71.5  fc8.0  1631  .2 

1.9  40.0  42.0  1 130.2 

91.8  101.5  363.7  1558.6 

28.5  24.0  95.0  929.1 
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127.0  60.6  90.5  1847.3 
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37.7  72  .9  112.5  1465.  1 
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19fc7 

2b 

0 

25.7 

25.5 

2b 

0 

25 

8 

2b 

1 

2b 

1 

nfcS 

2b 

1 

2b. 0 

25.9 

2b 

J 

2b 

0 

25 

8 

2b 

0 

ISb? 

2b 

0 

2b. 8 

2b. 7 

2fc 

2 

27 

1 

- 

27 

2 

1970 

27 

0 

27.0 

2b. 0 

2b 

2 

2b 

b 

2b 

7 

2b 

3 

27 

b 

28 

b 

27 

B 

28 

1 

27 

8 

28 

4 

28 

3 

29 

1 

27 

2 

28 

2 

2b 

4 

- 

2b 

4 

2b 

7 

2b 

b 

2b 

7 

28 

7 

27 

1 

2b 

e 

27 

0 

2b 

8 

2b 

5 

2b 

2 

2b 

fe 

29 

5 

2b 

b 

2b 

7 

27 

1 

2b 

9 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY 

19bl  -  -        -       91.4  171. 

19b2  139.0  205.8  148.5  lb9.1  519. 

19b3  203.8  242.5  119.9  332.5  424. 

19b4  30.2  b4.8  108.9  105.2  253. b   290.4   253.5    87.5    48.2    75.2    10. b   108.7   1436.8 

19b5  154.1  140.0  197.7    89.5  2b9.8   210.6    bS.fc    91.0    39.2    79.2    20. b     3.2   13b0.5 


261 

B 

245 

9 

2b 

0 

10 

9 

42b 

5 

163 

7 

131 

0 

lb 

5 

439 

8 

1b1 

4 

42 

1 

32 

0 

290 

4 

253 

5 

87 

5 

48 

2 

210 

6 

b5 

6 

91 

0 

39 

2 

4b4 

4 

314 

0 

124 

2 

100 

7 

230 

1 

241 

3 

105 

2 

42 

b 

bb5 

4 

270 

3 

b4 

9 

43 

0 

20b 

5 

1  14 

3 

b7 

1 

48 

3 

145 

3 

148 

7 

311 

2 

b9 

1 

19bb  209.1  160. b  223.9  13b. b  394. b  4b4.4  314.0  124.2  100.7  17.9  104.0  B1.7  2331.7 

1967  119.8  90.3  232.3  237.4  b09 . 3  230.1  241.3  105.2  42. b  39.2  114.3  63.6  2125.4 

196B  168.9  167.2  214.8  399.7  406.7  bb5.4  270.3  b4.9  43.0  55.4  138.0  79.2  2b73.5 

1969  216.4  86.0  167.7  473.5  719.2  20b. 5  114.3  b7.1  48.3  22.0  13.8  10.2  2145.0 

1970  lib. 3  102.7  414.2  337.1  531.3  145.3  148.7  311.2  b9 , 1  4b. 3  217. b  75.5  2515.3 

MEAN  150.8  140.0  203.1  237.2  430.0  334.1  197.9  105.0  45.1  37.0  B8.9  74.9  2044.0 


I 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


STOELMANSEILAND  SURINAM  HMO  8120'3   04  2IN  054  25M 

NOTES  ON  PAGE  25 

TEMPERATURE  DEG  C 


19t.1 

25 

,b 

2fe 

,  4 

27 

.  1 

1"3fe2 

25 

.5 

26 

.  1 

26 

.8 

19fc3 

25 

,7 

25, 

.8 

- 

nb4 

2t 

.2 

26, 

,6 

26 

."3 

nfcS 

25 

.7 

25, 

,4 

26 

.3 

ISfefc 

2b 

.& 

26 

.7 

26 

.3 

^3b^ 

2fc 

.  1 

26, 

.  1 

26 

.8 

i'?e>B 

25 

.8 

26, 

.6 

26 

.  1 

igfcs 

2b 

.3 

26, 

,9 

27 

.7 

Tjyo 

26 

.3 

26, 

,5 

26 

.6 

26 

.9 

27 

.5 

28 

.0 

27 

.7 

27 

.4 

25 

.  7 

26 

.9 

27 

.2 

27 

.5 

28 

.5 

23 

.2 

29 

.2 

27 

.4 

27 

.3 

26 

28 

,4 

28 

.7 

29 

.2 

28 

.3 

26 

.5 

- 

27 

27 

.  7 

28, 

.  1 

28 

.0 

28 

.0 

25 

.2 

27, 

.  1 

26 

28 

.0 

28 

.6 

29 

.5 

28 

.0 

27 

.0 

27, 

,0 

27 

27 

.8 

27 

.■5 

28 

.  1 

28 

.0 

27 

.0 

27, 

.2 

26 

27 

.6 

28, 

,4 

28 

.5 

28 

.5 

27 

.  1 

27, 

,  1 

26 

27 

.5 

28, 

.3 

28 

.  1 

26 

.8 

26 

.5 

26, 

,9 

28 

23 

,4 

28, 

.9 

29, 

.3 

28 

.0 

- 

27 

27 

,4 

28, 

.2 

28 

.7 

28, 

.  1 

26, 

,  4 

27, 

,  1 

27 

.0 

27 

,8 

28, 

,4 

28 

.6 

28 

.0 

26 

.7 

27, 

,2 

PRECIPITATION  MM 


1961 

240, 

.4 

85 

,7 

88 

.5 

61 

.9 

276, 

.0 

376 

.6 

216 

.6 

92 

.  7 

193 

.2 

87 

.9 

186 

.5 

193 

.2 

2099 

.2 

1962 

195, 

,6 

92 

.0 

152 

.2 

112 

.3 

349, 

,9 

300 

,0 

155 

.0 

166 

.8 

35 

.8 

21 

.  1 

53, 

.6 

160, 

.3 

1  794 

.6 

1963 

206, 

,9 

368 

.0 

240 

.0 

409 

.9 

484  , 

.7 

365 

,0 

209 

.4 

142 

.2 

30 

,3 

1 

.9 

85, 

.8 

IBS 

.7 

2732 

.8 

1964 

133, 

,  7 

126 

.6 

118 

.6 

120 

.5 

206, 

.  1 

267 

,8 

207 

.0 

226 

.6 

65 

.4 

59 

.2 

26, 

.4 

280 

,5 

1838 

.4 

1965 

350 

.8 

153 

.9 

137 

.5 

1  18 

.5 

439 

.3 

317 

.  7 

271 

.2 

57 

.8 

33 

.0 

23 

.3 

65, 

,  7 

199 

.9 

2168 

.6 

1966 

133, 

.  1 

107 

.4 

261 

.7 

212 

.3 

215, 

,0 

187 

,2 

194 

,9 

242 

.0 

93 

.6 

83 

.6 

102 

.0 

140 

.2 

1973 

,0 

1967 

204, 

.  1 

192 

.  7 

216 

.0 

261 

.3 

345, 

.2 

402 

.  1 

215 

.0 

102 

.8 

61 

.  1 

31 

.5 

117, 

.9 

178, 

.8 

2328 

,5 

1968 

265 

.8 

256 

.4 

239 

.7 

393 

.0 

351 

,  1 

381 

.4 

271 

.9 

76 

.0 

94 

.6 

77 

.4 

296 

,  1 

217 

.8 

2921 

,2 

1969 

176 

.8 

253 

.9 

205 

.2 

358 

.5 

438 

.0 

247 

.2 

108 

.6 

104 

.5 

80 

,4 

42 

.9 

37 

.7 

52 

.  7 

2106 

,4 

1970 

296 

.8 

242 

.4 

399 

.4 

260 

.0 

523 

.3 

369 

.4 

321 

,9 

196 

.9 

79 

.  1 

36 

.0 

100, 

.8 

332 

.9 

3158 

.9 

220.4   187.9   205.9   230.8   362.9   321.4   217.2   140.B    76.7    46.5   107.3   194.5   2312.3 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


TAFELBERG  SURINAM  HMO  81250   03  47N  05b  OBW 

NOTES  ON  PAGE  25 


25.3    25. fc    25.8    27.3    27.8     -      26. .  2 
25.2    25.8    2b. 5    2b. 9    27.8    2b, 8    25.0 


TEMPERATURE 

DEG 

C 

YEAR 

JAN 

FEB 

MAR 

igbl 

24 

5 

24 

b 

25.3 

1'5b2 

24 

2 

24 

b 

- 

1963 

24 

4 

24 

5 

24. q 

1'3b4 

24 

<3 

25 

5 

25. b 

l'5b5 

24 

5 

24 

3 

25.3 

l"3bfe 

25 

1 

24 

7 

25.4 

19b7 

25 

3 

25 

0 

25.3 

nbs 

24 

8 

24 

7 

25.1 

l^bq 

24 

8 

25 

b 

2b.  0 

1'370 

25 

b 

2b 

0 

25.0 

MEAN     24. "9    25.0    25.3 
PRECIPITATION  MM 


19b1 

284 

4 

201 

1 

1  77 

4 

1  14 

7 

190 

5 

385 

8 

492 

2 

151 

b 

59 

5 

39 

0 

124 

0 

290 

9 

2511 

1 

nb2 

228 

"3 

17<3 

0 

150 

8 

188 

5 

390 

7 

433 

8 

190 

b 

89 

5 

7 

9 

130 

7 

199 

4 

igbB 

573 

b 

320 

4 

32b 

9 

333 

0 

441 

b 

452 

7 

427 

2 

180 

1 

33 

1 

b 

9 

48 

7 

202 

5 

334b 

7 

1'9b4 

1  1  1 

7 

130 

3 

1b8 

8 

90 

7 

239 

4 

430 

b 

- 

- 

54 

2 

- 

1'9b5 

40b 

3 

17'5 

b 

1  71 

5 

254 

B 

40b 

b 

357 

b 

214 

7 

194 

5 

32 

b 

1  1 

3 

118 

5 

198 

7 

254b 

7 

^•ibb 

32b 

8 

1<31 

e 

281 

0 

188 

3 

384 

3 

297 

1 

304 

5 

274 

0 

75 

0 

18 

3 

143 

5 

194 

b 

2b79 

2 

1367 

424 

2 

300 

9 

199 

1 

301 

1 

4b9 

4 

572 

0 

39b 

1 

200 

0 

4b 

1 

10 

7 

bb 

4 

174 

0 

3160 

0 

nbB 

245 

5 

453 

9 

32b 

b 

392 

4 

490 

5 

4b1 

3 

495 

4 

147 

b 

143 

b 

107 

8 

222 

5 

243 

2 

3730 

3 

nbg 

428 

3 

271 

b 

320 

7 

550 

0 

504 

b 

312 

8 

12b 

1 

21b 

4 

20 

0 

74 

4 

39 

9 

1  1 

7 

2876 

5 

1"370 

288 

1 

2b2 

3 

407 

4 

430 

1 

53b 

4 

315 

7 

255 

b 

241 

8 

1b3 

8 

23 

7 

1  10 

b 

1  74 

9 

3210 

4 

331.8   249.1   253.0   284.4   405.4   401.9   322.5   188.4    64. b    47.7   109.3   187.8   2845.9 


WEST  INDIES.  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA        385 


ZANOERT  AIRPORT  SURINAM  HMO  81225   05  27N  055  12H     1  M 

NOTES  ON  PAGE  25 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

.5  1013.5  1013.3  1012.1  1011.1  1011.1  1012.1  1012.5 

.2  10M.1  1013.3  1012.8  1012.1  1011.0  1011.7  1012.6 

.4  1012.6  1012.1  1011.2  1011.3  1010.5  1011.7  1012.0 

,6  1012.2  1011. g  1011.5  1010.8  1010.6  1010.0  1011.5 

,4  1012.8  1011.8  1011.2  1010.3  1008.8  1010.5  1011.5 

,7  1012.1  1012.2  1011.8  1010.2  1007.8  1008.5  1011.0 

,8  1013.2  1013.3  1012.4  1011.7  1008.8  1011.7  1012.0 

,3  1013.8  1012.8  1011.8  1010.8  1010.5  1011.0  1012.1 

,0  1013.2  1011.5  1010.7  1008.8  1008.7  1010.2  1010.8 

,6  1013.0  1011.4  1011.0  1008.7  1008.1  1010.0  1011.2 

MEAN   1011,6  1011.8  1012.0  1011.7  1012.2  1012.8  1013.1  1012.4  1011.7  1010.8  1010.0  1010.7   1011.7 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1861  24.8  24.4    25.3    25.7    25.5    25.0    25.7    26.4    26.7    26.4    25.5    24.7     25.5 

1862  24.6  24 

1863  24.4  24 

1864  24.4  25 

1865  24.5  24.4    24.8 

1866  25.0  24.8  25.1 

1867  24.7  24.8  24.8 

1868  24.5  24.8  24.6 
1868  25.1  25.4  26.1 
1870  25.2  25.5  25.7 

MEAN     24.7    24.8    25.3 

PRECIPITATION  MM 

TEAR    JAN     FEB     MAR 


1861 

101  1 

.8 

1013 

.4 

1012 

.2 

1012 

.4 

1013 

.6 

1013 

1862 

1013 

.  1 

1013 

.0 

1012 

.4 

1012 

.5 

1012 

.5 

1013 

1863 

1012 

.0 

1012 

.7 

1012 

.6 

1011 

.4 

1012 

.2 

1013 

1864 

1012 

.5 

1011 

.3 

1012 

.  1 

101  1 

.4 

1012 

.5 

101  1 

1865 

1010 

.7 

1011 

.3 

1012 

.5 

1011 

.6 

101  1 

.4 

1013 

1866 

1011 

.3 

1011 

.8 

101  1 

.0 

101  1 

.5 

101  1 

.7 

1011 

1867 

1010 

,5 

1012 

.2 

1011 

.8 

1012 

.  1 

1012 

.6 

1012 

1868 

1012 

.0 

1011 

.8 

1012 

.8 

1011 

.4 

1012 

.7 

1013 

1868 

1008 

.8 

1010 

.0 

101  1 

.4 

1010 

.6 

1011 

.3 

1012 

1870 

101  1 

.6 

1011 

.2 

1011 

.2 

1011 

.6 

101  1 

.4 

1012 

25 

.3 

25 

.4 

24 

.8 

25 

.5 

25 

.8 

26 

.6 

26.5 

26 

.5 

25 

26.6 

25 

.7 

25 

27.3 

27 

,  1 

26 

26.8 

26 

.8 

25 

1861 

181 

.2 

40 

.5 

20 

.4 

23 

.0 

138, 

.4 

376 

,  1 

174, 

.5 

168 

.8 

83 

.3 

78 

.3 

147 

.2 

233 

.5 

1676 

.3 

1862 

176 

.  1 

108 

.5 

122 

.2 

175 

.8 

328 

,8 

303 

,6 

233, 

,7 

74 

.0 

48 

,8 

62 

.0 

86 

.0 

135 

.8 

1857 

.3 

1863 

260 

.  1 

231  , 

.  1 

1  1  1 

.4 

81 

.8 

281 

,6 

272 

,  1 

185, 

.3 

112 

,3 

66 

.2 

25 

.2 

107 

.0 

106 

.6 

1840 

,  7 

1864 

44 

.0 

22 

.2 

67 

.2 

25 

.5 

163 

,3 

214 

,6 

170, 

,5 

158 

.8 

34 

.  7 

138 

.4 

217 

.  1 

158 

.6 

1416 

.2 

1865 

213 

.4 

82 

.  1 

115 

.  7 

88 

.7 

205 

,5 

218 

,8 

224 

.  4 

244 

.8 

87 

,6 

7 

,  7 

115 

.3 

161 

,  1 

1  7.85 

.3 

1866 

145 

.8 

48 

.0 

206 

.6 

58 

.8 

185 

,  1 

353 

,  7 

326 

.  1 

270 

.6 

148 

.3 

128 

.  1 

112 

.6 

184 

.8 

2171 

.  7 

1867 

261 

.0 

68 

.5 

140 

.8 

254 

.4 

337 

,4 

302 

,  7 

288 

.8 

126 

.  4 

127 

.5 

58 

.  1 

54 

.6 

166 

.  1 

2187 

.4 

1868 

285 

.6 

170 

.  1 

176 

.6 

280 

.  1 

180 

.5 

457 

,2 

178 

.4 

58 

.3 

80 

.0 

123 

.4 

188 

.8 

154 

.  3 

2353 

.4 

1868 

168 

.8 

225 

,8 

73 

.6 

255 

.  7 

363 

,  1 

303 

.3 

116 

,0 

127 

.2 

43 

.  1 

87 

.  7 

63 

.0 

126 

.  7 

1855 

.0 

1870 

402 

.6 

166 

.8 

158 

.3 

335 

.  1 

454 

,3 

384 

,2 

31 

.3 

178 

.  7 

112 

.8 

52 

.8 

63 

.8 

1  72 

.2 

2524 

.0 

MEAN 

215 

.0 

116 

.4 

118 

.3 

158 

.0 

264 

.8 

318 

,6 

183 

.8 

152 

.3 

84 

,  4 

76 

.4 

116 

.6 

160 

.0 

1877 

.8 

I 


SWAN   ISLANDS 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


SHAN  ISLAND  SHAN  ISLANDS            HMO  78501  17  25N  083  57H  M 
NOTeS  ON  PAGE  27 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL      AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

ISbl   IOIfe.1  1015.5  1013.8  1013.4  1013.8  1013.5  1014.4  1014.3  1013. fe  1  0 1  0  .  ^  1  0  1  2  . '3  1014.7   1  0 1  3  .  ■? 

1"3b2   1016. 3  1015.4  1013.4  1014.4  1 0 1  3  .  S  1 0 1 2  .  S  1014.7  1013.5  1012.2  1012.3  1014.2  1016.4   1014.2 

1"963   1016.0  1016.3  1015.5  1013.8  1014.3  1013.1  1014.1  1013.3  1010.8  1011.8  -  1015.6 

1'364   1012.3  1013.4  1014.7  1014.0  1013.3  1 0 1 2  .  S  1 0 1 2  .  e  1013.4  1012.2  1011.7  -  1014.6 

1Sb5   1016.2  1014.3  1015.2  1014.5  1012.7  1013.3  1014.4  1013.6  1013.5  1014.3  1013.1  1013.6   1014.1 

1966   1013.1  1015.1     -    1013.5  1013.2  -  1013.2  1013.8  1012.3  1011.3  1014.1  1014.8 

l-Sb?   1015.7  1016.0  1016.1  1015.1  1014.3  -  1015.3  1014.4  1012.0  1012.7  1013.5  1014.7 

1"368   1016.4  1015.2  1016.3  1015.2  1014.0  1012.'?  1015.4  1014.7     -  IOC'S. '9  1013.7  1015.2 

1'369   1013,6  1013.8  1013.4  1010.1  1014.6  1012.2  1015.6  1016.5  1011.9  1  DO'S  .  0  1011.7  1014.2   1013.1 

1"?70   1015.3  1016.0  1016.5     -  1013.3  1011.4  1011.4  1012.6  1012.2  1011.4  1 0 1  3  .  "3  1014.6 

MEAN   1015.2  1015.1  1015.0  1013.8  1013.7  1012.8  1014.1  1014.0  1012.3  1011.5  1013.4  1014.8   1013.8 

TEMPERATURE  DEG  C 


1'361 

26 

.2 

26 

.3 

1962 

26 

.0 

26 

.2 

1963 

26 

.0 

25 

.6 

1964 

25 

,8 

26 

.6 

1965 

25 

,0 

25 

.9 

1966 

25 

,  1 

25 

.  7 

1967 

25 

,8 

25 

.8 

1968 

25 

,3 

24 

.9 

1969 

25 

,7 

25 

.  7 

1970 

25, 

,3 

25 

.2 

26.2    27.0 


28 

,4 

28 

.0 

26 

,  7 

28, 

.  7 

27 

.9 

27 

.3 

27 

,  1 

26 

.0 

27 

.3 

26 

.  4 

27 

.4 

28 

.3 

28 

.6 

28 

.0 

27 

.9 

26 

.  1 

25 

.6 

27 

.0 

27 

.8 

28 

.  1 

27 

.2 

28, 

,3 

28 

.4 

27 

.  7 

26, 

,8 

25 

,9 

27 

.  1 

28 

.  1 

27 

,4 

27, 

.5 

28, 

,  1 

28 

.6 

26 

.8 

26, 

,3 

26, 

.2 

27 

.3 

27 

.4 

27 

.8 

28 

.3 

28  , 

,  1 

28 

,0 

27 

.  4 

26, 

,9 

25, 

.8 

27 

.0 

27 

.9 

26 

.9 

27, 

.8 

28, 

,  1 

27 

.9 

27 

.6 

25, 

,8 

25 

.4 

26 

.8 

28 

.0 

27 

.8 

28 

.  1 

28, 

,0 

27 

.8 

27 

.3 

26, 

,8 

26 

,6 

27 

.  1 

27 

,8 

27 

,5 

28, 

.  1 

28, 

,8 

28 

.2 

27 

.2 

26, 

.8 

25, 

,9 

26, 

.9 

29, 

,  1 

28, 

,6 

27, 

,9 

28. 

,  1 

27 

.8 

27, 

.7 

26, 

,  1 

26, 

,4 

27, 

,3 

27 

,  4 

27, 

,9 

27, 

,3 

27. 

7 

27 

.  1 

27, 

,6 

25. 

.8 

26, 

,4 

26, 

,9 

MEAN     25.6    25.8 
PRECIPITATION  MM 


1961 

38 

1962 

98 

1963 

33 

1964 

80 

1965 

89 

1966 

166 

1967 

91 

1968 

142 

1969 

256 

1970 

138 

15 

115 

142 

47 

120 

233 

39 

123 

1  131 

126 

144 

112 

47 

150 

251 

295 

23 

1317 

51 

53 

235 

57 

87 

135 

71 

33 

921 

51 

173 

161 

1  71 

102 

454 

453 

62 

1734 

80 

104 

9 

40 

356 

315 

99 

102 

1251 

36 

801 

153 

163 

83 

286 

169 

37 

2034 

3 

80 

90 

100 

150 

150 

270 

153 

1173 

1  1  3 

193 

83 

62 

198 

249 

267 

1  17 

1469 

109 

145 

267 

152 

196 

346 

194 

3 

1708 

179 

211 

349 

212 

403 

104 

284 

20 

2075 

76.3 

201  .9 

160.1 

105.1 

184.5 

252.3 

214.1 

67.3 

1481 .3 

I 


TRINIDAD   AND   TOBAGO 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


PIftRCO  TRINIDSD  AND  TOBAGO  WMO  78970   10  35N  Ofc1  21W      1  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  1013.4  1014.8  1013.5  1013.3  1014. fc  1014.3  1013.8  1013.4  1012.3  1011.1  1011.1  1013.0   1013.2 

19b2  1014.3  1014.3  1013.0  1013.1  1012.8  1013.5  1014.3  1013.3  1012.4  1011.7  1011.2  1012.3   1013.0 

1963  1012.8  1013.4  1013.5  1011.7  1012.4  1013.7  1012.5  1011.7  1010.8  1010.9  1010.7  1012.3   1012.2 

1964  1013.6  1012.3  1013.3  1012.3  1013.0  1012.1  1012.4  1011.9  1011.4  1011.1  1011.2  1011.0   1012.1 

1965  1011.9  1012.7  1013.9  1012.1  1012.3  1014.0  1013.0  1012.4  1011.3  1010.6  1010.4  1011.2   1012.1 

1966  1012.5  1013.2  1011.8  1012.2  1012.3  1012.2  1012.3  1012.4  1012.0  1010.5  1009.0  1009.9   1011.7 

1967  1012.5  1013.0  1012.4  1012.3  1012.7  1012.9  1013.2  1013.1  1011.8  1011.3  1010.3  1013.1   1012.4 

1968  1013.5  1013.3  1014.0  1012.6  1013.8  1014.4  1014.8  1013.9  1012.6  1011.8  1011.9  1012.3   1013.2 

1969  1011.6  1011.4  1012.7  1011.7  1011.9  1012.7  1013.9  1012.0  1011.1  1010.3  1010.5  1011.3   1011.8 

1970  1013.1  1012.9  1012.9  1013.2  1012.4  1013.7  1013.9  1012.3  1012.1  1010.6  1010.6  1011.3   1012.4 

MEAN  1012.9  1013.1  1013.1  1012.5  1012.8  1013.3  1013.4  1012.6  1011.8  1011.0  1010.7  1011.8   1012.4 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  24 

1962  24.7  24.4    26.1    27.2    27.2    26.4    26.1    25.9    26.6    26.9    26.2    25.2 

1963  24.9  25.3    25.5    26.4    26.1    26.1    26.2    26.7    26.3    26.8    25.7    25.3 

1964  24.1  24.9    25.8    26.1    26.6    25.9    25.8    26.4    26.3    25.6    25.4    23.8 

1965  24 

1966  25 

1967  24 

1968  24 

1969  24.7  25.3 

1970  25.2  25.2 

MEAN  24.7  24.8 

PRECIPITATION  MM 


24 

.8 

25 

.7 

26, 

.4 

27 

.2 

26, 

,  1 

26, 

.  1 

24 

.  4 

26. 

.  1 

27, 

.2 

27 

.2 

26. 

,  4 

26, 

.  1 

25 

.3 

25 

.5 

26, 

.4 

26 

.  1 

26. 

,  1 

26, 

.2 

24 

.9 

25 

.8 

26, 

.  1 

26 

.6 

25, 

,9 

25, 

.8 

24 

.  1 

25 

.  1 

25, 

,  7 

26 

.6 

25, 

,9 

26, 

,2 

24 

.8 

25, 

.7 

26, 

,6 

26 

.8 

26. 

1 

26, 

,0 

24 

.9 

23 

.8 

25, 

,  7 

26 

.6 

26. 

,2 

25, 

,  7 

24 

.5 

25 

.  1 

25, 

,9 

25 

.9 

26. 

1 

26, 

,  1 

1961 

93 

.3 

1962 

41 

.  1 

1963 

72 

.8 

1964 

53 

.5 

1965 

119 

.8 

1966 

55 

.0 

1967 

76 

.0 

1968 

31 

.9 

1969 

108 

.6 

1970 

119 

.5 

66, 

.6 

246 

.4 

291 

.3 

237 

.8 

203, 

,8 

216 

.3 

190 

.6 

82 

.5 

1689 

.7 

121  , 

,7 

330 

.3 

255, 

.  1 

216 

.2 

166, 

,7 

35 

.5 

162 

.8 

114 

.4 

1505 

.6 

260, 

.4 

305 

.7 

206, 

.7 

159 

.3 

218, 

,6 

39 

.0 

116 

.8 

98 

.  1 

1562 

.0 

51 

.  1 

329 

.6 

387 

.4 

197 

.7 

180, 

,  1 

209 

.4 

219 

.6 

184 

.0 

1917 

.4 

63 

,  7 

268 

.9 

315 

.2 

214 

.  4 

182  , 

,  1 

103 

.5 

314 

.2 

113 

.0 

1793 

.2 

157, 

,  1 

421 

.3 

244  , 

.2 

1  70 

.6 

280. 

,9 

118 

.4 

313 

.0 

121 

.0 

1986 

.8 

53, 

,6 

219 

.8 

277, 

.9 

202 

.0 

175. 

,3 

105 

.8 

208 

.2 

127 

.6 

1606 

.4 

112, 

.4 

205 

.5 

304, 

.8 

272 

.4 

239. 

,2 

156 

.4 

160 

.9 

66 

.3 

1717 

.9 

85, 

.5 

265 

.2 

229 

.4 

437 

.7 

203, 

,3 

211 

.7 

261 

.  1 

118 

.6 

1969 

.2 

104 

,5 

261 

.7 

325, 

.7 

328 

.5 

328, 

,  1 

106 

.5 

248 

.  1 

177 

.0 

2135 

.3 

107 

,  7 

285 

.4 

283 

.8 

243 

.7 

217, 

,8 

130 

.3 

219 

.5 

120 

.3 

1788 

.6 

URUGUAY 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


COLONIA  URUGUAY              WHO  8fc5E>0  34  29S  057  51H     2  ^ 
NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN      FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG      SEP      OCT  NOV  DEC       MEAN 

196,1   lOOfe    lOOg  1010  1011  1013  1015  1015  1011  1012  100'?  1008  1008  1010 

^'ib^       1010    1010  lOOg  1014  lOlfe  1015  1022  1014  1015  1016,  1010  1010  1013 

igfcS   1008    1011  1010  1012  1016.  1014  1014  1013  1012  1013  1010  1010  1012 

1'3b4   1009    1008  1012  1014  1016  1 0 1  fe  1018  1014  1015  1015  1011  1007  1013 

196>5   1007    1005  1014  1012  1014  1015  1014  1014  1014  1011  1012  1009  1012 


1009 

1010 

101  1 

101  3 

1015 

1015 

101  1 

1012 

1009 

1010 

1009 

1014 

1016. 

1015 

1022 

1014 

1015 

101b 

101  1 

1010 

1012 

1016. 

1014 

1014 

1013 

1012 

1013 

1008 

1012 

1014 

1016. 

lOlfe 

1018 

1014 

1015 

1015 

1005 

1014 

1012 

1014 

1015 

1014 

1014 

1014 

1011 

1009 

1011 

1014 

1015 

1012 

1015 

1017 

1018 

1014 

1010 

1012 

1015 

1013 

- 

1016. 

1014 

1014 

1012 

1009 

1012 

1015 

101b 

1018 

1017 

101b 

101b 

1012 

looe 

1012 

1013 

1013 

1014 

1015 

1018 

101  1 

1013 

1009 

1012 

1012 

1013 

101  7 

101b 

1014 

1013 

1013 

1008.8 

1011.4 

1013.2 

1014.5 

1015.1 

101b. 2 

1014.5 

1014.0 

1012 

19bb  1008  1009  1011  1014  1015  1012  1015  1017  1018  1014  1011  1008  1013 

19b7  1008  1010  1012  1015  1013       -  101b  1014  1014  1012  1012  1010 

19b8  1010  1009  1012  1015  101b  1018  1017  101b  101b  1012  1009  1008  1013 

19b9  100b  lOOe  1012  1013  1013  1014  1015  1018  1011  1013  1010  1010  1012 

1970  1009  1009  1012  1012  1013  1017  101b  1014  1013  1013  1011  100b  1012 

MEAN  1008.1  1008.8  1011.4  1013.2  1014.5  1015.1  101b. 2  1014.5  1014.0  1012.8  1010.4  1008. b  1012.3 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 


19b1 

1009 

1012 

1013 

1014 

1017 

1019 

1019 

1015 

101b 

1013 

1011 

1012 

1014 

19b2 

1013 

1014 

1013 

1018 

1020 

1019 

1025 

1018 

1018 

1020 

1014 

1013 

1017 

19b3 

101  1 

1015 

1014 

1015 

1020 

1018 

1017 

101b 

101b 

1017 

1013 

1014 

101b 

19b4 

1013 

1012 

101b 

1018 

1019 

1019 

1021 

1018 

1019 

1018 

1015 

1010 

1017 

19b5 

101  1 

1009 

1018 

101b 

1017 

1018 

1018 

101  7 

1018 

1015 

1015 

1012 

1015 

19bb 

1012 

1012 

1014 

1018 

1019 

1015 

1019 

1021 

1022 

1017 

1015 

1012 

101b 

19b7 

101  1 

1014 

1015 

1018 

101b 

1019 

1018 

1019 

101b 

1015 

1014 

- 

1968 

1014 

1013 

1017 

1019 

1020 

1022 

1022 

1021 

1020 

101b 

1013 

1012 

1017 

19b9 

1010 

1012 

101b 

101  7 

1017 

1018 

1019 

1020 

1015 

101  7 

1014 

1014 

101b 

1970 

1013 

1013 

101b 

101b 

101  7 

1019 

1021 

1020 

1018 

101  7 

1015 

1010 

101b 

MEAN   1011.7  1012. b  1015.2  101b. 9  1018.2  1018. b  1020.0  1018.4  1018.1  101b. b  1014.0  1012.3  101b. 1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN      FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP      OCT  NOV  DEC  MEAN 

19b1     23.9    23.4  21.7  lb. 9  lb, 5  12.1  11.4  14.2  13.9    18.0    21.0  22.2  17.9 

19b2     22.0    22.0  22,5  lb. 7  13.5  11.3  8.7  11.9  14.2    lb. 3    20.3  22.1  lb. 8 


23 

,4 

21 

.7 

lb 

,9 

22 

,0 

22 

,5 

lb 

,  7 

24 

,0 

21 

.2 

19 

.4 

22 

,5 

20 

,5 

1  7 

.8 

24 

,  7 

19 

,4 

1  7 

.8 

19b3  23.1  24.0  21.2  19.4  14.9  12.5  12.9  11.5  13.7    15.8    18.1    21.7     17.4 

1964  23.7  22.5  20,5  17.8  15.5  10.3  10. b  12.1  13.8    15. b    1B.1    21.7     lb. 9 

1965  24. b  24.7  19.4  17.8  13.5  15.3  10.8  13.4  13.6     17.8    20.0    21.9      17.7 

1966  23.4  21.4  20.7  18.2  15.6  13.2  12.5  10.8  12 

1967  23.7  22.8  20,1  18.1  17,7  -  10.8  11.9  14 

1968  23.7  23.2  21.1  15.7  13,1  11.6  12.9  13.9  14.5    16.9    22.1    22.1      17.6 

1969  23.7  23.4  21.8  18.6  15. b  13.0  13.0  11.2  14.8    lb.1    19.8    24.0     17.9 

1970  24.0  24.7  22,0  20.0  14.5  11. b  11.5  12.4  15.7    lb. 4    18.5    21.8     17.8 

MEAN  23. b  23.2  21.1  17.9  15.0  12.3  11.5  12.3  14 

PRECIPITATION  MM 


15 

.8 

18, 

,  1 

15 

.b 

IB, 

,  1 

17 

.8 

20, 

,0 

15 

.7 

19, 

.5 

17 

.8 

21  , 

.0 

lb 

.9 

22 

,  1 

lb 

.  1 

19, 

,8 

lb 

.4 

18, 

,5 

1961 

132 

,0 

62 

.0 

60 

.0 

51 

.5 

104 

.5 

108 

.0 

9, 

,0 

33, 

,0 

1962 

79 

,3 

20 

.3 

43 

.8 

183 

.2 

1  1 

.b 

b 

.5 

89, 

,9 

57, 

,0 

1963 

66 

,6 

91 

,9 

331 

,5 

71 

.8 

37 

.2 

108 

,2 

39, 

,  1 

156, 

,2 

1964 

39 

,6 

222 

.6 

203 

.3 

83 

.8 

64 

.  4 

47 

,  1 

8, 

,  1 

31  , 

,9 

1965 

41 

,  7 

81 

.8 

25 

.4 

143 

.6 

lb 

.b 

47 

.7 

54, 

,  1 

68, 

,5 

1966 

65 

,0 

62 

.7 

292 

,6 

160 

.7 

40 

.7 

bb 

.0 

39, 

,6 

19, 

,4 

1967 

79 

,3 

34 

.2 

87 

,2 

129 

.6 

102 

.0 

135 

.0 

147, 

.  1 

80, 

,3 

1968 

30 

.0 

98 

.9 

58 

,0 

2 

.8 

25 

.0 

1  1  1 

.2 

52, 

,6 

50, 

,  1 

1969 

42 

,8 

54 

.9 

132 

.4 

75 

.3 

222 

.5 

37 

.8 

4b, 

.3 

T 

1970 

60 

,  1 

45 

.9 

121 

.9 

124 

.6 

109 

.  1 

73 

.0 

82, 

.  1 

72 

,3 

MEAN 

b3 

.6 

77 

.5 

135 

.6 

102 

.7 

73 

.4 

74 

.  1 

56 

,8 

56 

.9 

25 

,0 

61 

.5 

35 

.5 

742, 

,0 

24, 

,7 

79 

.  1 

134 

.5 

873, 

,8 

196 

,3 

178 

.5 

173 

.5 

1548, 

,  7 

81 

,2 

B1 

.4 

19 

.2 

942, 

.  1 

27 

,  4 

151 

.0 

69 

,9 

775, 

,8 

64 

.  1 

155 

.8 

140 

.3 

1118, 

,8 

332 

.  7 

75 

.9 

13 

.2 

1281  , 

.  1 

132 

.8 

111 

.0 

286 

.3 

986 

,  1 

42 

.9 

73 

.7 

95 

.9 

876 

.3 

153 

.6 

31 

.6 

56 

.7 

1010 

.3 

64.5   108.1   100.0   102.5   1015.7 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


MELO  URUGUAY  WMO  86.440   32  22S  054  15W 

NOTES  ON  PftGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 


ISbl 

ggs 

1002 

1004 

1004 

1008 

1009 

1009 

100b 

1005 

1002 

1000 

1001 

1004 

1'5b2 

1002 

1002 

1001 

1007 

1009 

1004 

1012 

1008 

1008 

100b 

1002 

1002 

1005 

ig63 
1'5b4 

1'3fe5 

1001 

1002 

1003 

1008 

1007 

1007 

1007 

1005 

1005 

1002 

1003 

'_ 

1000 

^SS 

1004 

1007 

lOOfe 

1008 

100b 

100b 

1004 

1004 

1001 

- 

igfefc 

1001 

. 

1007 

1007 

1009 

1005 

1008 

1009 

1010 

1005 

1003 

1000 

- 

ISfc? 

1000 

1002 

- 

1007 

100b 

1007 

100S 

100b 

1007 

1004 

1003 

1002 

- 

1968 

1002 

1002 

1005 

1007 

1009 

1005 

- 

1010 

1008 

1004 

1002 

1000 

- 

igfc<3 

■seq 

1001 

1004 

- 

- 

1008 

1007 

1008 

1003 

100b 

1003 

1004 

- 

igyo 

1002 

1002 

1002 

1006 

1008 

1011 

1009 

1007 

1005 

1003 

997 

- 

MEAN   1000. fc  1001.3  1003. b  100b. 0  1007. b  100b. 8  1008.9  1007.7  100b. b  1004. b  1002.4  1001.1   1004.8 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 


19b1 

1011 

1013 

1015 

101b 

1019 

1020 

1020 

1018 

1017 

1013 

1012 

1012 

101b 

19b2 

1014 

1014 

1013 

1018 

1021 

101b 

1024 

1019 

1020 

1018 

1014 

1013 

1017 

19b3 

- 

1013 

1013 

1015 

1020 

1018 

1019 

1018 

1018 

101b 

1013 

1014 

19b4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19b5 

1012 

1010 

101b 

1019 

1018 

1020 

1017 

1018 

101b 

101b 

1013 

" 

19bb 

1012 

. 

1018 

1019 

1020 

101  7 

1020 

1020 

1022 

1017 

1015 

1012 

- 

19b7 

1017 

1014 

1019 

101  7 

1019 

1020 

1018 

1018 

lOtb 

1015 

1014 

19b8 

1014 

1014 

1017 

1019 

1021 

101b 

- 

1022 

1020 

101b 

1013 

1012 

- 

19b9 

1011 

1013 

101b 

- 

1020 

1019 

1020 

1015 

1018 

1014 

1015 

- 

1970 

1014 

1014 

1013 

1018 

1020 

1022 

1021 

1018 

101  7 

1014 

1009 

- 

MEAN   1013.1  1013.1  1015.1  1017.9  1019.3  1018.4  1020. b  1019.2  1018.4  101b. 3  1014.0  1012.7   101b. 5 
TEMPERATURE  DEG  C 


19bl 

23.9 

23 

0 

19 

9 

Ib.O 

15.0 

1  1 

b 

1  1 

1 

14 

2 

13.8 

18.9 

20.5 

22.  1 

17.5 

19b2 

22.4 

21 

4 

22 

0 

15.9 

12.2 

1  1 

8 

9 

8 

12 

1 

13.9 

15. b 

19.8 

19.7 

lb. 4 

19b3 

23 

7 

21 

4 

17.5 

14.0 

12 

0 

1  1 

3 

1  1 

2 

15.0 

15. b 

17.3 

20.3 

19b4 

- 

- 

- 

- 

19b5 

25.7 

25 

1 

19 

3 

lb. 4 

13.2 

14 

8 

1  1 

4 

14.1 

18.3 

20.0 

22.4 

19fcb 

lb. 7 

13.5 

12 

3 

12 

3 

10 

1 

12.2 

15.0 

19.9 

20.7 

19b7 

23.0 

23 

0 

- 

Ib.O 

lb. 4 

8 

1 

1  1 

8 

13 

0 

15.2 

18.2 

13.9 

23.7 

- 

19b8 

23.5 

23 

7 

20 

7 

13.5 

10.3 

1  1 

3 

- 

1  4 

0 

13. b 

17.5 

21  .b 

21  .8 

19b9 

22.4 

23 

3 

21 

3 

12 

b 

12 

0 

10 

7 

14.4 

14.9 

19.0 

22.5 

1970 

22.9 

24 

3 

- 

- 

14.0 

1  1 

2 

1  1 

b 

12 

5 

15.2 

15.7 

17.1 

21  .9 

PRECIPITATION  MM 


19b1 

77 

b 

122 

2 

203 

9 

b2 

0 

29 

2 

225 

8 

187 

6 

18b 

2 

254 

8 

86 

0 

3b 

8 

10b 

9 

1579 

0 

19b2 

52 

b 

52 

b 

b9 

b 

77 

0 

10 

9 

40 

4 

134 

8 

71 

4 

207 

6 

83 

8 

88 

9 

32 

2 

921 

8 

19b3 

94 

0 

99 

2 

185 

8 

85 

0 

49 

2 

87 

6 

147 

6 

130 

8 

273 

b 

138 

2 

184 

b 

104 

3 

1579 

9 

19b4 

12 

0 

104 

2 

120 

4 

40 

0 

7b 

0 

30 

0 

53 

5 

bb 

6 

57 

9 

90 

0 

82 

b 

21 

1 

754 

3 

19b5 

13 

4 

15 

4 

88 

0 

lie 

b 

59 

b 

17 

6 

33 

0 

1  1  1 

5 

155 

9 

78 

2 

48 

7 

147 

b 

887 

5 

19bb 

95 

2 

31 

5 

1  71 

5 

71 

2 

51 

b 

108 

0 

25b 

b 

152 

0 

50 

8 

74 

3 

44 

0 

13b 

8 

1243 

5 

19b7 

b4 

0 

92 

0 

2i, 

b 

i,2 

4 

220 

7 

271 

5 

124 

3 

221 

4 

76 

0 

212 

2 

1  31 

4 

48 

0 

1550 

5 

19b8 

78 

5 

27 

5 

184 

2 

40 

4 

110 

3 

lb 

9 

8 

b 

lb 

5 

162 

0 

97 

4 

103 

1 

195 

5 

1040 

9 

19b9 

38 

0 

32 

b 

b1 

1 

5 

7 

158 

0 

113 

1 

142 

4 

82 

0 

41 

0 

63 

3 

12b 

b 

33 

b 

897 

4 

1970 

1  1  7 

2 

47 

3 

b9 

9 

38 

0 

70 

5 

210 

5 

135 

2 

1  14 

7 

32 

8 

127 

0 

14 

2 

199 

9 

1  1  77 

2 

MEAN 

64 

3 

k2 

5 

118 

1 

bO 

0 

83 

b 

112 

1 

122 

4 

115 

3 

131 

2 

105 

0 

86 

1 

102 

b 

1  1b3 

2 
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MERCEDES  -SORIANO-  URUGUAY  WMO  e64'30  33  15S  058  04H     2  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAT  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

ntl   1007    1010  1011  1013  1015  1017  1017    1013    1013  1010  100<3  lOOS  1012 

iq62   1010  0  1011.0  lOOiJ.O  lOlfc.O  1017.0  lOlfc.O  1021.0  1015.0  1015.0  1015.0  1011.0  1010.0  1013.8 

1^63   1008  0  1011.0  1011.0  1012.0  1017.0  1015.0  1014.0  1013.0  1013.0  1013.0  1010.0  1008.0  1012.1 

ISbl   101o!o  1008.0  1013.0  10M.0  1017.0  1017.0  lOlfe.O  lOlfe.O  1016.0  1015.0  1012.0  1007.0  1013.5 

18fe5   1008^0  lOOfe.O  1014.0  1013.0  1014.0  lOlfc.O  1015.0  1014.0  1015.0  1012.0  1011,0  1008.0  1012.3 

1866  1008.0  1008.0  1008.0  1014.0  1015.0  1012.0  1015.0  1017.0  1018.0  1013.0  1011.0  1008.0  1012.4 

1867  1008.0  1010.0  1012.0  1015.0  1015.0  1017.0  1016.0  1014.0  1014.0  1012.0  1011.0  1010.0  1012.8 

1868  101o!o  1012.0  1013.0  1016. U  1017.0  1018.0  1018.0  1015.0  1016.0  1013.0  1010.0  1008.0  1013.8 
1868  1007.0  1008.0  1012.0  1014.0  1014.0  1015.0  1016.0  1017.0  1012.0  1014.0  1010.0  1011.0  1012.6 
1870   lOloio  1008.0  1012.0  1012.0  1014.0  1016.0  1018.0  1017.0  1014.0  1014.0  1012.0  1007.0  1012.8 

MEAN   1008.7  1008.6  1011.5  1013.8  1015.5  1015.8  1016.6  1015.1  1014.6  1013.1  1010.7  1008.7  1012.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

-1861   1010.0  1013.0  1013.0  1015.0  1018.0  1020.0  1018.0  1015.0  1016.0  1013.0  1011.0  1012.0  1014.6 

i862   1013.0  1013.0  1012.0  1018.0  1020.0  1018.0  1024.0  1018.0  1018.0  1018.0  1013.0  1012.0  1016.5 

1863   1010.0  1014.0  1014.0  1015.0  1018.0  1018.0  1017.0  1016.0  1015.0  1016.0  1013.0  1011.0  1014.8 

1 j64   1013.0  1011.0  1016.0  1017.0  1020.0  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0  1018.0  1015.0  1010.0  1016.3 

1865  1010.0  1008.0  1017.0  1016.0  1017.0  1018.0  1018.0  1017.0  1017.0  1014.0  1013.0  1012.0  1014.8 

1866  1011    1011  1011  1017  1018  1014  1018    1018    1021  1016  1013  1011  1015 

1867  1010.0  1013.0  1015.0  1018.0  1017.0  1020.0  1018.0  1017.0  1017.0  1015.0  1014.0  1012,0  1015.5 

1868  1012.0  1012.0  1016.0  1018.0  1018.0  1021.0  1021.0  1018.0  1018.0  1015.0  1012.0  1011.0  1016.2 
1868  1010.0  1011.0  1015.0  1016.0  1016.0  1018.0  1018.0  1020.0  1014.0  1017.0  1013.0  1013.0  1015.2 
1870   1012.0  1012.0  1015.0  1015.0  1016.0  1018.0  1020.0  1018.0  1017.0  1016.0  1015.0  1008.0  1015.4 

MEAN   1011.1  1011.8  1014.4  1016.5  1018.0  101B.6  1018.3  1017.8  1017.2  1015.8  1013,2  1011.3  1015.4 

TEMPERATURE  DEG  C 


16.8 
17.3 


1861 

24 

.6 

1862 

22 

.8 

1863 

23 

.8 

1864 

23 

,8 

1865 

26 

.2 

1866 

23 

,6 

1867 

23 

,3 

1868 

24 

,  1 

1868 

23 

,2 

1870 

24 

,2 

13,8 


15,1 
14,1 


21 

.5 

23.6 

17 

.3 

23.3 

18 

.0 

22.6 

20 

.4 

21  .  1 

20 

.5 

21  .  1 

20 

.2 

25.1 

21 

.6 

22.1 

20 

.  1 

24.0 

17 

.8 

22.3 

PRECIPITATION    MM 


1861 

158 

.5 

215, 

,  1 

145. 

,6 

68, 

,2 

12, 

,0 

1 

,4 

51 

.2 

1862 

38 

.8 

35, 

.  1 

64  . 

,7 

60, 

.0 

58, 

,8 

,2 

164 

,  7 

1863 

171 

.6 

168 

,7 

200, 

,  1 

186 

,  1 

73 

,8 

47 

,8 

33 

,2 

1864 

10 

,  1 

246 

.0 

235, 

,0 

128 

,2 

57 

,5 

21 

.8 

2 

.8 

1865 

28 

,  7 

14 

.5 

18, 

,6 

110 

.6 

14 

,  1 

7'3 

.5 

36 

.0 

1866 

42 

,8 

25 

.0 

330, 

,3 

112 

.3 

31 

,8 

53 

.  7 

47 

.8 

1867 

74 

.0 

14 

.  1 

24, 

.5 

67 

.3 

264 

.5 

144 

.6 

161 

.2 

1868 

1  14 

.0 

125 

.5 

113 

,2 

.4 

52 

,2 

113 

.2 

86 

.8 

1868 

82 

.5 

125 

,8 

108 

,5 

55 

.8 

SB 

.  1 

45 

.4 

48 

.5 

1870 

73 

.8 

22 

,3 

150 

,8 

28 

.  1 

201 

,2 

32 

.2 

30 

.8 

143 

.8 

63 

.5 

142 

.8 

1  153 

.8 

1  7 

.2 

36 

.0 

83 

.0 

712 

.5 

73 

.0 

204 

.8 

82 

.0 

1467 

,3 

41 

,3 

57 

.  1 

17 

.6 

826 

,2 

44 

.  1 

33 

.0 

308 

.4 

764 

.  1 

47 

.0 

63 

.7 

125 

.8 

882 

.4 

100 

.0 

107 

.6 

0 

11  88 

.3 

127 

.  1 

104 

.8 

258 

.0 

1  167 

.2 

23 

.8 

41 

.2 

44 

.0 

723 

.6 

176 

.8 

8 

.5 

127 

.6 

1018 

.  1 

88.2      138.2         82.8         85.4         54.0         67.3         68.8         51.2         78.4         72.1       120.1       1001.3 
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■9 '97 

333 

ssg 

1000 

1001 

1001 

999 

998 

99b 

994 

994 

■9^5 

■995 

ssg 

1001 

1001 

100b 

1000 

1000 

1000 

99b 

995 

eg? 

SSb 

997 

1001 

998 

1000 

998 

998 

998 

995 

99b 

gga 

gq? 

1000 

1001 

1001 

1001 

999 

999 

998 

99b 

992 

es? 

99b 

99b 

999 

993 

997 

997 

995 

99b 

993 

- 

■996.8 

99b, 2 

999.8  1000.0  1000.2 

998. b 

998.4 

997  .A 

995.4 

994 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB 

19b1 

19b2    9 
19b3 
19b4 
19b5 

MEAN 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR 

19b1 

19b2   10 
19b3 
19b4 
19b5 

MEAN 

TEMPERATURE  DEG  C 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT 

19fel  -  22.7  20.7  15. b  15.0  11.3  10.4  12.9  12.8  17.8 

19b2  22.0  21.6  22.2  Ib.l  12.1  11.4  9.4  11.3  13.7  15.2 

19b3  -  21.0  20.9  14.5  13.7  11.8  12.0  10.9  13.2  14.9 

1964  -  20.1  19.6  16,7  13,7  8.1  9.1  10.7  12.8  13.8 

1965  -  -  17.2  15.1  11,3  12.9  10.9  11.5  11.9  15.6 

MEAN      -        -       20.1     15.6    13.2    11.1     10.4    11.5    12.9    15.5 
PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT 


1013 

1016 

1015 

1016 

101  7 

101  7 

1015 

1014 

1012 

lOlC 

1010 

1011 

101  1 

1015 

1017 

1017 

1022 

1016 

1016 

1016 

1012 

1011 

1013 

1012 

1013 

1017 

1014 

1016 

1014 

1014 

1014 

1011 

1012 

1019 

1013 

1016 

1017 

101  7 

1017 

1015 

1015 

1014 

1012 

1008 

1005 

1013 

1012 

1012 

1015 

1011 

1013 

101  3 

1011 

1012 

1009 

1012.2 

1013.0 

1014,2 

1015.8 

101b  .0 

1016.6 

1014.6 

1014.' 

1013.4  1011.4  1010 

1961 

166 

5 

3b 

0 

1  1  7 

1 

8b 

0 

1 

5 

138 

b 

51 

0 

67 

0 

131 

5 

150 

0 

52 

0 

58 

8 

1056 

0 

1962 

77 

0 

33 

0 

75 

5 

135 

0 

59 

0 

47 

0 

131 

0 

67 

0 

75 

0 

60 

0 

55 

0 

91 

0 

905 

5 

1963 

263 

5 

107 

5 

138 

5 

1  1  4 

2 

53 

5 

177 

0 

89 

1 

167 

0 

138 

1 

74 

9 

302 

0 

134 

0 

1759 

3 

1964 

20 

0 

27b 

0 

242 

5 

122 

0 

bB 

7 

83 

0 

54 

0 

90 

0 

71 

3 

99 

0 

33 

0 

47 

0 

1206 

5 

1965 

59 

0 

45 

5 

45 

5 

149 

0 

14 

5 

53 

5 

159 

5 

1  1  7 

0 

96 

5 

30 

0 

96 

0 

137 

5 

1003 

5 

1966 

2b 

0 

57 

0 

231 

0 

b7 

0 

19 

5 

87 

5 

62 

2 

57 

0 

30 

5 

115 

0 

59 

0 

82 

9 

894 

6 

1967 

74 

6 

51 

0 

12 

3 

b5 

5 

157 

7 

279 

3 

254 

0 

168 

0 

58 

0 

18b 

2 

53 

5 

19 

0 

1379 

1 

MEAN 

98 

1 

86 

b 

123 

2 

105 

5 

53 

5 

123 

7 

1  14 

4 

104 

7 

85 

8 

102 

2 

92 

9 

81 

5 

1172 

1 
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MONTEVIDEO/PRUDO  OBSERV  URUGUAY  HMO  86580   34  5BS  056  1 2H 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN      FEB     MAR      APR     MAT      JUN      JUL      AUG      SEP     OCT      NOV      DEC 

ISfcl  lOO"?  1011 

1362  1010.0  1011. 

1963  1008.0  1012. 

1'364  lOOS  IOC'S 

1965  1007.0  1005. 

1966  1008  1008 

1967  1007.0  1010. 

1968  1009  1010 

1969  1006  1008 

1970  1009.0  1009. 

MEAN   1008.2  1009.3  1011.7  1013.2  1014.5  1014.6  1016.3  1015.1  1014.5  1013.1  1010.5  1009.7   1012.6 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
YEAR    JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1961  1011.0  1014.0  1014 . 

1962  1013.0  1013.0  1013. 

1963  1011.0  1015.0  1014 . 

1964  1012.0  1011.0  1015. 

1965  1010.0  1008.0  1016. 

1966  1011.0  1011.0  1013. 

1967  1009.0  1012.0  1013. 

1968  1012.0  1012.0  1015. 

1969  1009 .0  1011.0  1014  . 

1970  1011.0  1011.0  1015, 

MEAN   1010.9  1011.8  1014.2  1015.7  1017.2  1017.3  1019.1  1017.9  1017.2  1015.7  1013.1  1011.5   1015.1 
TEMPERATURE  DEG  C 


1012 

1013 

1016 

1017 

1017 

1014 

1014 

101  1 

1009 

1013 

1013 

1010 

.0 

1015 

.0 

1017, 

,0 

1016 

.0 

1021  , 

,0 

1015 

.0 

1016 

.0 

1015, 

.0 

1010 

.0 

1010 

.0 

1013, 

.8 

1011, 

,0 

1011, 

.0 

1016. 

,0 

1014 

.0 

1014  , 

,0 

1013, 

,0 

1013, 

.0 

1013, 

,0 

1010 

.0 

1012, 

,0 

1012. 

,3 

1012 

1012 

1016 

1015 

101  7 

1017 

1015 

101  7 

101  1 

1006 

1013 

1014  , 

,0 

1012 

.0 

1013, 

,0 

1013 

.0 

1014  , 

,0 

1013, 

.0 

1014 

.0 

1011 

.0 

1011 

.0 

1008 

.0 

1011, 

.3 

1010 

1014 

1014 

1011 

1015 

1016 

1017 

1013 

101  1 

1007 

1012 

1011, 

0 

1014, 

,0 

1012. 

0 

1014, 

.0 

1015. 

,0 

1013, 

,0 

1014, 

,0 

1011, 

,0 

1011 

.0 

1011, 

,0 

1011. 

9 

1013 

1015 

1015 

1017 

1018 

1017 

1017 

1013 

101  1 

1013 

1014 

1012 

1014 

1013 

1014 

1015 

1016 

1011 

1014 

1010 

1011 

1012 

1012. 

0 

1012, 

,0 

1013. 

0 

1015, 

,0 

1017. 

0 

1017. 

,0 

1014, 

,0 

1013  , 

,0 

101 1  , 

.0 

1006, 

,0 

1012. 

3 

1015 

.0 

1018 

.0 

1020 

.0 

1020 

.0 

1016 

.0 

1017 

.0 

1013 

.0 

1012 

.0 

1015 

.0 

1015.4 

1017 

.0 

1019 

.0 

1019 

.0 

1024 

.0 

1018 

.0 

1018 

.0 

1018 

.0 

1013 

.0 

1013 

.0 

1016.5 

1014 

.0 

1019 

.0 

1017 

.0 

1017 

.0 

1016 

.0 

1015 

.0 

1016 

.0 

1012 

.0 

1013 

.0 

1014.9 

1015 

.0 

1019 

.0 

1018 

.0 

1020 

.0 

1020 

.0 

1018 

.0 

1020 

.0 

1014 

.0 

1009 

.0 

1015.9 

1015 

.0 

1016 

.0 

1015 

.0 

1016 

.0 

1016, 

.0 

1017 

.0 

1014 

.0 

1015 

.0 

1011 

.0 

1014.1 

1017 

.0 

1017 

.0 

1013 

.0 

1017 

.0 

1019, 

.0 

1020 

.0 

1015 

.0 

1013 

.0 

1010 

.0 

1014.7 

1017 

.0 

1015 

.0 

1016 

.0 

1018 

.0 

1016, 

.0 

1017 

.0 

1014 

.0 

1014 

.0 

1012 

.0 

1014 .4 

1017 

.0 

1018 

.0 

1020 

.0 

1021 

.0 

1020 

.0 

1019 

.0 

1016 

.0 

1012 

.0 

1011 

.0 

1016.1 

1016 

.0 

1016 

.0 

101  7 

.0 

1018 

.0 

1019, 

,0 

1014 

.0 

1016 

.0 

1013, 

.0 

1013, 

.0 

1014.7 

1014 

.0 

1015 

.0 

1018 

.0 

1020 

.0 

1019, 

,0 

1017 

.0 

1015, 

.0 

1013 

.0 

1008 

.0 

1014. 7 

1961 

22 

.8 

1962 

21 

.6 

1963 

22 

.6 

1964 

23, 

.0 

1965 

23, 

.6 

1966 

22, 

.8 

1967 

22 

.9 

1968 

22 

.7 

1969 

23 

.0 

1970 

22 

.7 

20.9 

15, 

.6 

22.1 

16 

.  1 

20.7 

18, 

.6 

.7  16.4 

.5  16.9 

.2  16.8 

.6  17.1 

.1  16.9 

MEAN  22.8  22.5  20.5  17.1  14.1  11.4  11.0  11.6  13.4  15.6  18.8  21.4  16.7 

PRECIPITATION    MM 


10 

.4 

12 

.9 

12 

.8 

1  7 

.2 

19 

.8 

8 

.9 

1  1 

.4 

13 

.5 

15 

.  1 

19 

.6 

12 

.5 

1  1 

.0 

13 

.0 

14 

.5 

1  7 

.  1 

9 

.6 

1  1 

.3 

13 

.2 

14 

,  7 

17 

.4 

10 

.6 

12 

.2 

13 

.0 

16 

.8 

18 

.0 

12 

.2 

9 

.9 

1  1 

.9 

14 

.7 

18 

.6 

9 

.8 

1  1 

.4 

13 

.9 

16 

.9 

20 

.4 

12 

.7 

13 

.  1 

14 

.0 

16 

.3 

20 

.8 

12 

.2 

10 

.4 

13 

.8 

14 

.7 

18 

.8 

10 

.7 

12 

.0 

14 

.6 

15 

.3 

1  7 

.4 

1961 

127 

.9 

17 

.4 

97 

.6 

77 

.9 

105 

.0 

140, 

,8 

52 

.8 

49 

.6 

73 

.2 

143 

.4 

48 

.6 

80 

.5 

1014 

.  7 

1962 

71 

.2 

37 

.3 

46 

.3 

167 

.9 

40 

.6 

20, 

,  7 

146 

.  1 

69 

.9 

103 

.3 

31 

.6 

26 

.9 

82 

.8 

844 

.6 

1963 

126 

.7 

94 

.4 

244 

.6 

51 

.2 

53 

.9 

148, 

,2 

41 

.  1 

177 

.5 

207 

,  7 

94 

.3 

216 

.8 

168 

.2 

1624 

.6 

1964 

2 

.9 

181 

.3 

139 

.6 

42 

.3 

94 

.9 

58, 

,2 

19 

.0 

67 

.  1 

70 

.3 

79 

.  1 

84 

.8 

126 

.  3 

965 

.8 

1965 

32 

.0 

83 

.  1 

22 

.8 

155 

.8 

47 

.8 

41  , 

,  1 

101 

.6 

80 

.4 

96 

.2 

40 

.9 

132 

.  1 

127 

.3 

961 

.  1 

1966 

32 

.0 

113 

.5 

292 

.8 

145 

.5 

33 

.  1 

109, 

,3 

70 

.  1 

26 

.9 

48 

.0 

62 

.6 

38 

.6 

115, 

.4 

1087 

,8 

1967 

33 

.0 

51 

.0 

33 

.5 

49, 

.  1 

71 

.8 

113, 

,  1 

180 

.5 

92 

.9 

66 

.3 

256 

.  1 

80 

.3 

6, 

.7 

1034 

,3 

1968 

19 

.7 

151 

.9 

25 

.8 

6, 

.8 

14 

.8 

130, 

,  7 

46 

.4 

18 

.6 

35 

.6 

118 

.8 

1  17 

.8 

286 

.2 

973 

.  1 

1969 

6 

.3 

27 

.3 

72 

.8 

29, 

.2 

169 

.9 

100, 

,  1 

102 

.0 

31 

.8 

41 

.3 

46 

.0 

41 

.5 

36 

.8 

705 

.0 

1970 

99 

.7 

61 

.  1 

94 

.  1 

87 

.5 

109 

.9 

75, 

,4 

96 

.6 

83 

.9 

38 

.0 

141 

.7 

28 

.0 

57 

.6 

973 

.5 

55.1         81.8       107.0         81.3         74.2         93.8         85.6         69.9         78.0      101.5         81.5       108.8       1018.5 
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PASO  OE  LOS  TOROS  URUGUAY  HMO  BbAbO  32  4SS  05b  31H     7  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR  APR      MAY      JUN      JUL  AUG  SEP      OCT      NOV  DEC  MEAN 

l^bl    SgS.O  1001.0  1002.0  1004.0  100E..0  1007.0  1008.0  1004.0  1004.0  1001.0  1000.0  1000.0  1002.'? 

1362   1001.0  1001.0  1001.0  1005.0  1008.0  1007.0  1013.0  lOOfe.O  1007.0  1 OOfc . 0  1002.0  1001.0  1004.8 

1*363    gSS.O  1002.0  1002.0  1003.0  1007.0  100b. 0  1005.0  1004.0  1003.0  1004.0  1002.0  1005.0  1003.5 

1Sb4   1004.0  1003.0  1007.0  100"3.0  1011.0  1010.0  1012.0  lOOS.O  1007.0  1008.0  100b. 0  1001.0  1007.3 

1'3b5   1002.0  1000.0  1007.0  1007.0  1008.0  1010.0  lOOS.O  1007.0  1008.0  100b. 0  100b. 0  1003.0  100b. 1 


1004 

0 

100b 

0 

1007 

0 

1008 

0 

1004 

0 

1004 

1005 

0 

1008 

0 

1007 

0 

1013 

0 

100b 

0 

1007 

1003 

0 

1007 

0 

100b 

0 

1005 

0 

1004 

0 

1003 

loog 

0 

1011 

0 

1010 

0 

1012 

0 

1009 

0 

1007 

1007 

0 

1008 

0 

1010 

0 

1009 

0 

1007 

0 

1008 

1008 

0 

1010 

0 

100b 

0 

1009 

0 

1010 

0 

1010 

1009 

0 

1007 

0 

1009 

0 

1010 

0 

1008 

0 

1008 

1009 

1010 

101 1 

1012 

101  1 

1010 

1007 

0 

1008 

0 

1008 

0 

1010 

0 

1010 

0 

1002 

1006 

8 

1008 

3 

1008 

2 

1009 

8 

1007 

7 

100b 

19b1 

1007 

1010 

1011 

19b2 

1010 

0 

101  1 

0 

1010 

1963 

1008 

0 

101  1 

0 

101  1 

19b4 

1013 

0 

1012 

0 

101b 

1965 

101  1 

0 

1009 

0 

101b 

1966  1003.0  1004.0  1005.0  1008.0  1010.0  1006.0  1009.0  1010.0  1010.0  1007.0  1005.0  1002.0  1 006 . b 

1967  1002.0  1004.0  1006.0  1009.0  1007.0  1009.0  1010.0  1008.0  1008.0  1005.0  1005.0  1003.0  1 00b . 3 

1968  1000    1003    1007    1009  1010  1011  1012  1011  1010  100b  1003    1002  1007 

1969  1000.0  1002.0  1006.0  1007.0  1008.0  1008.0  1010.0  1010.0  1002.0  1008.0  1004.0  1005.0  1005.8 

MEAN   1001.0  1002.2  1004.8  1006.8  1008.3  1008.2  1009.8  1007.7  100b. b  1005.7  1003.7  1002.4  1 005 . b 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN      FEB     MAR      APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV      DEC  MEAN 

1013  1015  1017  1017  1013  1013  1010  1009    1009  1012 

1015.0  1017.0  1017.0  1023.0  101b. 0  101b. 0  101b. 0  1011.0  1010.0  1014.3 

1013.0  1017.0  101b. 0  1015.0  1013.0  1013.0  1013.0  1011.0  1014.0  1012.9 

1018.0  1020.0  1020.0  1021.0  1019.0  1017.0  1018.0  1015.0  1010.0  101b. b 

1016.0  1017.0  1019.0  1018.0  1017.0  1017.0  1015.0  1015.0  1012.0  1015.2 

1966  1012    1013    1014    1018  1019  101b  1019  1020  1020  101b  1014    1011  1016 

1967  1012.0  1013.0  1015.0  1018.0  1017.0  1019.0  1019.0  1017.0  1017.0  1014.0  1014.0  1013.0  1015.7 

1968  1009.0  1013.0  1013.0  1019.0  1020.0  1021.0  1021.0  1021.0  1020.0  1016.0  1012.0  1011.0  101b. 3 

1969  1013.0  1011.0  1015.0  1017.0  1017.0  1018.0  1019.0  1019.0  1012.0  1017.0  1013.0  1014.0  1015.4 

MEAN   1010.6  1011.4  1013.4  1016.3  1017.7  1018.1  1019.1  1017.2  101b. 1  1015.0  1012.7  1011.6  1014.9 

CLINO   1009.1  1010.5  1012.7  1015.3  101b. 5  101b. 9  1017.9  101b. 7  1015.5  1014.3  1011.9  1010.5  1013.5 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAH    JAN     FEB     MAR      APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV      DEC  MEAN 

19b1     25.0    23.9    21.3    1b. 3    16.0  11.7  11.5  14.4  14.3  21.1  23.1    23.4  18.5 

19b2     24.3    23. b    24.0    17.3    12.7  15.3  9.4  12.9  15.4  lb. 7  22.2    24.4  18.2 

1963  23.9    25.1    22.1    19. b    15. b  12.3  14.0  12.7  16.2  18.1  19.8    23.6  18.6 

1964  25.2    23.0    19.8    17.4    15.8  8.8  10.7  11.4  14.0  16.9  19.7    24.6  17.3 

1965  27.4    27 .9    21.4     18.7    14 

1966  23.7    21.5    20.3    17.9    14 

1967  23.2  22.9  21.7  18.2  17 
19b8  24 .9  22 .8  21.9  15.3  12 
19b9     24.7    24.2    22.3    19,0    lb 

1970  22. b    24.5    20.9    18.7    14 

MEAN     24 .5    23.9    21 .b    17.8    15 
CLINO     24  .7    23.8    21.8    17.5    14 

PRECIPITATION  MM 


15 

9 

1  1 

5 

14 

4 

12 

2 

12 

b 

10 

1 

8 

8 

10 

9 

12 

5 

1  1 

3 

13 

b 

13 

8 

13 

7 

12 

9 

1  1 

0 

10 

b 

10 

3 

1  1 

7 

12 

1 

1  1 

7 

12 

5 

12 

1 

1  1 

5 

12 

b 

1961 

199 

5 

135 

2 

202 

1 

62 

0 

1962 

5b 

0 

51 

0 

40 

0 

75 

0 

1963 

201 

0 

99 

0 

82 

0 

159 

0 

1964 

4 

1 

2b3 

0 

199 

4 

90 

4 

1965 

1  7 

2 

7 

b 

19 

0 

88 

4 

19bb 

100 

5 

106 

0 

169 

2 

254 

9 

1967 

137 

7 

48 

2 

21 

7 

78 

2 

1968 

83 

1 

79 

7 

130 

3 

20 

4 

1969 

30 

0 

79 

7 

70 

7 

33 

5 

1970 

139 

1 

2 

2 

278 

1 

61 

6 

87.2   121.3 


2b 

2 

151 

0 

287 

0 

31 

0 

37 

0 

150 

0 

79 

5 

102 

0 

89 

0 

b8 

4 

104 

8 

20 

7 

31 

2 

57 

3 

181 

2 

44 

7 

100 

4 

133 

8 

20b 

7 

372 

9 

211 

0 

78 

4 

125 

b 

128 

9 

105 

0 

78 

9 

83 

3 

254 

0 

157 

3 

73 

1 

92 

5 

128 

7 

135 

B 

89 

102 

bb 

79 

0 

222 

0 

24 

0 

21 

0 

164  1 

0 

109 

0 

12 

0 

1  7 

0 

45 

5 

b84 

5 

78 

0 

165 

5 

253 

0 

80 

0 

1b08 

0 

37 

8 

37 

0 

93 

5 

27 

0 

1024 

b 

97 

5 

35 

7 

60 

5 

329 

8 

9b7 

9 

4b 

b 

53 

2 

78 

5 

148 

2 

12b0 

3 

4b 

8 

244 

8 

42 

8 

0 

1bb2 

8 

102 

2 

1  14 

8 

213 

9 

172 

3 

1302 

6 

26 

3 

55 

3 

107 

1 

55 

0 

7b0 

3 

42 

4 

212 

5 

5 

0 

1  71 

2 

1519 

7 

6b 

b 

115 

3 

89 

5 

105 

0 

1243 

2 

107 

98 

81 

81 

1  lb4 
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PAYSANDU  URUGUAY  WHO  86,430  32  20S  058  05H  5  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  HB 

TEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT     NOV  DEC  MEAN 

1'9b1  1004    1005  1007  1008  1011  1012  1013  1010  1008  1004  1003  1003  1007 

iqtZ  1005    1005  1005  lOOS  1012  1011  1013  1011  1010  1011  lOOfe  1001  1008 

I'JfcS  1013    100b  lOOfc  100S  1012  1010  IOC'S  1008  lOOfc  1008  1004  1003  1007 

1'364  1003    1001  1005  1006.  1007  1005  1007  1005  1005  1005  1003  3'i')  1004 

l'3b5  1001       -  1006.  1005  1006  1007  1005  1006.  1005  1004  1005  1006. 

1966  1003    1004  1005  1006  IOC'S  1005  1008  100"9  1010  1006  1005  1003  1006 

1967  ------------ 

1<968  ------------ 

1'56'3  1004    1005  -  -  -  1012  1013  1013  1008  1010  1007  1007 

1'370  1006    1006  1008  IOC'S  1010  1013  1014  1013  1010  1010  1008  1003  IOC'S 

MEAN  1004. 'S  1004.6  1006.0  1007.4  IOC'S. 6  IOC'S. 4  1010.3  IOC'S. 4  1007.8  1007.3  1005.1  1003.1  1007.1 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1'S61  1011    1012  1014  1015  1017  1018  Id's  1017  1014  1011  1010  1010  1014 

1'S62  1011    1011  1011  1016  1019  1018  1019  1017  1017  1017  1012  1007  1014 

1963  1010    1012  1013  1015  1018  1017  1016  1015  1012  1014  1011  1009  1013 

1964  1009    1007  1011  1013  1C14  1012  1013  1011  1011  1012  1009  1006  1011 

1965  1007  -  1012  1011  1012  1014  1012  1012  1012  1010  1011  1009 

1966  1010    1010  1011  1012  1015  1012  1014  1015  1016  1013  1011  1010  1012 
1^67  ----------__ 

1968  ------------ 

1969  1010    1011  -  -  -  1C1B  1019  1020  1014  1016  1013  1013 

1970  1012    1012  1015  1016  1016  1019  1020  1020  1017  1C16  1C14  1009  1015 

MEAN  1010.0  1010.7  1012.4  1014.0  1015.9  1016.0  1016.5  1015.9  1014.1  1013.6  1011.4  1009.1  1013.3 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  24.1    23.2  21.3  16.9  16.8  11.9  11.7  15.7  14.7  19.7    21  8    23  5  18  4 

1962  25.5    25.9  23.3  16.7  13.3  11.8  8.3  12.3  14.9  16.9    23  2    24  6  18  0 

1963  23.9    23.9  20.8  18.6  14.3  8.8  14.3  12.6  15.6  17.3    19.3    23.5  17.7 

1964  25.5    24.2  21.0  18.2  16.4  8.4  9.7  11.4  14.5  15.5    18  1    22  3  17  1 

1965  23.8     -  20.0  17.6  13.2  15.2  10.5  12.5  12.8  17.2    20.2    20.8 

1966  23.5    21.0  19.9  17.9  14.8  12.4  12.4  10.3  12.2  15  9    20  4    20  9  16  8 

1967  ----------__'-■ 

1968  ------------ 

l'3t.9  -----  ,2.6  12.7  10.5  15.5  16.5    19  9    23  5 

1970  22.6    25.5  22.4  20.6  14.8  10.8  11.9  12.3  15.8  16.4    18.8    21.9  17.8 

MEAN  24.1    24.0  21.2  18.1  14.8  11.5  11.4  12.2  14.5  16.9    20.2    22.6  17.6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  104.6   103.7  95.9  75.0  36.2  48.0  13.0  172.7  21  0  143  4    83  2    69  5  966  2 

1963  141.2    80.6  215.1  113.0  114.6  57.1  67.1  105.8  56.9  136  1  183  1    58  0  1328'5 

1964  30.6   116.4  244.8  133.8  50.6  46.0  5.0  45  5  85  8  42  4    52  7    51  1  904 ' 7 

1965  39.9     7.0  27.1  76.0  44.0  92.8  32.7  42.6  76.1  5b!i  115^9  316!l  928^3 

1966  53.5   103.2  319.6  179.5  66.4  40.0  113.7  25.0  46  6  102  0    79  5  319  7  1448  7 

1967  117.2    10.5  32.6  38.4  119.1  171.7  92.5  357.6  138.8  193  2    72  4     5'5  1349'5 

1968  84.3    94.7  163.7  8.0  36.7  106.2  9B.1  33.4  62.6  246  0  117'2  202 ' 3  1253'l 

1969  102.5   178.2  93.0  42.6  66.8  41.0  49.9  35.3  10.6  73  4  121  6    50 ' 6  865'5 

1970  109.9    25.0  263.7  58.5  23.3  177.7  84.0  158.2  37.6  216  7    3o'4  218'5  1403'5 


MEAN     87.1    79.9   161.7    80.5    62.0    86.7    61.8   108.5    59.6   134.6    95.1   143.5 


1161. 
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PUNTA  DEL  ESTE  URUGUAY  HMO  8b5'95   34  58S  054  57H      1  M 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1012  1011  1011  1013 

1017.0  1013.0  1012.0  1015.1 

1015.0  1011.0  1013.0  1013.5 

101b. 0  1013.0  1008.0  1014.3 

1013.0  1014.0  1010.0  1013,1 

1015.0  1013.0  lOOg .0  1013.8 

1013.0  1013.0  1011.0  1013.7 

1015.0  1011.0  1010.0  1014.9 

1015.0  1012.0  1013.0  1013.3 

101b. 0  1012.0  1007.0  1013.8 

MEAN   1009. g  1010. b  1012.9  1014.5  1015.5  1015.9  1017. b  101b. 1  1015.7  1014.7  1012.3  1010.4   1013.8 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19b1  1010.0  1012.0  1013.0  1014.0  1018.0  1019.0  1019.0  101b. 0  1017.0  1014.0  1012.0  1013.0  1014.8 

19b2  1013.0  1015.0  1014.0  1017.0  1019.0  1019.0  1024.0  1018.0  1019.0  1019.0  1014.0  1014.0  1017.1 

19b3  1012.0  1015.0  1014.0  1015.0  1019.0  1017.0  1017.0  101b. 0  101b. 0  1017.0  1013.0  1015.0  1015.5 

1964  1013.0  1012.0  101b. 0  1018.0  1019.0  1018.0  1021.0  1018.0  1018.0  lOlB.O  1015.0  1010.0  101b. 3 
19b5  1011  1008  1016  1015  101b  1019  1017  1017  1018  1015  101b  1012  1015 

19bb  1012.0  1012.0  1014.0  1018.0  1018.0  1014.0  1018.0  1020.0  1021.0  1017.0  1015.0  1011.0  1015.8 

19b7  1011.0  1014.0  1015.0  1018.0  101b. 0  1017.0  1019.0  1017.0  1018.0  1015.0  1015.0  1013.0  1015.7 

19b8  1013.0  1013.0  101b. 0  1017.0  1018.0  1021.0  1022.0  1021.0  1020.0  1017.0  1013.0  1011.0  101b. 8 

19b9  1009.0  1012.0  1015.0  1017.0  101b. 0  1017.0  1018.0  1019.0  1014.0  1017.0  1014.0  1014.0  1015.2 

1970  1013.0  1013.0  101b. 0  1015.0  101b. 0  1018.0  1021.0  1019.0  1017.0  1018.0  1014.0  1009.0  1015.8 

MEAN   1011.7  1012. b  1014.9  101b. 4  1017.5  1017.9  1019. b  1018.1  1017.8  101b. 7  1014.1  1012.2   1015.8 
CLINO   1011.3  1012.2  1014.1  101b. 1  101b. 9  1017.5  1018.3  1018.1  1017.5  101b. 5  1013.9  1011.7   1015.3 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19fc1  21.8  21.5  20.9  lb 

19b2  21.5  20. b  21.3  lb 

19b3  21.5  22.0  21.0  19 

19b4  22.3  20.7  19.8  17 

1965  21.6  22. 5  IB.b  17 

19bb  21.2  20.5  20. 1  IB 

19b7  21.7  20. B  19  .b  IB 

1968  21.2  21  .b  20.4  15 

19b9  21.8  22.0  20.4  18 

1970  21.3  23.7  21.5  19 

MEAN     21 .b    21.6    20.4    17 
CLINO     21.4    21.5    20.4    17 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP 

1961  83.0  13.4  133.1  10b. 9  53.0  115.0  73.0  75.2  91. b 

19b2  81.2  35.0  79.9  176. b  78.3  43.7  93.6  39.4  89.3 

1963  112.6  38.2  142.2  130.2  79.8  133.8  33.0  156.1  171.7 

19b4  1.0  79.9  lib. 7  13.7  bl.l  73.0  2b. 8  54.3  42.3 

19b5  37.3  80.2  21.3  147.4  42.3  14.6  89.8  70,0  63.6 

1966  41.6    58.7   156.4    67.1    24.7    7b. 0    b2.0    22.7    42.5 
1Sb7     21.1    30.6    15.8    58.4    94.6   156.7   195.9   145,9    84.3 

1968  48.9    93.9    35.8    23.3    38.4   224.7    83.3    44.6    40.9 

1969  12.6    12.9    25,2     5,8   119,7   113.0   134,8    63,1    42,6 

1970  76.5    42.0    43,8   108,3    81,9    51,8    66.7    74.5    88.4 

MEAN     51.6    4B.5    77.0    83.8    67.4   100.3    85.9    74.6    75.7 
CLINO     78      74      87      84      82     8b     b5     82      88 
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WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


RIVERA  URUGUAY  HMO  86350   30  54S  055  33W 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 
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980 
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MEAN    981.8  982.3   984.6  986.1  987.3   988.3  989.2   987.7  985.4   985.0  982.1   981.4  985. 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

TEAR    JAN  FE8  MAR  APR  MAY      JUN  JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

1961  1010  1012  1014  1015  1018  1019  102^  1016  1015  1012  1011  1012  1015 

1962  1013  1014  1014  1017  1019  1019  102  3  1019  1018  1017  1013  1013  1016 

1963  1012  1015  1015  1016  1020  1019  1018  1016  1015  1016  1013  1015  1016 

1964  1014  1012  1016  1018  1020  1019       -  1019  1015  1017  1014  1010 


1965 


1966  .-----...--- 

1967  -  1012  1015  1019  1017  1018  1019  1016  1016  1014  1013  1013 

1968  1015  1014  1017  1018  1020  1022  1020  1022  1020  1016  1014  1013     1018 

1969  1012  1013  1016  1017  1017  1019  1020  1019  1015  1017  1011  1014     1016 

1970  1014  1015  1017  1017  1017  1019  1021  1020  1017  1015  1014  1009     1016 

MEAN  1012.9  1013.4  1015.5  1017.1  1018.5  1019.3  1020.1  1018.4  1016.4  1015.5  1012.9  1012.4   1016.0 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC       MEAN 

1961  24.3  23.5    20.9  17.1  16.2  12.8  12.1  15.6  15.5  20.2  21.7  22  9     18  6 

1962  23.7  22.9    22.3  11.4  10.5  12.3  9.6  12.3  15.6  17.2  22.9  23  6     17  0 

1963  23.6  23.7    23.1  18.8  15.3  12.7  13.9  13.1  16.9  17.6  18.8  22.3     18  3 

1964  24.2  22.8    20.7  17.5  16.0  9.9  -  12.4  15  0  17  0  18  7  22  2 
1965 


1966  ----------._ 

1967  -  24.0  20.6  18.3  17.0  9.4  12.4  14.2  15.9  19.3  20.8  24.9 

1968  24.8  24.5  22.0  15.0  12. B  11.8  13.6  14.4  14.8  18  6  23  1  23  2     18  2 

1969  23.4  23.3  21.0  18.4  15.8  13.1  12.7  11.2  15.1  16  3  20  5  23  6     178 

1970  23.9  24.0  22.0  19.9  15.2  11.7  12.0  13.0  15.9  16.5  18.5  21.9     17.9 

MEAN  24.0  23.6  21.6  17.1  14.9  11.7  12.3  13.3  15.6  17.8  20.6  23.1     1B.0 

PRECIPITATION  MM 
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1  14 
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1963 

424 

.2 

102, 

.  1 
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.0 

86, 

,0 

117 
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61 
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71 
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28 
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18 
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132.4   133.6   178.9   121.8    93.4   116.8   125.2   139.2   184. B   220.6   126.5   183.8   1757.0 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ROCHA                                                 URUGUAY  WMO  8b5fe5  34  2<3S  054  1  8H  2  M 
NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

ISfcl   lOOg  0  1011  0  1012  0  1013.0  1016.0  1017.0  1017.0  1014.0  1014.0  1012.0  1010.0  1010.0  1 0 1 2  . '9 

19&2   1007  0  1010  0  1011  0  1014.0  1017.0  1017.0  1022.0  1015.0  1017.0  101b. 0  1012.0  1011.0  1014.1 

1'963   1009.0  1013.0  1012.0  1011.0  1017.0  1015.0  1016.0  1012.0  1013.0  1014.0  1011.0  1012.0  1012.9 

1964  1011.0  1010.0  1014.0  1015.0  1017.0  1015.0  1018.0  1016.0  1016.0  1017.0  1010.0  1008.0  1013.9 

1965  1010.0  1006.0  1013.0  1013.0  1012.0  1016.0  1014.0  1014.0  1015.0  1013.0  1013.0  1010.0  1012.4 

1966  1010.0  1009.0  1012.0  1015.0  1015.0  1012.0  1015.0  1017.0  1018.0  1013.0  1013.0  1009.0  1013.2 

1967  1009    1011    1012    1015    1015    1014    1016    1014  1015  1013  1012  1010  1013 

1968  1011.0  1010.0  1013.0  1015.0  1015.0  1018. 0  1019.0  1018.0  1016.0  1013.0  1009.0  1009.0  1013.8 

1969  1007.0  1009.0  1012.0  1015.0  1012.0  1014.0  1015.0  1016.0  1011.0  1015.0  1011.0  1012.0  1012.4 

1970  1010.0  1010.0  1013.0  1013.0  1013.0  1014.0  1019.0  1014.0  1015.0  1014.0  1009.0  1007.0  1012.6 

MEAN   1009.3  1009.9  1012.4  1013.9  1014.9  1015.2  1017.1  1015.0  1015.0  1014.0  1011.0  1009.8  1013.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1011.0  1013. 

1962  1010.0  1013. 

1963  1012.0  1015. 

1964  1013.0  1013. 

1965  1012.0  1009. 

1966  1013.0  1011. 

1967  1011.0  1014  . 

1968  1013.0  1013.0  1016 

1969  1009.0  1011. 

1970  1013.0  1013. 

MEAN   1011.7  1012. 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR     MAY      JUN      JUL      AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  22.6    22.4    20.3    15.2     14.8     11.1     11.0     11.9  12.1  17.0  18.4  20.5  16.4 

1962  19.9    20.1    20.4    15.5    12.5    11.2     9.2    11.6  12.5  13.8  17.9  20.2  15.4 

1963  20.8    20.3    20.2     18.7     13.6     12.3     12.0    11.0  13.5  14.2  16.0  19.9  16.0 

1964  22.0    20.4    19.6    15.9     13.8      7.7      9.4     10.7  12.5  13.7  16.0  19.4  15.1 

1965  22.7    22.9     17.9     16.2     12.1     14.2     10.4     11.7  11.8  15.5  17.6  19.6  16.1 

1966  21.0    19.8    19.1    16.4    14.0    12.1    12.4    10.0  11.3  12.8  17.4  19.3  15.5 

1967  21.2    20.8    18.9    17.1    17.2     8.7    10.4    11.5  13.5  16.4  18.4  22.1  16.4 

1968  21.2    22.0    20.1    14.5    12.0    10.7    12.7    13.0  12.9  15.7  19.9  20.1  16.2 

1969  21.7    21.5    20.0    16.9     15.0     12.7    11.8     9.9  12.9  13.4  17.1  21.2  16.2 

1970  21.0    23.5    21.0    18.0    13.5    10.8    15.5    11.6  13.4  13.9  16.2  19.4  16.5 

MEAN      21.4    21.4     19.8    16.4     13.9     11.2    11.5     11.3  12.6  14.6  17.5  20.2  16.0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

69.1  101.6  162.5  31.5  53.9  987.7 

50.6  54.9  55.9  31.6  59.0  686.1 

231.9  60.3  1545.7 

34.9  42.2  991.7 

74 .0  111.0  1007 .2 

25.9  58.7  656.1 

41.5  3.0  1264.2 

107.4  145.0  1 162.4 

57.3  34.5  766.4 

28  .4  44.8  900.  1 

75.1        126.1        107.0         84.1  86.4  81.8  66.4  61.2  996.9 
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0 

1019 

0 

1016 

0 

1011 

0 

1012 

0 

1016 

5 

1015 

0 

1017 

0 

1015 

0 

1017 

0 

1018 

0 

1019 

0 

1014 

0 

1017 

0 

1014 

0 

1015 

0 

1015 

1 

1015 

0 

1015 

0 

1016 

0 

1017 

0 

1021 

0 

1017 

0 

1017 

0 

1016 

0 

1012 

0 

1009 

0 

1015 

1 

1015 

1 

1016 

5 

101  7 

7 

101  7 

9 

1019 

6 

1017 

8 

1017 

9 

1016 

2 

1013 

7 

1012 

5 

1015 

8 

1961 

50 

3 

49 

7 

118 

5 

1  1  7 

6 

1962 

73 

0 

28 

7 

34 

0 

76 

8 

1963 

185 

4 

135 

4 

1  15 

7 

131 

0 

1964 

68 

3 

253 

9 

125 

8 

32 

5 

1965 

15 

6 

96 

5 

55 

4 

139 

8 

1966 

5 

6 

27 

6 

185 

6 

66 

8 

1967 

122 

9 

35 

7 

14 

6 

25 

1 

1968 

1  1  7 

6 

55 

9 

86 

5 

47 

1 

1969 

16 

8 

4 

5 

61 

3 

1  7 

0 

1970 

92 

4 

34 

6 

99 

1 

66 

5 

124 

6 

75 

0 

143 

0 

219 

1 

86 

2 

93 

6 

45 

7 

120 

0 

64 

B 

69 

0 

45 

2 

139 

5 

1  14 

8 

109 

4 

46 

3 

64 

3 

69 

5 

53 

3 

36 

1 

40 

1 

327 

3 

240 

9 

102 

6 

59 

6 

133 

7 

153 

1 

179 

4 

52 

6 

116 

5 

71 

8 

139 

1 

120 

2 

21 

3 

45 

4 

31 

5 

121 

4 

37 

8 

113 

3 

56 

1 

121 

1 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


SALTO  URUGUAr  HMO  86360  31  23S  057  SBU  t    » 

NOTES  ON  PAGE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN      FEB      MAR      APR      MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT      NOV      DEC  MEAN 

ISbl  1004.0  1007.0  1007.0  1010.0  1012.0  1013.0  1015.0  1010.0  100^.0  1007.0  100b. 0  1006.0  1008.8 

1962  1006.0  1006.0  1006.0  1008.0  1013.0  1013.0  1017.0  1012.0  1011.0  1011.0  1006.0  1006.0  1008.6 

1863  1004.0  1007.0  1007.0  1008.0  1013.0  1012.0  1011.0  1008.0  1008.0  1008.0  1006.0  1007.0  1008.5 

1864  1007  1005  1008  1011  1014  1013  1014  1012  1012  1011  1008    1004  1010 

1865  1004.0  1002.0  1008.0  1008.0  1011.0  1012.0  1012.0  1010.0  1011.0  1008.0  1007.0  1005.0  1006.3 

1866  1005.0  1005.0  1007.0  1007.0  1013.0  1008.0  1012.0  1013.0  1014.0  1008.0  1007.0  1004.0  1008.8 

1867  1005.0  1006.0  1008.0  1008.0  1008.0  1012.0  1012.0  1010.0  1010.0  1008.0  1007.0  1006.0  1008.4 

1868  1006.0  1006.0  1008.0  1013.0  1014.0  1014.0  1014.0  1013.0  1013.0  1008.0  1005.0  1004.0  1008.8 
1868  1003.0  1005.0  1008.0  1010.0  1010.0  1012.0  1012.0  1013.0  1008.0  1010.0  1006.0  1007.0  1008.7 
1870  1006.0  1006.0  1008.0  1008.0  1008.0  1012.0  1014.0  1013.0  1010.0  1008.0  1008.0  1003.0  1008.8 

MEAN  1005.0  1005.5  1007.7  1008.4  1011.8  1012.2  1013.3  1011.5  1010.6  1008.8  1006.6  1005.2  1008.0 

SEA  LEVEL  PRESSURE  M8 

YEAR  JAN     FEB      MAR      APR      MAY      JUN  JUL  AUG  SEP  OCT      NOV      DEC  MEAN 

1861  1010.0  1013.0  1015.0  1015.0  1017.0  1018.0  1020.0  1015.0  1015.0  1013.0  1011.0  1011.0  1014.5 

1862  1011.0  1012.0  1011.0  1013.0  1018.0  1018.0  1023.0  1018.0  1017.0  1017.0  1012.0  1011.0  1015.2 

1863  1008.0  1012.0  1013.0  1015.0  1018.0  1017.0  1016.0  1014.0  1014.0  1015.0  1012.0  1013.0  1014.1 

1864  1012.0  1010.0  1015.0  1016.0  1018.0  1018.0  1020.0  1018.0  1017.0  1017.0  1014.0  1008.0  1015.5 

1865  1008.0  1008.0  1015.0  1015.0  1016.0  1017.0  1017.0  1015.0  1016.0  1014.0  1013.0  1010.0  1013.8 


1015 

,0 

1015 

.0 

1017 

.0 

1018 

.0 

1020 

.0 

1015 

.0 

1015 

1011 

,0 

1013 

.0 

1018 

.0 

1018 

.0 

1023 

.0 

1018 

.0 

1017 

1013 

.0 

1015 

.0 

1018 

.0 

1017 

.0 

1016 

.0 

1014 

.0 

1014 

1015 

.0 

1016 

.0 

1018 

,0 

1018 

.0 

1020 

,0 

1018 

.0 

1017 

1015 

.0 

1015 

.0 

1016, 

.0 

1017 

.0 

1017 

.0 

1015 

.0 

1016 

1012 

.0 

1015 

.0 

1018, 

,0 

1015 

.0 

1017 

.0 

1018 

.0 

1020 

1014 

.0 

1017 

.0 

1014 

,0 

1018 

.0 

1017 

.0 

1015 

.0 

1016 

1014 

,0 

1017 

.0 

1018 

.0 

1018 

.0 

1020 

.0 

1018 

.0 

1018 

1014 

.0 

1015 

.0 

1015 

.0 

1017 

.0 

1018 

.0 

1018 

.0 

1013 

1013 

,0 

1014 

.0 

1015 

.0 

1018 

.0 

1020 

.0 

1018 

,0 

1015 

1866  1010.0  1011.0  1012.0  1015.0  1018.0  1015.0  1017.0  1018.0  1020.0  1014.0  1012.0  1008.0  1014.3 

1867  1010.0  1011.0  1014.0  1017.0  1014.0  1018.0  1017.0  1015.0  1016.0  1013.0  1013.0  1011.0  1014.1 

1868  1011.0  1011.0  1014.0  1017.0  1018.0  1018.0  1020.0  1018.0  1018.0  1013.0  1011.0  1008.0  1015.1 
1868  1008.0  1010.0  1014.0  1015.0  1015.0  1017.0  1018.0  1018.0  1013.0  1015.0  1011.0  1012.0  1013.8 
1870  1011.0  1011.0  1013.0  1014.0  1015.0  1018.0  1020.0  1018.0  1015.0  1014.0  1013.0  1008.0  1014.2 

MEAN  1010.2  1010.8  1013.6  1015.2  1017.1  1017.7  1018.8  1016.8  1016.1  1014.5  1012.2  1010.3  1014.5 

CLINO  1010.2  1011.1  1013.3  1015.8  1017.4  1017.8  1018.8  1017.6  1015.8  1015.1  1012.2  1010.4  1014.6 

TEMPERATURE  DEG  C 


1861 

24 

.0 

22, 

,6 

20 

.2 

16 

.8 

1862 

22 

.7 

23, 

.0 

22 

,  7 

1  7 

.8 

1863 

23 

.2 

23, 

.  1 

21 

,0 

18 

.  1 

1864 

23 

.7 

22 

.6 

18 

,2 

16 

.2 

1865 

26 

.  1 

26, 

,6 

18 

.8 

17 

.3 

1866 

23 

.8 

20, 

.7 

20 

.  1 

1  7 

.5 

1867 

22 

.5 

22 

,8 

18 

.8 

1  7 

.4 

1868 

24 

.  1 

23, 

.4 

20 

.2 

13 

.8 

1868 

22 

.7 

22, 

.0 

20 

.4 

1  7 

.  1 

1870 

23 

.3 

24, 

.2 

21 

,  7 

18 

,5 

MEAN 

23 

.6 

23, 

.2 

20 

.5 

1  7 

.3 

CLINO 

24 

.7 

23 

.8 

21 

.6 

1  7 

.5 

12 

.2 

1  1 

,8 

15 

.8 

14 

.4 

18 

.4 

1  1 

.3 

7 

.8 

12 

.6 

14 

.4 

16 

,  3 

12 

,3 

14 

.0 

12, 

.  1 

14 

.8 

16, 

.6 

8 

.2 

8 

.2 

1  1 

,0 

14 

.0 

15, 

.3 

15 

.0 

10 

.3 

12 

.8 

12 

.8 

17 

,  4 

12 

.2 

1  1 

.6 

10 

.3 

12 

.  1 

15 

.8 

7 

.8 

10 

,  7 

12 

.  7 

15 

.2 

18, 

.  1 

10 

.7 

12 

.6 

12 

.  7 

13 

.4 

17  , 

.  1 

1  1 

.2 

1  1 

.8 

8 

.8 

14 

.8 

15 

.6 

10 

.2 

10 

,8 

1  1 

.6 

15 

.3 

16 

,  1 

1 1 

.  1 

1  1 

.  1 

12, 

.2 

14 

.  1 

16, 

.6 

12 

.0 

1  1 

.7 

12 

.8 

14 

.7 

17  , 

,  1 

21 

.6 

17 

.6 

22 

.  1 

16 

.3 

20 

,6 

17 

.8 

21 

,  1 

16 

.  7 

24 

.5 

17 

.4 

21 

.8 

16 

.8 

23 

.3 

16 

.8 

PRECIPITATION  MM 


1861 

186, 

,3 

151 

.3 

184, 

.2 

42 

.6 

56 

,3 

21 

.4 

6 

.8 

71  , 

,6 

85 

,4 

140. 

,3 

64 

,4 

56 

.2 

1086 

.8 

i862 

71  , 

,3 

32 

.5 

48, 

,2 

47 

.4 

18 

.4 

16 

.6 

108 

.2 

37, 

.6 

188 

.6 

32. 

.8 

54 

.8 

38 

,8 

686 

,5 

1863 

166, 

,8 

80 

.0 

158, 

.6 

28 

.0 

20 

,8 

87 

.5 

38 

.4 

64, 

.  1 

65 

,5 

243. 

,7 

177 

.4 

160, 

.5 

1302 

.4 

1864 

48, 

,  1 

88 

.2 

208, 

.2 

228 

.4 

20 

,0 

40 

.0 

28 

.8 

32, 

.0 

55 

,0 

5, 

,4 

117 

.  7 

38 

.4 

814 

.2 

1865 

21  , 

.0 

5 

.7 

18, 

.7 

176 

.8 

28 

.5 

114 

.0 

112 

.4 

78, 

.0 

122 

,5 

125, 

,7 

64 

.  7 

371 

.8 

1238 

.8 

1866 

76 

.2 

108 

.8 

138 

.6 

333 

.6 

106 

,0 

68 

.2 

138 

.7 

1  , 

.3 

38 

.3 

101  , 

.  1 

1  14 

.2 

205 

.  1 

1433 

.  1 

1867 

176, 

.0 

31 

,0 

78 

.5 

38 

.3 

205 

.4 

368 

.7 

60 

.  1 

185, 

.  1 

65 

.2 

263, 

,2 

51 

.2 

16 

.8 

1570 

.6 

1868 

77, 

.  1 

40 

.8 

107 

.2 

64 

.5 

75 

.0 

125 

.3 

173 

.6 

26 

.3 

84 

.7 

76, 

,4 

147 

.0 

103 

,0 

1100 

.8 

1868 

46 

.0 

227 

.3 

80 

.8 

51 

.0 

110 

.2 

75 

.9 

30 

.3 

52 

.0 

60 

.4 

87 

.6 

100 

.  1 

78 

.2 

1000 

.8 

1870 

212 

.6 

63 

.0 

210 

.5 

42 

.4 

38 

.0 

81 

.7 

68 

.5 

82 

.8 

35 

.0 

186, 

,3 

22 

.5 

85 

.2 

1158 

.5 

MEAN 

108 

.  1 

82 

.8 

124 

.6 

105 

.4 

67 

.8 

101 

.0 

78 

.8 

64 

.  1 

80 

.3 

126, 

,3 

83 

.4 

1  16 

.6 

1151 

.5 

:lino 

116 

84 

121 

151 

83 

100 

58 

58 

87 

127 

81 

78 

1175 

I 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


SAN  JOSE 

NOTES  ON  PAGE  28 


34  21S  056  13W 


STATION  PRESSURE  MB 


YEAR 

igfel 
1962 
1963 
1964 
1965 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

MEAN 


JAN 

1007 
1007 
1007 
1009 
1006 

1005 
1004 
1007 
1004 
1007 


FEB 

1007 
1009 
1010 
1008 
1003 

1006 
1007 
1007 
1006 
1007 


MAR 

1007 
1006 
1008 
1010 
1010 

1008 
1008 
1010 
1009 
1010 


APR 

1008 
1010 
1008 
1012 
1008 

101  1 
101  1 
1012 
101  1 
1009 


MAT 

101  1 
1012 
1012 
1012 
1008 

101  1 
1009 
1012 
1010 
1010 


JUN 

1013 
1012 
1010 
1010 
1010 

1008 
101  1 
1014 
1010 
1012 


JUL 

1013 
1017 
101  1 
1014 
1008 

1012 
1012 
1015 
1012 
1014 


AUG 

1010 
101  1 
1010 
1011 
1010 

1014 
1014 
1014 
1013 
1014 


SEP 

1010 
1013 
1010 
1012 
101  1 

1015 
1012 
1014 
1008 
101  1 


OCT 

1007 
1014 
1012 
1013 
1009 

1010 
1009 
1010 
1011 
1010 


NOV 

1007 
1007 
1009 
1010 
1009 

1009 
1009 
1007 
1008 
1008 


DEC 

1007 
1009 
1010 
1006 
1006 

1005 
1007 
1005 
1008 
1003 


SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 
TEAR    JAN     FEB      MAR 


1961  1012  1012 

1962  1012  1014 

1963  1012  1015 

1964  1014  1013 

1965  1011  1008 

1966  1010  1011 

1967  1009  1012 

1968  1012  1012 

1969  1009  1011 

1970  1012  1012 


OCT 


NOV 


DEC 


1012 

1013 

1016 

1018 

1018 

1015 

1015 

101  1 

1015 

1017 

1017 

1022 

1016 

1018 

1013 

1013 

1017 

1015 

1016 

1015 

1015 

1015 

1017 

1017 

1015 

1019 

1016 

1017 

1015 

1013 

1013 

1015 

1013 

1015 

1016 

1013 

1016 

1016 

1013 

1017 

1019 

1020 

1013 

1016 

1014 

1016 

1017 

1015 

1017 

1015 

1017 

1017 

1019 

1020 

1019 

1019 

1014 

1016 

1015 

1016 

1017 

1018 

1013 

1015 

1014 

1015 

1017 

1019 

1019 

1016 

1012  1012  1012 

1019  1012  1014 

1017  1014  1015 

1018  1015  1011 

1014  1014  1011 

1015  1014  1010 

1014  1014  1012 

1015  1012  1010 

1016  1013  1013 
1015  1013  1008 


1009 
1011 
1010 
101  1 
1008 

1010 
1009 
1011 
1009 
1010 


1006.3  1007.0  1008.6  1010.0  1010.7  1011.0  1012.8  1012.1  1011.6  1010.5  1008.3  1006.6   1009.6 


MEAN 

1014 
1016 
1015 
1016 
1013 

1014 
1014 
1016 
1014 
1015 


MEAN   1011.3  1012.0  1013.6  1015.0  1015.7  1016.1  1017.8  1016.7  1016.6  1015.5  1013.3  1011.6   1014.6 
TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

24 

9 

23 

21 

2 

15 

9 

1962 

22 

1 

22 

22 

3 

16 

1 

1963 

23 

1 

23 

20 

9 

18 

8 

1964 

23 

7 

22 

19 

7 

17 

3 

1965 

24 

9 

24 

18 

4 

16 

9 

1966 

24 

9 

24 

18 

4 

16 

9 

1967 

24 

0 

23 

20 

2 

17 

8 

1968 

23 

7 

23 

21 

2 

15 

2 

1969 

23 

7 

23 

21 

3 

17 

9 

1970 

23 

9 

25 

5 

21 

9 

19 

5 

10 

7 

13 

9 

14 

0 

8 

5 

1  1 

1 

13 

6 

12 

5 

1  1 

1 

13 

6 

9 

6 

1  1 

2 

13 

9 

10 

5 

1  1 

3 

12 

7 

10 

5 

1  1 

3 

12 

7 

10 

5 

1  1 

9 

14 

3 

12 

9 

13 

0 

13 

7 

12 

1 

10 

5 

14 

1 

10 

8 

1  1 

9 

15 

3 

17.1 
16.4 
17.0 


MEAN  23.9         23.6 

PRECIPITATION    MM 
TEAR  JAN  FEB 


1961 

164 

4 

70 

5 

239 

1 

84 

9 

34 

9 

112 

8 

64 

3 

69 

2 

158 

7 

139 

4 

86 

1 

166 

7 

1391 

0 

1962 

94 

1 

30 

9 

130 

8 

255 

9 

29 

7 

70 

0 

224 

5 

66 

6 

138 

9 

50 

9 

58 

0 

224 

1 

1  374 

1963 

179 

5 

136 

5 

131 

1 

125 

7 

119 

2 

220 

2 

45 

1 

189 

1 

115 

4 

165 

5 

177 

1 

137 

0 

1  741 

1964 

59 

4 

109 

8 

220 

8 

58 

5 

47 

5 

36 

7 

19 

2 

47 

1 

92 

4 

103 

2 

41 

3 

54 

6 

890 

1965 

71 

3 

50 

0 

22 

5 

109 

6 

39 

0 

37 

1 

33 

2 

66 

0 

78 

3 

29 

4 

70 

6 

96 

4 

703 

1966 

21 

0 

33 

0 

353 

0 

137 

1 

19 

8 

96 

5 

33 

4 

7 

5 

14 

1 

68 

8 

21 

8 

90 

4 

896 

1967 

52 

6 

26 

6 

19 

2 

74 

0 

145 

6 

144 

7 

198 

0 

143 

1 

50 

1 

340 

6 

69 

6 

3 

9 

1268 

1966 

24 

8 

75 

3 

51 

9 

10 

3 

35 

0 

1  16 

1 

80 

5 

33 

4 

28 

5 

132 

0 

186 

4 

350 

9 

1125 

1969 

6 

1 

40 

5 

84 

3 

38 

7 

302 

3 

73 

2 

78 

2 

16 

0 

50 

3 

48 

4 

37 

B 

74 

7 

850 

5 

1970 

84 

9 

1 1 

7 

81 

2 

132 

4 

208 

6 

70 

8 

80 

2 

105 

7 

90 

4 

126 

2 

21 

6 

60 

8 

1074 

5 

58.5       133.4       102.7 


n . 7        120.4  77.0        126.0        1131.5 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


TREINTA  Y  TRES  URUGUAY              HMO  86500  33  11S  054  21W     5  M 
NOTES  ON  P«GE  28 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN      FEB  MAR  APR      MAY  JUN  JUL  AUG      SEP      OCT  NOV      DEC  MEAN 

1961   1008.0  lOOS.O  1011.0  1013.0  1014.0  lOlfc.O  lOlfc.O  1013.0  1012.0  1010.0  1008.0  1008.0  1011.5 

nb2   1009.0  1008.0  1010.0  1014.0  1015.0  1015.0  lOlS.O  1014.0  1015.0  1015.0  1011.0  1010.0  1012.9 

1'?fc3   1008.0  1011.0  1011.0  1012.0  lOlfe.O  1015.0  1015.0  1013.0  1012.0  1013.0  100"3.0  1010.0  1012.1 

1'3b4   1009.0  1008.0  1012.0  1014.0  1016.0  1015.0  1017.0  1015.0  1015.0  1014.0  1011.0  1007.0  1012.8 

1965   1008.0  1008.0  1012.0  1012.0  1013.0  1016.0  1014.0  1013.0  1013.0  1011.0  1012.0  1008.0  1011.7 


101  1 

0 

1013 

0 

1014 

0 

1016 

0 

1016 

0 

1013 

0 

1012 

1010 

0 

1014 

0 

1015 

0 

1015 

0 

1019 

0 

1014 

0 

1015 

101  1 

0 

1012 

0 

1016 

0 

1015 

0 

1015 

0 

1013 

0 

1012 

1012 

0 

1014 

0 

1016 

0 

1015 

0 

1017 

0 

1015 

0 

1015 

1012 

0 

1012 

0 

1013 

0 

1016 

0 

1014 

0 

1013 

0 

1013 

1010 

0 

101  1 

0 

1015 

0 

101  1 

0 

1015 

0 

1016 

0 

1017 

101  1 

0 

1014 

0 

1013 

0 

1014 

0 

1015 

0 

1013 

0 

1014 

1012 

0 

1014 

0 

1015 

0 

1018 

0 

1018 

0 

1017 

0 

1016 

1011 

0 

1013 

0 

1013 

0 

1013 

0 

1016 

0 

1015 

0 

101  1 

101  1 

0 

1012 

0 

1013 

0 

1015 

0 

1018 

0 

1016 

0 

1014 

1966  1008.0  1008.0  1010.0  1011.0  1015.0  1011,0  1015.0  1016.0  1017.0  1013.0  1011.0  1007.0   1011.8 

1967  1009.0  1007.0  1011.0  1014.0  1013.0  1014.0  1015.0  1013.0  1014.0  1011.0  1011.0  1009.0   1011.8 

1968  1009.0  1009.0  1012.0  1014.0  1015.0  1018.0  1018.0  1017.0  1016.0  1012.0  1009.0  1008.0   1013.1 

1969  1006.0  1006.0  1011.0  1013.0  1013.0  1013.0  1016.0  1015.0  1011.0  1014.0  1010.0  1009.0   1011.4 

1970  1009.0  1009.0  1011.0  1012.0  1013.0  1015.0  1018.0  1016.0  1014.0  1011.0  1010.0  1005.0   1011.9 

MEAN  1008.3  1008.3  1011,1  1012,9  1014.3  1014.8  1016.3  1014.5  1013.9  1012.4  1010.2  1008.1   1012.1 
SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB      MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1961  1012.0  1013.0  1015.0  1017.0  1018.0  1020.0  1020.0  1017.0  1016.0  1014.0  1012.0 

1962  1013.0  1012.0  1014.0  1018.0  1019.0  1018.0  1023.0  1018.0  1019.0  1018.0  1014.0 

1963  1012.0  1015.0  1015.0  1016.0  1020.0  1018.0  1018.0  1016.0  1016.0  1016.0  1013.0 

1964  1013.0  1011.0  1016.0  1018.0  1020.0  1019.0  1021.0  1019.0  1018.0  1017.0  1015.0 

1965  1011.0  1011.0  1015.0  1016.0  1017.0  1019.0  1018.0  1017.0  1017.0  1015.0  1015.0 

1966  1012.0  1012.0  1014.0  1015.0  1019.0  1015.0  1018.0  1020.0  1021.0  1016.0  1015.0 

1967  1011.0  1013.0  1015.0  1018.0  1017.0  1017.0  1019.0  1017.0  1017.0  1015.0  1015.0 

1968  1013.0  1013.0  1016.0  1018.0  1019.0  1021.0  1022.0  1021.0  1019.0  1016.0  1013.0 

1969  1010.0  1012.0  1015.0  1017.0  1016.0  1017.0  1020.0  1019.0  1015.0  1017.0  1014.0 

1970  1013.0  1012.0  1015.0  1016.0  1016.0  1018.0  1022.0  1019.0  1018.0  1015.0  1014.0 

MEAN  1012.0  1012.4  1015.0  1016.9  1018.1  1018.2  1020.1  1018.3  1017.6  1015.9  1014.0 

CLINO  1011.5  1012.7  1014.6  1016.9  1018.5  1018.9  1019.8  1019.1  1017.8  1016.9  1014.2 

TEMPERATURE  OEG  C 


16.3 
16.8 
15.5 


1011 

0 

1015 

4 

1013 

0 

1016 

6 

1014 

0 

1015 

8 

1010 

0 

K  16 

4 

1012 

0 

1015 

3 

101  1 

0 

1015 

7 

101  3 

0 

1015 

6 

1012 

0 

1016 

9 

1012 

0 

1015 

3 

1009 

0 

1015 

6 

101  1 

7 

1015 

9 

1012 

2 

1016 

1 

1961 

22 

6 

1962 

21 

5 

1963 

22 

6 

1964 

22 

5 

1965 

23 

2 

1966 

21 

9 

1967 

21 

8 

1968 

22 

8 

1969 

21 

9 

1970 

20 

6 

18 

4 

20 

0 

14 

8 

17 

6 

15 

5 

17 

3 

14 

3 

16 

6 

16 

5 

18 

6 

13 

9 

18 

5 

17 

6 

19 

2 

16 

8 

20 

7 

14 

3 

18 

2 

14 

7 

16 

8 

15 

7 

18 

a 

15 

8 

18 

9 

PRECIPITATION  MM 
YEAR    JAN     FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC      TOTAL 
1961    133.0    16.0   125.0    19.0    13.9   123.4   141.0   196.0   241.0    96.0    53.0    72.0   1229. 


1962 


1969 


16 

0 

125 

0 

19 

0 

13 

9 

123 

4 

141 

0 

196 

0 

241 

0 

96 

0 

53 

30 

0 

43 

0 

103 

1 

77 

0 

46 

5 

205 

8 

68 

2 

138 

0 

26 

9 

56 

127 

4 

152 

5 

141 

3 

45 

0 

178 

4 

54 

8 

158 

1 

249 

4 

148 

2 

327 

1  17 

6 

172 

7 

92 

0 

39 

4 

108 

0 

90 

0 

73 

8 

27 

9 

185 

5 

45 

6 

4 

47 

8 

161 

7 

31 

4 

1  1 

8 

95 

4 

88 

5 

136 

6 

77 

3 

60 

43 

7 

142 

5 

109 

6 

1  7 

5 

104 

0 

108 

2 

90 

1 

31 

3 

301 

5 

1  7 

99 

4 

27 

2 

63 

2 

277 

6 

380 

3 

165 

8 

219 

0 

67 

2 

149 

2 

48 

84 

3 

200 

1 

27 

6 

71 

6 

73 

0 

113 

3 

49 

5 

131 

0 

70 

6 

139 

31 

9 

48 

9 

10 

3 

236 

0 

83 

8 

54 

2 

34 

3 

69 

2 

53 

8 

44 

17 

4 

108 

4 

1  71 

3 

123 

6 

154 

0 

103 

2 

172 

8 

62 

4 

167 

9 

1  1 

57 

4 

106 

8 

89 

9 

93 

3 

126 

3 

113 

2 

115 

0 

115 

4 

127 

7 

80 

92 

87 

131 

79 

117 

78 

103 

114 

104 

73 

937. 


1963  96.2  127.4  152.5  141.3  45.0  178.4  54.8  158.1  249.4  148  2  327  3  122  3  1800 

1964  15.0  117.6  172.7  92.0  39.4  108.0  90.0  73.8  27  9  185  5  45  9  59  2  1027' 

1965  15.7  6.4  47.8  161.7  31.4  11.8  95.4  88.5  136.6  77.3  60  7  143.3  87b! 

1966  126.3  43.7  142.5  109.6  17.5  104.0  108.2  90.1  31  3  301  5  17  0  154  5  1246 

1967  66.4  99.4  27.2  63.2  277.6  380.3  165.8  219.0  67.2  149  2  48  2  712  1634' 

1968  56.2  84.3  200.1  27.6  71.6  73.0  113.3  49.5  131.0  70  6  139  0  203  3  1219' 


792. 


1970    133.8    17.4   108.4   171.3   123.6   154.0   103.2   172.8    62.4   167.9    11.6   123^2   1349 

-"f?.-     Z--*    5Z-^   '2^-®    ^''•^    ''•'•^   126.3   123-2   115.0   115.4   127.7    80.3   109.6   1211. 
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VENEZUELA 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


BARCELONA                                        VENEZUELA               WMO  BOAI?  10  07N  064  41W        M 

NOTES  ON  PAGE  30 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  1013. g  1014.9  1013.4  1013.0  1014.3  1014.8  1015.1  1014.8  1013.5  1012.1  1012.5  1014.1  1013.9 

1962  1015.4  1015.3  1013. b  1013.8  1013.7  1015.0  1015.8  1014.9  1014.0  1013. fe  1012.5  1013. &  1014.3 

1963  1014.0  1014.4  1014.5  1013.0  1014.1  1015.4  1015.0  1013.9  1012.7  1012.3  1012.5  1013.3  1013.8 

1964  1014.9  1013.3  1014.3  1013.8  1013.9  1013.8  1014.3  1013.7  1013.0  1012.5  1012.8  1013.1  1013.6 

1965  1013.8  1013.5  1014.7  1013.6  1013.0  1015.4  1014.7  1013.8  1012.3  1012.8  1012.6  1013.2  1013.6 

1966  1013.9  1014.8  1013.4  1013.6  1013.9  1014.0  1014.7  1015.2  1014.3  1013.0  1011.3  1011.7  1013.7 

1967  1014.1  1014.4  1014.3  1013.8  1014.1  1014.1  1015.1  1015.3  1014.2  1013.3  1011.7  1013.7  1014,0 

1968  1013.9  1013.8  1014.2  1013.2  1013.7  1013.4  1013.8  1012.9  1011,5  1010.7  1010.8  1011,6  1012,8 

1969  1010.7  1010.3  1011.0  1010,2  1010.4  1011.6  1013.3  1011.7  1010.6  1009.9  1009.9  1010.9  1010.9 

1970  1013.8  1012.2  1011.7  1011.9  1011.3  1012.9  1013.2  1011.9  1011.6  1009,7  1009,9  1010,4  1011,7 

MEAN  1013.8  1013.7  1013.5  1013.0  1013.2  1014.0  1014.5  1013.8  1012.8  1012.0  1011.7  1012.6  1013.2 
TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR     APR     MAY  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT  NOV  DEC  MEAN 

1961  25.8    25.3  26.4    27.3    27.6    26.8  25.9    25.8    26.6    26.8  25.6    24.8     26,2 

1962  24,7    24.5  26.6    27.4    28,8    27.1  26.4    26.4    26.8    27.3  26.9    26.0     26.6 

1963  25.7    25.9  26.3    27.4    27.0    26.5  26.2    26.7    26.6    27.7  26,8    26,0     26,6 

1964  24.2    25.3  26.5    27.1    27.5    26.7  25.6    25.6    25,3    26,3  26,0    25.4     26.0 

1965  25.5    25.0  25.9    26.8    27. C    25.9  26.2    25.8    26.3    26.7  26.5    26.1     26.1 

1966  25.3    25.7  26.5    27.3    27.8    26.4  25.8    26.0    25.9    26.6  26.2    25.9     26.3 

1967  25.4    25.4  26.4    26.7    27.1    26.5  25.2    25.2    26.2    26.1  26.2    25.3     26.0 

1968  24.9    25.6  26.6    27.5    27.0    26.3  26.1    26.2    26.7    27.1  26.4    26  1     26  4 

1969  25.7    26.5  27.4    28,7    29.1    27.9  26.9    26.0    27.2    26.8  26  7    26  6     27  1 

1970  25.7    26.4  27.2    27.6    28.2    26.8  26.0    26.2    25.8    27.0  26  8    26  3     26  7 


PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1^61       1        0  0  0  0  91  67  170  96  94  111  22      652 

1"562      B        2  0  1  21  130  95  97  53  14  6  59       486 

1963      0       0  2  1  155  101  77  112  162  53  26  12       701 


1964 
1965 

1966 
1967 
1968 


130 

95 

101 

77 

66 

180 

97 

76 

163 

129 

116 

207 

616 
651 

781 
654 
403 


1969  17  1  0  0  45  58       73  296  42      133  42  290  997 

1970  22  6  3  1  68  136  246       70  174       69  4  50  849 

MEAN  8,5  7,0       ,8  5,0  42.8  105.7  122.7  143.4  87  4    52  9  44  0  58  B  679 

CLINO  8  3  6  6  36  108  141  117  63      49  5?'  ?3 '  til' 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


BARQUISIMETO  VENEZUELA  HMO  B0410   10  04N  Ofc"9  l^H 

NOTES  ON  PAGE  30 

STATION  PRESSURE  MB 
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4 
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b 
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8 
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3 
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9 
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5 
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7 
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4 
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b 
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2 
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0 
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2 
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b 
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0 
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2 

943 

1 
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0 
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7 
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2 
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9 

nfcb 
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3 
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t 
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b 
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9 
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2 
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9 
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3 
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1 

942 

5 
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3 

943 

9 

196.7 
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1 
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2 
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9 

944 

b 

945 

1 
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0 

945 

5 

945 

3 

944 

4 

944 

1 

943 

2 
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0 
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8 

ISbB 
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2 
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3 
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1 
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7 
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7 
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5 

945 

9 

945 

4 

944 

2 

943 

8 
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0 

944 

3 

944 

8 
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4 
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1 
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9 
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7 
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5 
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5 

944 

2 

943 

3 
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9 
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9 

943 

8 

943 

8 

l'?70 

945 

1 
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0 

944 

b 
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4 
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1 

945 

0 
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9 
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943 
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MEAN    944.7   944. b   944. b   944.3   944.4   945.0   945.1   944.7   943.9   943.4   943.4 
TEMPERATURE  DEG  C 


22.8  23.9    24.7    24.0    23.8  22.1  23.8 

22.9  23.2    23.9    24.1     23. b  23. b  23.5 

23.3    23.5    23.8    24.4    23.5  22.7  23.8 

.9  22.7  23.1 


19b1 

23 

b 

19b2 

23 

3 

19b3 

23 

5 

19b4 

23 

2 

19b5 

22 

4 

19feb 

23 

7 

19b7 

22 

b 

19b8 

22 

0 

19b9 

23 

0 

1970 

23 

5 

23 

5 

23 

8 

23 

7 

24 

0 

24 

8 

23 

8 

23 

1 

23 

9 

MEAN  23.1  23.5  24.1  24.3  24.2  23.4    23.1  23. b  24.1  24.2    23.9  23.3  23. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

19bl  0  0  0  54  13  143       71  41  22  23       34  20  421 

19b2  0  0  10  32  99  128      b8  30  39  31       19  5  4bl 

19b3  1  2  0  114  119  b9       33  33  54  27       42  2  49b 

19b4  0  0  0  47  37  1b1       5b        8  3b  59       28  lb  448 

19b5  19  12  0  18  29  54       74  109  lb  59       38  18  446 

19bb  10  7  0  90  47  128  101  31  15  lb  103  3b  584 

19b7  1  0  lb  49  122  98  134  b8  14  23       48  47  620 

19b8  1  0  5  82  65  65  136  77  22  39        1  9  502 


1969 


54  1 


1970      13       28        7       35       23       30       42       56       70       20       28       92       444 
MEAN       5.3     5.3      3.8    70.7    58.8    90.9    77.0    50.3    31  5    3fe  S    3B  ?    27  7    aqt 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CARACAS  -MAIOUETIA-  VENEZUELA             HMO  80415   10  3fcN  Ofcb  BSW     4  M 
NOTES  ON  PAGE  30 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

19fe1   1014.8  1015.7  1014.2  1013.6  1014.4  1014.8  1014.8  1014.5  1012.'?  1011.5  1012.5  1014.1  1014.0 

1'3b2   IOIfc.1  1015.8  1014.2  1014.3  1013.7  1014. b  1015.3  1014.3  1013.4  1 0 1  3 .  fc  1013.4  1015.2  1014.5 

1"3fc3   1014. q  1015. b  1015. b  1014.3  1014. b  1015.8  1015.5  1014.1  1013.3  1012.1  1013. b  1014.7  1014.5 

1"3b4   101b. 1  1014.4  1015.7  1015.2  1014.7  1015.3  1015.0  1014.4  1013.8  1013.5  1 0 1 3 .  "9  1014.8  1014.7 

1'9b5   1015.3  1015.3  1015.8  1015.4  1014.4  101b. 3  1015.7  1014. g  1013.7  1013.5  1013.3  1 0 1 3  .  ^  1014.8 

1"3bb   1014.2  1015.5  1014.5  1014.7  1014.7  1014.8  1014. b  1014.5  1013.5  1012.5  1011.8  1013.0  1014.0 

igb?   1015.2  1014.2  1014.2  1013.3  1013.3  1013.0  1013.8  1013.7  1012.1  1011.5  1011.5  1013.9  1013.3 

1868   1014.0  1013.3  1014.2  1013.1  1012.8  1013.8  1014.4  1013.4  1011.8  1011.4  1011.9  1012.7  1013.1 

1969  1011.8  1011.6  1012.2  1011.3  1010.4  1011.7  1013.3  1011.7  1010.7  1010.2  1011.3  1011.7  1011.5 

1970  1013.4  1013.5  1013.0  1012.9  1012.2  1013.2  1013.5  1012.1  1011.8  1010.1  1011.1  1011.1  1012.3 

MEAN   1014.6  1014.5  1014.4  1013.8  1013.5  1014.3  1014. b  1013.8  1012.7  1012.0  1012.4  1013.5  1013.7 
TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

24 

.8 

1962 

24 

.5 

1963 

24 

.7 

19b4 

24 

.0 

19b5 

24 

.  1 

19bb 

24 

.7 

19b7 

23 

.9 

1968 

24 

.0 

1969 

24 

.3 

1970 

24 

.8 

25.6 

2b. 1 

25.3 

2b.  1 

24.7 

25.9 

.2  24. b  25.5  25.7  2b . 4  25. b  2b . 1  27.2  27.0  2b . 3  25.9  25. 

.5  25.2  25.8  2b. 8  2b. 9  2b . 3  2b. 9  27.4  27.0  2b. 5  25.4  2b. 

.9  26.1  26.9  27.9  28.0  27.0  27.2  27.9  27.5  27.1  25.9  26. 

.2  25.2  25.9  27.0  27.0  26.7  27.0  27.2  27.7  26.4  25.6  26. 

MEAN     24.4    24.5  24.8  25.8  26.5  26. b  26.4  26.9  27.5  27.4  26.6  25.4  2b. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  0       8  1  4       2  25  115  48  75  51  81  19  429 

1962  9       6  10  185  113  44  63  60  11       6  35  533 

1963  4        0  70  28  50  40  42  20  74  24  89  4  445 

1964  1       2  24  1  16  93  115  16  69  46  26  27  436 

1965  203      26  0  14        7  43  83  86  18  65  24  15  584 

19bb     14       31  0  114        6  54  44  52  42  101  117  18b  7b1 

19b7     33      27  54  21  27        9  67  19  39  44  101  54  495 

1968  30      28  33  47  31  95  32  13  74  30       5  24  442 

1969  74       75  b  7  11  21  106  43  31  100  73  78  625 

1970  55      10  250  2  33  78  77  78  15  39  39  22  698 

MEAN     42.3    21.3  43.9  23. B  36.8  57.1  72.5  43.8  49.7  51.1  56.1  46  4  544 


WORLD  WEATHER  RECORDS 
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CftRACAS  OBSERV  CAJIGAL  VENEZUELA               WHO  80499   10  30N  Ofeb  5bW   103  M 

NOTES  ON  PAGE  30 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAT     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

13bl  833.8  300.4 

13b2  300.3  300.1 

1963  300.2  300.4 

13b4  300.8  833.4 

13b5  833.3  899. b 

19fcb  833.8  301.0 

13fe7  899.4  900.2 

13fcB  900.0  899.5 

13b3  833.0  838.3 

1970  900.7  900.2 

MEAN  300.0  900.0   899.3   833.5   300.0   300.5   300.3   300.3   833. b   838.3   B3B.7   899.4 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC 

19bl     13.0  13.0    20.0    21.4    22.5    22.0    21.2    21. b    21.2    21.5    20.3    13.7 

13b2     13.2  18.7    20.0    20.7    21.3    20.8    21.2    21.0    21.4    21.2    20.5    13.5 

13b3     18. b  18.3    20.3    20.2    20.5    20.7    20 . b    21. b    21.5    21.3    20.4    20.1 

13b4     13.0  20.1    20.7    20.3    22.2    20. b    20.7    20.3    21.2    20.3    20. b    IB.b 

13b5     18. b  13.3    20. b    13.3    21.5    21.0    21.2    21.2    21.7    21. b    21.0    20. b 

13bb     21.0  2 

13b7     18.7  1 

13b8     18.5  1 

13b3     13.4  1 

1370     13. b  1 

MEAN     13.2  13.3    20.2    20.3    21.7    21.3    21.0    21.3    21.4    21.3    20.4     13.7     20. 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      TOTAL 

13b1       1  3  4        1       10      44      lb8     120     111       h2                33       33      b5b 

13b2      b  3  8        1       31      144      30     152      b7      8b      b3      40       751 

13b3     23  0  1       50     208     147      31       33     158      b7       34       13      351 

13b4      2  0  0       b     104     197      154      14B      108     101       52       30      902 

19b5     37  51  0       b      82     125     135     111       81       67       54        b      815 


21 

5 

20 

8 

19 

8 

21 

3 

21 

3 

20 

0 

21 

4 

21 

5 

20 

8 

21 

8 

20 

7 

21 

1 

21 

1 

21 

4 

19 

8 

10 

44 

lb8 

120 

1  1  1 

91 

144 

90 

152 

b7 

208 

147 

91 

93 

158 

104 

197 

154 

14B 

108 

82 

125 

135 

1  1  1 

81 

45 

1b8 

108 

102 

b8 

50 

51 

132 

73 

105 

141 

13b 

120 

59 

128 

59 

73 

82 

132 

115 

8b 

182 

132 

149 

109 

19bb  21  20  0  71      45  lb8  108  102  b8  1 bb  130  52  1011 

1967  17  2  12  20      50      51  132  73  105  17b  35  27  760 

196B  2  44  H  hb  141  13b  120  53  128  50      43  30  829 

1363  40  36  33  64      59      73  82  132  115  183  65  57  339 

1970  27  0  82  28  8b  182  132  149  109  83       71  47  996 

MEAN  18.2  15.3  14.4  31.3  87.6  12b. 7  127.2  113.3  105.0  104.1  82.6  34  1    861 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CIUOAD  BOLIVAR                             VENEZUELA             HMO  SOtii  08  0"3N  0fc3  33H  A    » 

NOTES  ON  PAGE  30 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY      JUN  JUL  AUG     SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

TJbl  1013.3  1014.5  1012.8  1012. b  1014.1  1014.5  1014.5  1014.1  1012.'?  1011.3  1011. b  1013.3  1013.3 

l'?b2  1014.5  1014.3  1012.8  1012. B  1012.8  1014.3  1015.2  1014.1  1013.0  1012.3  1011.8  1 0 1 2 .  S  1013.4 

1963  1013.3  1013.7  1013.9  1012.3  1013.3  1014.5  1013.9  1012.9  1012.0  1011.7  1011.7  1013.1  1013.0 

19b4  1014.2  1012.5  1013.3  1012. b  1013. b  1013.1  1013. b  1013.1  1012.5  1011.9  1012.3  1012. b  1012.9 

19b5  1013.0  1013.7  1014. b  1012.9  1012.9  1015.1  1014.0  1013.0  1012.1  1011.4  1011.1  1011.8  1013.0 

19bb  1012.7  1013.4  1012.1  1012.5  1012.8  1013.3  1013.5  1013. b  1012.9  1011. b  1010.7  1011.4  1012.5 

19b7  1013.8  1013.9  1013.5  1013.5  1014.5  1014. b  1015,2  1015.2  1013.9  1013.4  1011.8  1014. b  1014.0 

1968  1015.1  1014.3  1015.0  1013.4  1013.8  1015.0  1015.2  1014.2  1013.0  1012.1  1012.2  1013.0  1013.9 

19b9  1011.7  1011. b  1012. b  1011.7  1012.2  1013.3  1014.9  1013.2  1011.9  1011.1  1010,9  1011.9  1012.3 

1970  1013. b  1013.0  1013.0  1012.9  1012.5  1014.1  1014.5  1013.0  1012.4  1010.8  1010.9  1011.8  1012.7 

MEAN  1013.5  1013.5  1013.4  1012.7  1013.3  1014.2  1014.5  1013. b  1012.7  1011.8  1011.5  1012. b  1013.1 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR  JAN     FEB  MAR  APR     MAY     JUN  JUL  AUG      SEP  OCT  NOV  DEC  MEAN 

19b1  2b. 7    27.0  28.2    28.9    28.7    27.3    27.0    27.5    27,5    28.2    27.3    2b. b  27  .b 

19b2  2b. 3    2b. 7  28.3    28.9    29.1    27.0    2b. 8    27.2    28.3    28.7    28.3    27.1  27.7 

19b3  2b. 9    27.4  27.4    28.7    27.1    2fc . B    2b. 9    27.9    28.4    28.5    27.1    2b . 7  27.5 

19b4  2b. 4    27.1  27.9    28.2    28.5    27.4    2b. 5    27. b    28.2    27.9    27.7    25.3  27.4 

19b5  2b. b    25.7  27,5    28. b    27.9    25.9    27.2    2b. 9    28.2    28.2    27.5    27.3  27.3 

19bb  27,2    27.2  28.4    28.8    28.8    27.1    27.1    27.3    28. 0    20.1    27.7    2b. b  27.0 

19b7  2b. 0    2b. 9  27.5    28.2    27.2    2b . 7    2b. 2         27.0    27. b    27.8    27.3    2b . 7  27.1 

19b8  2b. 3    2b. 7  27. b    28.1    27. b    2b. b         27.1    27.5    28.1    28.4    28.1    27.1  27.4 

19b9  2b. 7    27.8  28.7    28.9    29.3    27.9    27.4    27.0    28.2    28.1    28. b    27.9  28.0 

1970  25.5    28.5  29.5    29.3    28.9    27.4    2b. 9    27.1    27.9    29.0    27.2    27.1  27.9 

MEAN  2b. 5    27.1  28.1    28.7    28.3    27.0    2b. 9    27.3    28.0    27.5    27.7    2b. 8  27.5 


TOTAL 

1028 
1055 
1089 
878 
10b3 

1212 
819 
739 
995 

1275 


PRECIPITATION 

MM 

YEAR 

JAN 

FEB 

19bl 

23 

0 

19b2 

5 

0 

19b3 

13 

b 

19b4 

10 

0 

19fe5 

3 

3b 

19b& 

1 

0 

1967 

32 

4 

1968 

17 

49 

1969 

1 

30 

1970 

79 

5 

MEAN 

18.4 

13 

CLINO 

3b 

19 

15 

101 

210 

105 

21 

149 

258 

489 

lb8 

255 

201 

121 

70 

140 

399 

b3 

133 

2b1 

203 

140 

112 

191 

495 

102 

10b 

b1 

145 

1  10 

14b 

153 

104 

48 

12b 

159 

171 

118 

1  19 

25b 

245 

2b4 

101  .b 

172. b 

243.1 

15b 

97 

139 

IbO 

180 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


CORO  VENEZUELA             WMO  80403  11  25N  OfeS  41H     1  M 

NOTES  ON  PAGE  30 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG  SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

ISfcl   1013.3  1014.1  1012.7  1011.7  1012.5  1013.1  1013.3  1 0 1 2 . S  1011.5  1010.0  1011.8  1013.0  1012.5 

1>962   1014. q  1014.7  1013.2  1013.1  1012.6  1013.1  1013.4  1012.7  1011.6.  1011.8  1012.1  1013.4  1013.1 

n63   1013. '5  1014.0  1013. g  1012. -S  1012.8  1013.4  1013.3  1012.0  1011.4  1011.2  1012.4  1012.6  1012.8 

1S64   1014.1  1012.4  1013.5  1012. ^  1012.1  1012.7  1012.8  1 0 1 1 . ^  1011.2  1011.2  1011,8  1013.5  1012.5 

1'?fe5   1013.7  1013.2  1013.8  1013.0  1011.4  1013.4  1013.2  1012.1  1010.6  1011.1  1011.1  1011.5  1012.3 

1966  1011.4  1013.3  1011.8  1012.4  1012.4  1012,5  1012.1  1012.6  1012.0  1011.1  1011.0  1012.1  1012.1 

1967  1014.0  1014.1  1014.3  1013.5  1013.3  1012.9  1014.0  1013.4  1011.5  1011.5  1011.5  1013.8  1013.2 

1968  1014.2  1013.5  1014.5  1013.6  1012.5  1013.8  1014.3  1013.2  1011.5  1011.3  1011.7  1013.0  1013.1 

1969  1012.0  1011.8  1012.0  1011.3  1010.4  1011.2  1012.9  1011.4  1010.5  1010.5  1010.7  1012.2  1011.4 

1970  1013.7  1013.9  1013.3  1013,2  1012.3  1013.3  1013.6  1012.1  1011.7  1010.5  1011.6  1011.4  1012.6 

MEAN   1013.5  1013.5  1013.3  1012.8  1012.2  1012.9  1013.3  1012.4  1011.4  1011.0  1011.6  1012.7  1012.6 
TEMPERATURE  OEG  C 


1961 

26 

6 

26 

6 

27.0 

1962 

26 

4 

26 

1 

27.0 

1963 

26 

3 

26 

9 

27.1 

1964 

26 

6 

27 

0 

27.0 

1965 

25 

0 

25 

2 

26.8 

1966 

27 

4 

26 

5 

27.1 

1967 

25 

8 

26 

3 

26.1 

196B 

25 

9 

26 

0 

26.7 

1969 

26 

5 

26 

S 

28.1 

1970 

27 

1 

26 

7 

27.1 

28 

2 

27 

5 

28 

6 

28 

7 

28 

7 

26 

9 

28 

6 

28 

9 

28 

6 

29 

1 

28 

6 

28 

2 

28 

7 

28 

4 

29 

3 

29 

1 

29 

3 

27 

7 

28 

0 

28 

0 

28 

9 

29 

0 

28 

3 

27 

7 

28 

1 

28 

4 

28 

1 

29 

2 

28 

4 

28 

0 

28 

2 

28 

9 

28 

8 

28 

8 

28 

3 

26 

8 

28 

5 

27 

6 

28 

6 

29 

2 

28 

9 

27 

1 

28 

3 

28 

2 

28 

7 

29 

2 

28 

7 

2B 

3 

29 

7 

29 

2 

29 

0 

29 

3 

27 

8 

27 

6 

29 

3 

28 

3 

29 

1 

28 

6 

28 

4 

27 

3 

MEAN  26.4  26.4  27.0  27.5  28.4  28.6  28.3  28.8  29,0  28.5  27. 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 

1961  6  1  0  1  0  13  89  15  67  22  162 

1962  5  2  3  0  24  22  9  35  17      37  2 

1963  4  0  3  69  34  21  44  16  49  96  77 

1964  0  0  2  0  21  29  40  15  18       11  28 

1965  40  18  0  1  12  16  52  36  28  134  9 

1966  2  29  0  81  6  44  23  23  36  50  232 

1967  49  5  29  23  9  16  65  26  33  23  80 

1968  39  1  1  4  7  54  39  14  8  55  5 

1969  83  15  1  32  4       2  20  45  37  126  166 

1970  2  6  42  1  19        1  31  4  1 1  69  39 

MEAN  23.0  7.7  8.1  21.2  13.6  21.8  41.2  22.9  30.4  62  3  80 
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WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


GUIRIA  VENEZUELA  HMO  80423  10  35N  062  1 8W  M 

NOTES  ON  PAGE  30 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG     SEP  OCT  NOV     DEC  MEAN 

1361   1013.6  1014,9  1013.6  1013.4  1015,0  1014,6  1014.2  1013.7  1012.7  1011.4  1011.6  1013.2  1013.5 

1962  1014.8  1015.1  1013.5  1013.6  1013.3  1014.2  1014. B  1013.8  1013.0  1012.5  1012.1  1013.2  1013.7 

1963  1013.7  1014.3  1014.8  1013.0  1014.0  1015,4  1014.4  1013.5  1012.2  1012.2  1011,8  1013,5  1013.6 

1964  1014.7  1013.4  1014.6  1013.5  1014.1  1013.4  1013.6  1013.1  1012.7  1012.4  1012.7  1012.7  1013.4 

1965  1013.3  1014.2  1015.7  1012.9  1013.9  1015.8  1014.9  1013.8  1013.1  1012.5  1012,7  1013,3  1013.8 

1966  1013.8  1014.8  1013.8  1014,2  1014.3  1014.2  1014,4  1014.5  1014.1  1012.8  1011.1  1012,0  1013,7 

1967  1014.6  1015.1  1014.6  1014.5  1015.1  1015.2  1015.5  1015.4  1013.9  1013.6  1012.1  1014.7  1014.5 

1968  1014.9  1014.6  1015.4  1014.0  1015.1  1015.6  1016.1  1015.3  1013.9  1013.4  1013.2  1014.1  1014.6 

1969  1013.1  1013.0  1014.1  1013.2  1013.6  1014.0  1015.3  1013.5  1012.6  1011.8  1011.9  1012.8  1013.2 

1970  1014.6  1014.4  1014.4  1014.6  1013.7  1015.1  1015.3  1013.6  1013.4  1011.7  1011.7  1012.7  1013.8 

MEAN   1014.1  1014.4  1014.5  1013.7  1014,2  1014,8  1014,9  1014.0  1013.2  1012.4  1012.1  1013.2  1013.8 
TEMPERATURE  DEG  C 


26.0 
27.5 


27.2    26.9 


1961 

26 

7 

26 

5 

1962 

26 

1 

25 

5 

1963 

25 

8 

26 

3 

1964 

25 

5 

26 

1 

1965 

25 

0 

25 

1 

1966 

26 

5 

25 

9 

1967 

25 

9 

25 

8 

1968 

25 

8 

26 

1 

1969 

26 

1 

26 

4 

1970 

26 

8 

26 

6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  35  8  14  6  10  117  115  114  299  132  169  36  1055 

1962  14  16  5  2  6  165  223  70  106  210  67  21       905 

1963  23  28  23  21  90  162  150  120  148  113  75  58  1011 

1964  22  9  7  18  26  115  149  188  127  48  51  73      833 

1965  26  59  14  2  57  108  64  103  66  36  123  30      688 


1  1  7 

115 

1  14 

299 

132 

169 

165 

223 

70 

106 

210 

67 

162 

150 

120 

148 

1  13 

75 

115 

149 

188 

127 

48 

51 

108 

64 

103 

66 

36 

123 

152 

200 

193 

224 

142 

104 

61 

1  12 

182 

79 

59 

102 

71 

182 

116 

1  77 

52 

89 

164 

158 

129 

1  14 

64 

97 

166 

146 

125 

108 

138 

91 

1966  14  61       0  48  63  152  200  193  224  142  104  161  1362 

1967  56  21  21       8  41  61  112  182      79      59  102  48  790 

1968  9  11  23  18  101  71  182  116  177      52      89  52  901 

1969  65  23       1  39  47  164  158  129  114      64      97  11  912 

1970  23  28  22  32  37  166  146  125  108  138      91  147  1063 

MEAN  28.7  26.4  13.0  19.4  47.8  128.1  149.9  134.0  144.8    99.4    96.8  63  7    952 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP      OCT      NOV  DEC  MEAN 

1'5fe1   1011.2  1012.1  1011.0  1010.7  1011.2  1011.3  1011, fe  1011.2  1010.6  1 00<3  .  7  1010.8  1011.4  1011.1 

1Sb2   1013. fc  1012.7  1011.5  1011.4  1011.0  1011.5  1011.4  1011.5  1010. fe  1011.3  1011.3  1012.5  1011.7 

ISfeS   1012.'?  1013.2  1012.4  1011. S  1011.8  1011.5  1012.3  1011. b  1010.0  1003. "3  1010. S  1010.7  1011. b 

1'9b4   1012.2  1010.4  1011. b  1011.8  1011.7  1011.5  1011.3  1010.8  1010.5  1010.4  1010. b  1012.4  1011.3 

l^bS   1012.4  1011.4  1011. b  1012.0  1010.5  1011.5  1010. S  1010. b  1010.1  1010.3  1010.3  1010.3  1011.0 

l^bb   1003.8  1011.5  1010.7  1011.1  1011.2  1011.3  1010.7  1011.5  1011.0  1011.5  1011.7  1011.3  1011.2 

1367   1012.3  1013.3  1013.4  1012.8  1012.5  1012.1  1012.3  1012.2  1011,8  1011.4  1011.3  1013. b  1012.5 

13fe8   1013.5  1013.4  1014.2  1013.4  1012.4  1013.3  1013. b  1013.1  1012.0  1011.7  1012.4  1012.8  1013.0 

13b3   1012.0  1011.3  1012.0  1011,3  1010,3  1010,8  1011.5  1010.8  1003.8  1010.1  1003.1  1003.4  1010.8 

1370   1010.8  1010.3  1003.3  1003.7  1003. b  1003.3  1010.3  1003.2  1003.0  1008.5  1003.5  1008.7  1003.7 

MEAN   1012.1  1012,1  1011.8  1011. b  1011.2  1011.5  1011.7  1011.3  1010.5  1010.5  1010.9  1011,4  1011,4 

TEMPERATURE  OEG  C 

TEAR    JAN     FES  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP      OCT      NOV  DEC  MEAN 

28, fe    28.0    27 


13bl 

26 

7 

2b 

b 

1362 

27 

4 

27 

0 

1363 

27 

1 

27 

7 

1364 

26 

3 

27 

3 

1365 

26 

2 

2b 

7 

1366 

27 

3 

27 

3 

1367 

27 

1 

27 

0 

1368 

26 

5 

26 

3 

1363 

26 

3 

27 

5 

1370 

26 

b 

26 

7 

MEAN 

26 

3 

27 

1 

CLINO 

2b 

5 

2b 

7 

28 

b 

28 

3 

23 

0 

28 

1 

23 

3 

28 

7 

23 

3 

28 

3 

23 

3 

28 

0 

28 

1 

28 

4 

27 

3 

28 

B 

23 

2 

28 

2 

28 

8 

23 

1 

28 

4 

28 

2 

28 

8 

28 

3 

28 

7 

28 

3 

23 

b 

23 

5 

28 

3 

28 

b 

28 

2 

27 

3 

27 

7 

27 

3 

28 

0 

28 

1 

28 

1 

28 

3 

.4  28.0    28.4  28.5  28,7    28,8    28, b    28,0  27.7    27.6     28.0 

.1  27.8    28.4  28. b  28.5    28.7    28. b    27.3  27.8    27.1     27.8 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1361  0        0        0  38        0  61  5b        fc  80  20fe  34        7  548 

1362  0       1      74  26      80  113      17      b5      30      b3  111        0  586 


1363 


1370 


518 


1364  0  0  0  10  53  20  2b  82  113  77  53  11  457 

13b5  11  1  0  1  37  Ife  23  8  72  107  50  0  332 

1366  0  4  0  15  55  133  27  100  25  110  137  5B  724 

1367  0  0  0  123  b  24  23  28  85  b3  53  1  418 

1368  0  2  2  13  44  84  13  41  131  4fe  76  0  458 
1'563  6  0  4  3b  52  15  14  185  70  218  128  1b  744 


583 


73.1    114.0 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN  FEB     MAR  APR     MAY  JUN     JUL     AUG  SEP     OCT  NOV     DEC  MEAN 

igfel   1014.9  1015. b  1013. fe  1012. S  1014.3  1015.4  1016.0  1015.7  1014.4  1013.0  1013.2  1014.7  1014.5 

1962  1015.8  1015.2  1013.3  1013.3  1014.1  1015.6  1016.5  1015.5  1014.5  1013.9  1013.4  1014.5  1014.6 

1963  1014. 9  1014.9  1014.8  1013.6  1015.2  1016.5  1016.0  1015.2  1014.3  1014.0  1014.2  1015.4  1014.9 

1964  1016.5  1014.3  1014.7  1014.0  1014.1  1014.9  1015.1  1015.3  1014.9  1014.2  1014.2  1014.3  1014.7 

1965  1014.8  1014.7  1015.3  1013.9  1014.0  1017.0  1016.3  1015.6  1014.4  1014.0  1013.6  1014.0  1014.8 

1966  1014.4  1015.3  1013.8  1014.1  1015.0  1015.4  1015.4  1015.9  1015.3  1013.7  1012.6  1013.4  1011.5 

1967  1015.6  1015.4  1015.1  1014.8  1015.6  1015.7  1016.0  1015.9  1014. B  1014.1  1012.4  1014.9  1015.0 

1968  1015.0  1014.1  1014.9  1013.9  1015.3  1011.5  1015.9  1015.0  1013.9  1012.8  1012.9  1013.6  1014.1 

1969  1012.3  1011.9  1012.5  1012.1  1012.8  1013.9  1015.5  1014.0  1012.6  1012.6  1012.2  1013.2  1013.0 

1970  1014.7  1014.2  1013.2  1013.1  1013.4  1015.0  1015.6  1014.1  1013.-5  1011.8  1012.0  1012.3  1013.6 

MEAN   1014.9  1014.6  1014.1  1013.6  1014.4  1015.1  1015.8  1015.2  1014.3  1013.4  1013.1  1014.0  1014.4 
TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

23 

.  1 

23 

.2 

24 

.  7 

26 

.8 

1962 

23 

.  1 

22 

.9 

25 

.0 

25 

.8 

1963 

23 

.0 

23 

.9 

24 

.5 

25 

.0 

1964 

22 

.5 

24 

.  1 

25 

.0 

26 

.  1 

1965 

23 

,3 

23 

.8 

24 

.9 

25 

.6 

1966 

24 

.3 

24 

,2 

25 

.  4 

26 

.  7 

1967 

22 

.9 

23 

.7 

24 

.0 

25, 

.4 

1968 

23 

.2 

24 

.  1 

24 

.5 

25, 

.6 

1969 

23 

,8 

24 

.7 

26 

,  1 

26, 

,5 

1970 

23 

.6 

24 

.2 

25 

.3 

26, 

,3 

MEAN 

23, 

.3 

23 

,9 

24 

,9 

2b. 

,0 

CLINO 

23, 

.3 

24 

.0 

25, 

,2 

26  , 

2 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  2  0  0  4  21  105  194  148  100  94  42  14       724 

1962  12  0  37  8  122  197  116  255  66  91  20  11       935 

1963  12  0  0  100  139  150  106  250  250  60  79  9  1155 

1964  0  0  0  5  72  105  328  134  271  132  10  5  1062 

1965  3  2  0  0  90  163  92  195  66  107  129  2       849 

1966  0  3  11  115  223  128  187  119  68  38  61      944 

1967  0  0  0  29  128  94  76  74  134  44  19  7       605 

1968  0  0  0  33  164  148  48  138  58  65  55  4       713 

1969  35  29  27  94  95  226  151  292  43  98  33  18  1141 

1970  3  0  11  22  192  158  121  192  151  100  74  39  1063 
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MATURIN  VENEZUELA  WMO  80435  03    <t5N  Ofc3  IIW     fc  M 
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SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FEB     MAR     APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

l"3bl   1014. b  1015.'?  1014.5  1014.3  1015.7  1015. b  1015.2  1014.7  1013.5  1012.3  1012.5  1014.3   1014.4 

1'5b2   1015.7  1015.5  1014.1  1014.4  1014.1  1015.2  1015. S  1014.8  1014.3  1013.4  1013.0  1014.0   1014.5 

1'9b3   1014. b  1014.9  1015.5  1013. b  1014. b  1  0 1  b  .  "3  1015.1  1014.1  1013.2  1013.3  1013.3  1  0 1  4  .  g   1014.5 

l<3b4   101b. 0  1013.7  1014.2  1013.3  1014.0  1013.4  1013.8  1013.1  1012.7  1012.4  1012. b  1012.5   1013.5 

l'3b5   1013.1  1013.8  1014.8  1013.0  1013.1  1015.2  1014.3  1013.4  1012.5  1011.9  1011.7  1012.4   1013.3 

19bb   1013.0  1014.0  1012.8  1013.0  1013.1  1013.3  1013.4  1013.5  1013.2  1011.7  1010.2  1011.0   1012.7 

19b7   1013.7  1014.0  1013.2  1013.1  1013.8  1013.8  1014.1  1014.1  1012.5  1011. b  1010.3  1012.3   1013.0 

19b8   1012.2  1013.1  1013.5  1012.2  1013.2  1014.3  1014.8  1013.8  1012.5  1011.7  1011.7  1012.5   1013.0 

^Sb")       1011.2  1011.4  1012.7  1011.9  1012. -1  1013.5  1014.5  1013.2  1011.5  1011.3  1011.0  1011.8   1012.2 

1970   1014.1  1013.3  1013.5  1013.3  1013.3  1014.1  1014.1  1012.7  1012.1  1010. b  1010. b  1011. b   1012.8 

MEAN   1013.8  1014.0  1013.9  1013.2  1013.7  1014.5  1014.5  1013.7  1012.8  1012.0  1011.7  1012.7   1013.4 

TEMPERATURE  DEG  C 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

2b. 3  27.0  27.3  2b. 8  25.8  25.9  2b . 3  2b . 4  25.8  25.3  2b . 1 
2b. 0  2b, 7  27.5  25.1  25.7  2b . 3  2b . 3  27.0  2b. 4  25.3  2b. 0 
25.7  27.2  25.9  25.8  25. b  27.0  27.0  27.5  2b . 1  25.1  2b . 1 
2b. 3  27.2  27.5  2b. 0  25.5  2b  .  5  2b. 9  2b .  7  2b  .  2  25.5  2b. 2 
25.7    2b. 8    2b. 3    25.2    2b . 3    2b .  1    27.0    27.2    2b. 0    25. b     2b. 0 

2b. 7  2b. 9  2b. 9  25.4  25.4  25.9  2b. 0  2b  .  7  2b  .  7  25. b  2b  .  1 
2b. 3  27.0  27.0  2b. 0  25.4  25.5  2b. 8  2b .b  25.1  24.9  2b . 1 
2b. 0  2b. 9  2b. 8  25.1  25.1  25.9  2b . 3  2b. 3  25.5  24.9  25.7 
27.1  27.5  28.0  2b. 0  2b  .  4  2b  .  5  27.2  2b  .  1  25. b  25.8  2b  .  4 
25.4    2b. 4    2b. 7    24.7    24.8    24 . b    25.4    2b. b    2b . 1    24.9     25  .  b 

MEAN     25.3    a5.3    2b . 2    27.0    27.0    25. b    25 . b    2b . 0    2b. 5    2b. 7    2b. 0    25.3     2b . 0 

PRECIPITATION  MM 

YEAR    JAN     FEB     MAR  APR  MAY     JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC      lOTAL 

19b1  48  10  12  3  2 
19b2     39      41        1       12      b 

19b3  34  28  30  59  17 
19b4     13      12      42      20      2 

19b5     b7     14b      23        3  12 

19bb  43  19  12  19  9 
19b7  88  42  b  3b  4 
19b8  25  51  18  18  5 
19b9  5b  13  0  58  1 
1970     75      34       48      73      8 

MEAN     48.8    39. b    19.2    30.1    b9 . 7   213.1   20b. 7   lb9.5   111.0    88.4   114.2    90.7   1201.0 
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25 
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27 
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19b8 

24 
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24 

9 

19b9 

24 

8 

25 

7 

1970 

25 

0 

2b 

0 

194 

145 

210 

109 

221 

244 

lb2 

145 

298 

291 

122 

183 

297 

172 

17b 

bb 

23b 

1b7 

19b 

85 

272 

287 

219 

135 

19b 

285 

248 

57 

125 

141 

132 

89 

13b 

101 

b9 

87 

15b 

234 

Ibl 

154 

92 

lb3 

49 

105b 

29 

47 

72 

1073 

105 

121 

107 

1552 

80 

95 

104 

1101 

35 

113 

1  13 

1310 

181 

57 

99 

143b 

77 

245 

10b 

1429 

101 

142 

88 

988 

100 

122 

33 

790 

84 

37 

13b 

1275 
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VENEZUELA 
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STATION  PRESSURE  MB 
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0 
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0 
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1 
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1 
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0 
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4 

lebs 
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9 
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8 
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4 
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1 
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9 
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7 
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19fcg 
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7 
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MEAN 
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7 

851 

6 

851 

7 

851 

7 

851 

8 

852 

0 

852 

2 

CLINO 

851 

0 

850 

8 

850 

5 

850 

4 

850 

4 

850 

8 

851 

0 

TEMPERATURE 

DEG  C 

YEAR 

JAN 

FE8 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

lefcl 

18 

2 

18 

1 

19 

3 

19 

8 

20 

3 

19 

3 

19 
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19fc2 

17 

7 

18 

4 

19 

1 

19 

4 

19 

6 

18 

8 

19 

6 

1963 

17 

6 

18 

5 

19 

0 

18 

6 

18 

9 

19 

6 

19 

4 

lSfc4 

18 

7 

19 

6 

19 

7 

19 

2 

19 

8 

18 

7 

18 

7 

l<3fc5 

1  7 

0 

18 

7 

19 

8 

18 

9 

19 

1 

19 

5 

19 

4 

l-Sbfe 

19 

1 

18 

6 

19 

5 

19 

7 

19 

6 

19 

2 

19 
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1367 

17 

8 

18 

1 

18 

0 

1  7 

9 

19 

1 

18 

8 

18 

3 

l"3fc8 

1  7 

5 

18 

5 

18 

5 

18 

4 

18 

8 

18 

2 

18 

4 

1968 

18 

1 

18 

9 

20 

7 

20 

2 

21 

3 

20 

8 

20 

2 

1970 

18 

0 

19 

7 

19 

4 

19 

9 

19 

6 

19 

1 

19 

1 

MEAN 

18 

0 

18 

7 

19 

3 

19 

2 

19 

6 

19 

2 

19 

2 

CLINO 

17 

5 

18 

0 

18 

9 

19 

2 

19 

3 

19 

1 

18 

7 

19.8 
18.9 
19.2 


851 

3 

851 

7 

851 

5 

851 

6 

851 

5 

851 

9 

851 

9 

851 

6 

850 

8 

850 

6 

851 

4 

850 

5 

NOV 

851  .  1 
851  .4 
851  .8 
851  .3 
851  .4 

850.9 
850.9 
851  .5 
850.3 
850.3 

851  .  1 
850.  1 


851  .8 
852.0 
651  .7 
851  .5 
851  .4 

850.9 
851  .9 
851  .7 
850  .8 
849.7 


MEAN 

851  .4 
851  .8 
851  .8 
851  .8 
851  .7 

851  .6 
851  .9 
852.0 
851  .  1 
851  .0 


PRECIPITATION  MM 


1961 

3 

1962 

20 

1963 

38 

1964 

0 

1965 

55 

1966 

57 

1967 

99 

1968 

22 

1969 

36 

1970 

91 

MEAN 

42.  1 

CLINO 

55 

196 
259 
139 
131 

1  33 
238 
151 
257 
102 


125 
249 
168 
207 
236 

328 
1  74 
290 
263 
259 


265 
153 
238 
301 
156 


JUL 

121 


141 
160 
120 


135. 
125 


187 
124 
170 

110 


1  18 
163 
1  13 
225 


210 
221 
234 
153 
279 

235 
21  7 
1  71 
209 
236 


261 
337 
222 
140 
271 

390 
156 
195 
268 
354 


298 
140 
162 
206 
264 


108 
219 


TOTAL 

1305 
1689 
1673 
1505 
1634 

2209 
1601 
1587 
1885 
2044 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


1012, 

1  1011 

.  7 

1013 

1012, 

, 1  1014 

.  4 

1014 

1014, 

,e  1014 

.5 

1015 

1014, 

3     1014 

.8 

1015 

1012, 

1  1012 

.2 

1014 

PUERTO  AYACUCHO  VENEZUELA  HMO  80457   05  3fcN  Ofe7  30H     7 
NOTES  ON  PAGE  30 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR    JAN     FE8  MAR  APR  MAY  JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1"361   1013  1  1013  B  1012.7  1013.3  1015.1  1 0 1  fe .  3  1017.0  1016.4  1014.8  1013.3  1013.0  1013. b   1014. 

iqb2   1014  1  1013  b  1013.2  1013.6  1015.0  1016.5  1017.5  1016.5  1015.4  1014.2  1013.1  1013.2   1014. 

ie63   1013  5  1013  8  1013  7  1013.7  1015.6  1017.0  1016.7  1015.8  1016.2  1015.2  1013.0  1009.5   1014. 

1964  1009  3  1007  8  1008  8  1009.9  1011.1  1011.7  1012.3  1013.5  1015.2  1013.9  1013.5  1012. B   1011. 

1965  1013.0  1012.9  1013.3  1012.9  1014.4  1017.0  1016.0  1015.3  1014.6  1013.2  1012.5  1012.3   1014. 

1966  1012.7  1012.6  1012.0  1012.4  1013.7  1014.4  1015.5  1016.0  1015.5  1013. 

1967  1013.8  1013.0  1012.6  1014.4  1015.7  1016.0  1016.9  1016.6  1015.7  1014. 

1968  1014.3  1013.3  1014,5  1015.3  1016.4  1017.0  1018.1  1017.8  1016.6  101-5. 

1969  1013.8  1013.9  1015.1  1015.4  1011.3  1017.7  1021.1  1017.9  1016.4  1015. 

1970  1015.8  1015.1  1012.2  1012.6  1015.4  1015.9  1015.7  1016.4  1014.9  1012. 

MEAN   1013.3  1013.0  1012.8  1013.4  1014.4  1016.0  1016.7  1016.2  1015.5  1014.1  1013.1  1012.9   1014.3 
TEMPERATURE  DEG  C 


29.2    29.0 


PREC IPI TATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  0  13  256  91  149  356  656  312  142  239  176  85  2475 

1962  3  4  150  49  673  531  569  316  310  139  132  12  2888 

1963  27  30  53  203  649  570  362  361  86  166  119  34  2660 

1964  C  36  23  219  257  287  318  261  215  186  98  32  1932 

1965  22  29  11  76  573  383  262  175  189  93  135  2  1950 


1961 

28 

.6 

1962 

27 

.7 

1963 

28 

.2 

1964 

29 

.0 

1965 

27 

.6 

1966 

28 

.0 

1967 

27 

.2 

1968 

27 

.9 

1969 

27 

.3 

1970 

27 

.0 

25 

.6 

25, 

.6 

25, 

,  7 

25 

,9 

26 

.9 

27 

.0 

27 

.3 

28 

.  1 

26 

.6 

25, 

.  1 

25, 

,  1 

25 

,  7 

25 

.6 

25 

.2 

25 

.9 

26 

.8 

25 

.9 

25, 

.6 

25, 

,6 

25 

.6 

26 

.  7 

27 

.0 

26 

.9 

27 

.8 

26 

.9 

26 

.5 

25, 

,2 

25 

.8 

26 

.2 

26 

.7 

27 

.0 

27 

.0 

26 

.5 

24, 

.8 

25, 

,  3 

25, 

,5 

25 

.7 

26 

.  1 

27  , 

,5 

27 

.0 

24 

.3 

25, 

,  1 

24, 

,8 

25 

,  1 

25 

.8 

26 

.2 

26 

.7 

27 

.8 

26 

.  4 

26 

.3 

25, 

,8 

25 

,  7 

25 

.5 

25 

.8 

26 

.  7 

26 

.6 

256 

91 

149 

356 

656 

312 

142 

239 

176 

150 

49 

673 

531 

569 

316 

310 

139 

132 

53 

203 

649 

570 

362 

361 

86 

166 

119 

23 

219 

257 

287 

318 

261 

215 

186 

98 

1  1 

76 

573 

383 

262 

175 

189 

93 

135 

124 

38 

407 

209 

497 

346 

247 

193 

69 

30 

291 

193 

553 

631 

300 

145 

194 

78 

48 

150 

157 

339 

229 

203 

206 

275 

86 

41 

1  74 

290 

292 

301 

198 

196 

240 

104 

89 

83 

302 

300 

292 

302 

194 

123 

80 

1966  41  10  124       38  407  209  497  346  247  193  69  52  2233 

1967  7  10  30  291  193  553  631  300  145  194       78  35  2467 

1968  10  24  48  150  157  339  229  203  206  275  86  15  1742 

1969  72  103  41  174  290  292  301  198  196  240  104  17  2028 

1970  156  71  89      83  302  300  292  302  194  123  80  64  2056 

MEAN  33.8  33.0  82.5  137,4  365.0  382.0  411.7  277,4  193.0  184.8  107.7  34.8  2243.1 


WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


SAN  ANTONIO  DEL  TACHIRA  VENEZUELA                HMO  80447  07  51N  072  27H  37  M 
NOTES  ON  PAGE  30 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

TEAR    JAN     FEB      MAR      APR      MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT      NOV      DEC  MEAN 

19b1   1013.8  1014.0  1012.3  1012.0  1012.5  1013.2  1013.3  1012.7  1011.8  1010.8  1012. b  1012. ^  1012.7 

l'3fe2   1014.7  1014.0  1013.0  1012.8  1012.7  1012. S  1013.1  1  0 1  2  .  ^  1  0 1  1  .  "3  1012.3  1  0 1  2  .  fe  1013.5  1013.0 

1"3fe3   1014.0  1014.5  1013.3  1013.1  1013.0  1013.0  1012.8  1011.9  1011.3  1011.4  1012.7  1012.3  1012.8 

1"3b4   1013  b  1011  b  1012  7  1013.1  1012.3  1012.7  1012.7  1012.3  1011.7  1 0 1  1  .  ^  1011.8  1013.7  1012.5 

l^bS   1013. ■?  1012. b  1013.1  1013.4  1012.0  1013.0  1012.5  1012.1  1011.4  1011.7  1011.9  1011.8  1012.5 

ISbb   1011.0  1013,1  1011.9  1012.4  1012.5  1012.8  1012.3  1012. b  1012.2  1012.2  1012.3  1012.7  1012.3 

19b7   1013. b  1013,9  1014.2  1013.7  1013.2  1012.9  1013.5  1012.9  1012,4  1011,8  1012.1  1013.7  1013.2 

19b8   1013.9  1013.8  1014.4  1013. -5  1012.9  1014,0  1013,1  1012.4  1011.1  1010.8  1011.3  1012.2  1012.8 

19b9   1011.0  1010.9  1011.2  1010.5  1010.2  1010.8  1011.9  1010. b  1010.0  1010.4  1010.3  1011.4  1010.8 

1970   1012. b  1013.1  1012.2  1012.2  1012.2  1012.8  1013.2  1012.1  1012.0  1011.4  1012.7  1011.7  1012,4 

MEAN   1013.2  1013.2  1012.8  1012.7  1012.4  1012.8  1012.8  1012.3  1011. b  1011.5  1012.0  1012. b  1012.5 

TEMPERATURE  DEG  C 


1961 

24 

.5 

25 

.3 

19b2 

23 

.9 

24 

.7 

19b3 

24 

.  1 

24 

.3 

19b4 

25 

.8 

2b 

.5 

19b5 

23 

.0 

24 

.8 

19bb 

27 

,4 

2b 

.  1 

19b7 

24 

,  1 

24 

.5 

19be 

24 

.3 

24 

.2 

19b9 

25 

.2 

24 

.9 

1970 

25 

.b 

24 

.5 

MEAN 

24 

.8 

25 

.0 

CLINO 

23 

.8 

24 

.b 

PRECIPITATION  MM 


19b1 

10 

19b2 

57 

19b3 

38 

19b4 

2 

19b5 

152 

19bb 

0 

1967 

23 

196B 

47 

1969 

24 

1970 

lb 

MEAN 

3b. 9 

CLINO 

5b 

2b 

.0 

2b 

.0 

27.1 

25 

.7 

2b 

,7 

27.1 

28 

.2 

27 

.7 

27.7 

27 

.  4 

2b 

,9 

27.1 

2b 

.8 

27, 

,0 

27.4 

2b 

.8 

2b 

.8 

27.2 

25 

.4 

2b 

.0 

25 

.b 

24 

.5 

24 

.9 

2b 

.8 

25 

.8 

24 

.5 

25, 

.3 

25 

.2 

b  15  3b  25  38  125  138  29  475 

185  lb  10  22  28  7b  b5  43  b45 

222  b  lb  14  18  23  134  35  844 

171  55  41  18  22  b9  23  173  bb9 

74  14  10  40  2b  120  128  24  717 


129     1b2      53      990 
245     199      2b  Tib 

147     231      124      853 
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SAN  FERNANDO  OE  APURE  VENEZUELA               HMO  80450   07  54N  0E>7  25H     «  M 

NOTES  ON  PAGE  30 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAT      JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

ISbl  1015  0  1014  1  1013  b    1012  b    1015.0  IOIfc.1  1017.3  1016.0  1015.1  1014.3  1013.4  1014.8   1014.8 

1'962  1015  2  1013  S  1013  4  1014.3  1015.4  101fc.4  1017.3  1016.5  1015.3  1014.3  1013.0  1013.7   1014.'? 

nSS  1015  2  1014  "3  1014  0  1013. ?  1014.8  1016.4  1017.0  1016.5  1014.8  1014.1  1014.2  1014.3   1015.0 

1964  1015  6  1014  -3  1014.5  1015.2  1015.4  1016.5  1017.1  1017.0  1015.8  1015.1  1014.0  1014.2   1015,4 

1965  1015.7  1014.7  1014.8  1014.2  1015.5  1016.5  1016.7  1016.1  1015.7  1014.4  1013.8  1014. ^   1015.3 

1966  1016  4  1014  2  1014  3  1013.8  1014.7  1016.3  1017.2  1017.0  1014.8  1013,8  1013.3  1 0 1 3 .  "3   1015,0 

1967  1016  3  1014  2  1013. ^  1014.2  1015.2  1016. S  1017.0  1016.8  1015.2  1014.6  1014.2  1014.7   1015.3 
1'36e  1014  4  1014  7  1013  3  1013.7  1014.7  1 0 1 6 .  S  1016.8  1016.0  1014.9  1014.3  1013.9  1014.5   1014.8 

1969  1014  8  1016  3  1015.0  1013.5  1015.6  1017.0  1017.6  1016.4  1016.0  1015.1  1014.4  1014.2   1015.5 

1970  1015.5  1014.6  1013.5  1013.5  1014.4  1016.1  1016.1  1015.8  1015.2  1013.9  1013.7  1014.3   1014.7 

MEAN  1015.4  1014.7  1014.0  1013.9  1015.1  1016.5  1017.0  1016.4  1015.3  1014.4  1013,8  1014,4   1015,1 
TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN     FEB     MAR     APR     MAY     JUN     JUL  AUG  SEP  OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  27,0    27.6    29.0    30.0    29.6    26.9    25.0    26.0    26.4  26.7    26.8    26,2     27.3 

1962  26.3    27.1    28.9    29.8    26.5    25.3    25.2    25.9    27.2  27.4    27.4    26.7     27.0 

1963  26.8    27.7    28.4    28.3    25.8    25.7    25.6    26,6    27.7  28 

1964  26,3    28.3    26.9    28.6    28.3    25,6  •■  25.3    26,1    26.5  27 

1965  26.6    26.8    28.5    29.5    28.3    26,1    25,9    25,8    26,6  27 

1966  27.0    27.6    29.1    28.6    28.6    26.4    25,7    25.2    26.9  27 

1967  26.1    27.1    27.9    28.2    27.8    25.6    25.6    25.9    26.6  26 

1968  26.3    27.4    28.4    28.5    26.3    25.5    25.9    26.5    26.8  27 

1969  26.9    27.7    29.1    28.7    27.4    26.5    25,6    26,3    27.3  26 

1970  26.8    27.2    28.7    29.3    27.4    26.0    25.4    25,6    26,3  27 


PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

1961  0  0  4  1  29  151  332  344  145  230  115  4  1355 

1962  0  0  0  0  286  266  300  198  176  79  15  2  1322 

1963  2  5  41  88  364  280  447  292  58  87  28  2  1694 

1964  0  0  0  71  132  305  278  256  203  57  5  1  1308 

1965  110  9  117  164  203  204  244  38  55  fe  1042 

1966  0  0  0  0  115  313  213  338  175  31  116  25  1326 


27,1 

26 

3 

27 

0 

26,8 

25 

9 

27 

0 

26,5 

26 

8 

27 

1 

27.1 

26 

2 

27 

2 

27.1 

26 

4 

26 

8 

27.1 

27 

0 

26 

9 

29 

151 

332 

344 

145 

230 

286 

266 

300 

198 

176 

79 

364 

280 

447 

292 

58 

87 

132 

305 

278 

256 

203 

57 

1  17 

164 

203 

204 

244 

38 

1  15 

313 

21  3 

338 

175 

31 

67 

316 

239 

346 

1  1  1 

150 

124 

267 

236 

161 

186 

35 

208 

232 

282 

332 

135 

219 

140 

151 

399 

268 

279 

109 

158,2 

244.5 

292.9 

273.9 

171  .2 

103 

1  74 

274 

329 

297 

175 

120 

1968  0       0      13      80     124     267     236     161     186      35      31       0     1133 

1969  3      15      10      95     208     232     282     332     135     219      28      30     1589 

1970  1       31        0       17      140     151      399     268     279     109      24       22      1441 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


SANTA  ELENA  OE  UAIREN                       VENEZUELA             WMO  8046,2   04  3feN  Ofcl  07W    10    M 

NOTES  ON  PAGE  30 

STATION  PRESSURE  MB 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1S£>1  915.3  Sifc.l   915.0   915.6.   916..9   917.2   917.7   917.5   9 1 6.  .  3   915.1   914,9   915.6.    9 1 6. .  1 

196.2  916.. 1  916.4   916.. 0   916.. 3   916.. 9   917.7   918.2   917.5   917.0   9 1 6. .  3   914.9   915.5    916.6. 

1963  915.5  916.2   916.8   915.6   916.6   918.0   917.4   916.2   915.5   915.1   914.9   916.2    916.2 

1964  916.5  915.3   916.2   915.9   916.7   916.4   917.5   917.3   916.7   915.8   915.4   914.8    916.2 

1965  915.3  915.0   915.8   915,3   916,7   918,1   917,9   917.7   916.9   916,1   915,1   915.4    916,3 

1966  916.8  917.0   916.1   917.1   917.1   916,9   917.3   917.6   917,2   915,9   914,6   914,6    916.5 

1967  915.9  916.0   915.7   916.4   916.8   917.1   917.5   917.6   917.1   916.3   914.7   916.1    916.4 

1968  916.2  915.8   916.5   916.2   917.2   918.6   918.4   917.6   916.8   916.0   915.6   915.8    916.7 

1969  914.9  914.9   916.0   915.8   916,6   917.1   918.4   916.9   916,2   915,6   914,9   915.4    916.1 

1970  916.1  915.5   915.6   916,1   916,7   917,3   917.8   916.9   916.6   915.6   916,0   915,1    916,3 

MEAN  915.9  915.8   916.0   916.0   916,8   917.4   917.8   917,3   916.6   915.8   915.1   915,5    916,3 

CLINO  915,7  915.7   915,7   915.9   916.6   917.4   917.5   917,1   916,5   915.6   914,9   915.0    916.1 

TEMPERATURE  DEC  C 

TEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC       MEAN 

1961  22.1  22.2    23.0    23.4    23.0    20,9    20,5    20,5    20.6    20.3    19,9    20.1     21.4 

1962  20.9  21.6    22.5    22.3    21.6    20.7    20.5    20.8    20.8    21.7    21.6    21.6     21.4 

1963  26.3  21.4    22.0    21.7    21.7    22,0    21,4    21.6    22.0    22.5    22.7    22.2     22.3 

1964  23.3  23.6    24.5    23.5    23.9    22.4    21.3    20.7    22,6    22.4    22.6    22.1     22.7 

1965  22.3  21,7    23.1    22.4    21,8    21,0    20.6    21.4    22,3    22.6    22.2    21.9     21.9 

1966  22.4  23.3    22.8    22.0    22.0    21.5    21.0    21.2    21.7    21,7    21,6    21.6     21.9 

1967  21.1  22.3    22.2    21.5    21.9    21.2    20.6    21.0    21,1    21,9    21.9    21.2     21.5 
196B  21.3  21.5    21.8    21.6    21.5    21.0    20.8    21.2    21,5    21,6    21,6    21.5     21.4 

1969  21,4  20.2    23.1    22,8    22.5    21.4    20.7    21.0    21,5    21,8    21.8    22.2     21.7 

1970  22,2  22.5    22.9    23.0    22.3    21.6    20,7    21.2    21,1    21.4    20.9    20.6     21.7 

MEAN  22.3  22.0    22.8    22.4    22.2    21.4    20.8    21,1    21,5    21.8    21.7    21.5     21.8 

CLINO  21.4  21.8    22.1    22.1    21.7    21.3    20.8    21,1    21.4    21.8    21.8    21.5     21.6 

PRECIPITATION  MM 

YEAR  JAN  FEB     MAR     APR     MAY      JUN     JUL     AUG     SEP     OCT     NOV     DEC     TOTAL 

1961  35  34 

1962  28  55 

1963  80  94 

1964  6  20 

1965  94  45 

1966  7       0 

1967  86  53 

1968  83  153 

1969  140  62 

1970  51  49 

MEAN  61.0  56.5 

CLINO  81  81 


48 

4 

103 

269 

235 

184 

79 

136 

173 

286 

210 

198 

45 

238 

212 

222 

251 

115 

7 

269 

221 

255 

302 

201 

9 

118 

179 

161 

162 

129 

150 

87 

256 

285 

362 

253 

102 

362 

184 

275 

203 

171 

78 

253 

191 

431 

239 

119 

61 

152 

252 

184 

131 

139 

88 

131 

239 

181 

232 

216 

66.7 

175,0 

201  .0 

254.9 

232,7 

172 

80 

145 

245 

242 

231 

192 

83 

72 

48 

1242 

87 

219 

38 

1572 

26 

203 

73 

1627 

147 

66 

265 

1805 

129 

112 

1 

1168 

96 

123 

87 

1867 

18 

146 

82 

1741 

89 

1  77 

63 

1968 

134 

21 

43 

1372 

62 

198 

25 

1600 

87.1 

133.7 

72.5 

1596 

125 

125 

115 

1796 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


TUMEREMO  VENEZUELA  MMO  80453   07  18N  Obi  27H    18  M 

NOTES  ON  PAGE  30 

SEA  LEVEL  PRESSURE  MB 

tEAR  JAN  FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

1961  1013.8  1014.5  1012. "3  1 0 1 2 .  fc  1014.2  1014.3  1014.1  1013.7  1012.5  1011.3  1011.5  1013.1   1013.2 

1962  1014.2  1013.8  1012.3  1012.8  1012.3  1013.1  1014.0  1012.8  1011.7  1011.0  1010.1  1011.7  1012.5 
19fe3  1012.2  1012.5  1012.7  1011.0  1013.9  1015.3  1014.4  1013. b  1012. b  1012. b  1012.4  1013.9  1013.1 
19b4  1014.9  1013.5  1014.3  1013.7  1014.0  1013.9  1014.2  1013.7  1013.0  1012.7  1012.9  1013.0  1013.7 
19b5  1013.4  1014.2  1015.2  1013.8  1013.9  1015.7  1015.0  1013.9  1013.2  1012.4  1012.3  1013.0   1013.6 

19bb  1014.0  1014.7  1013.4  1013.2  1013.5  1013.7  1014.1  1014.2  1013.8  1012.3  1010.7  1011.4   1013.3 

19b7  1014.0  1013.2  1013.8  1013. b  1014. b  1014.5  1014.8  1014.8  1013.5  1012.9  1012.8  1015.1   1014.0 

19b8  1013.9  1013.5  1013.3  1012.0  1013.1  1013.8  1014.2  1013.0  1011.7  1010.9  1010.9  1011.7   1012.7 

19b9  1010. b  1010. b  1011.8  1010.8  1011.5  1012.2  1013.4  1011. b  1010. b  1010.0  1010.0  1010.8   1011.2 

1970  1012.5  1012.2  1012.3  1012.5  1011.8  1013.1  1013.4  1011.7  1011.5  1009.8  1009.8  1010. b   1011.8 

MEAN  1013.4  1013.3  1013.2  1012. b  1013.3  1014.0  1014.2  1013.3  1012.4  1011. b  1011.3  1012.4   1012.9 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR  JAN  FEB     MAR      APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT      NOV      DEC       MEAN 

19b1  23.7    23 

19b2  23. b    24.0    25.8    25.3    25.4    24.0    23.8 

19b3  23.8    24.2    24 .  b    25.7    25.1    24. b    25. 

19b4  23.9    24 

19b5  23.7    23 

19bb  24.5    24 

19b7  23.4    24.1    24.3    25.3    24. b    24.5    24.5    24.8    2b . 0    25.8 

19be  23. b    24.0    24.9    25.3    25.3    24.5    24.3    25.1    25.8    25.8 

19b9  24.1    24. b    25.7    2b. b    2b . 4    25.5    25.7    2b . 3    2b. 8    2b. 9 

1970  24.4    24. b    25.0    25.0    25.2    25.0    24.7    24.9    25.2    2b  .  2 

MEAN  23.9    24.2    25.1    25.8    25.5    24.7    24.8    25.3    25.9    2b . 1 

PRECIPITATION  MM 

TEAR  JAN  FEB     MAR     APR      MAY      JUN      JUL      AUG      SEP      OCT 

19b1  5b       7b 

19b2  80      19 

19b3  42      8b 

19b4  22      15 

19b5  83      80 

19bb  hb               lb 

19b7  150      35 

19b8  90      43 

19b9  92      95 

1970  Ibfl      b7 

MEAN  84.9    53.2    41.8    b2.0   113.3   201.7   175.4   128.5    79.4    48. b    92.3    94.5   1175. b 


25 

3 

2i, 

5 

25 

8 

25 

3 

24 

b 

25 

7 

25 

5 

25 

B 

24 

7 

25 

7 

25 

5 

2i, 

4 

24 

3 

25 

3 

24 

9 

25 

3 

25 

8 

25*1 

23.8 

25.0 

25 

4 

25.3 

24.5 

24.7 

2b 

4 

25.4 

24.  1 

25.  1 

25 

7 

24.8 

23.9 

25.1 

75 

214 

234 

150 

103 

172 

144 

lb7 

218 

151 

145 

52 

9b 

237 

153 

74 

lb7 

170 

134 

1  1  7 

bO 

293 

278 

lb2 

Ibl 

184 

199 

143 

bl 

207 

150 

102 

81 

181 

84 

lb4 

1  1  1 

208 

233 

154 

133 

90 

1233 

4b 

75 

1075 

lb5 

4b 

1  100 

49 

97 

940 

58 

54 

1110 

32 

140 

1241 

157 

103 

1  374 

1  12 

1  71 

124b 

7b 

45 

942 

95 

124 

1495 

VIRGIN   ISLANDS 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


ALEX  HAMILTON,  ST.  CROIX  VIRGIN  ISLANDS  HMO  78547   17  IZN    064  48W 

NOTES  ON  PAGE  33 

PRECIPITATION  MM 


ISfel 

b\ 

7 

23 

0 

63 

5 

46 

0 

34 

1"362 

■97 

3 

8b 

1 

30 

5 

56 

<9 

54 

igfc3 

186 

7 

35 

b 

16 

0 

1  17 

1 

140 

1'3fe4 

87 

1 

28 

4 

31 

2 

74 

2 

22 

nfcS 

51 

1 

21 

8 

22 

9 

217 

4 

110 

igfcfc 

75 

2 

30 

2 

■97 

8 

112 

3 

67 

1^67 

28 

4 

70 

■9 

26 

■9 

18 

5 

43 

iqfcs 

34 

3 

17 

8 

37 

1 

106 

7 

38 

isfeg 

81 

8 

3b 

3 

54 

4 

23 

4 

454 

1^70 

31 

0 

40 

1 

q 

7 

25 

7 

109 

37 

6 

76 

7 

105 

■9 

65 

8 

182 

9 

169 

9 

61 

0 

934 

2 

144 

5 

56 

4 

72 

4 

188 

5 

170 

2 

50 

3 

96 

5 

1103 

9 

66 

8 

1  36 

4 

177 

8 

■95 

5 

52 

8 

75 

9 

20 

1 

1120 

9 

20 

6 

175 

8 

■95 

8 

120 

4 

26 

9 

44 

5 

68 

6 

795 

5 

8<9 

S 

64 

0 

74 

7 

102 

4 

146 

3 

1  16 

1 

235 

7 

1252 

7 

23 

S 

50 

5 

52 

8 

121 

2 

36 

6 

62 

7 

109 

0 

839 

5 

58 

2 

74 

2 

55 

1 

76 

7 

131 

1 

100 

6 

61 

5 

745 

5 

70 

4 

67 

6 

158 

8 

64 

3 

93 

0 

99 

3 

167 

1 

955 

0 

■93 

0 

58 

3 

124 

2 

150 

6 

142 

7 

134 

1 

70 

1 

1423 

9 

180 

6 

145 

0 

71 

6 

138 

2 

137 

7 

198 

9 

242 

6 

1330 

1 

79.8   107.4    78.6    90.6    98.9   112.4   112.0   105.2   113.2   1050.2 


WEST  INDIES,  SOUTH  AND  CENTRAL  AMERICA 


ANNAS  HOPE.  ST.  CROIX                         VIRGIN  ISLANDS             WMO           17  44N  066  ')4W 

NOTES  ON  PAGE  33 

PREP  I  PI  TAT  I  ON  MM 

TEAR  JAN  FEB  MAR             APR             MAY              JUN             JUL             AUG             SEP             OCT             NOV             DEC 

ISfel  68.3  44.2  24 

igfc?  go.?  31.0  fct 

1'363  231  .  1  41.4  13 

1'364  SS.O  15.0  3C 

1^65  29.2  8.1  2": 

1"36fc  53.6  43.7  7C 

1'367  50.0  B3.1  31 

1'968  66.5  26.2  6C 

1969  145.0  35.8  7= 

1970  21.6  14.7  24 

MEAN  85.1  34.5  42 


32 

.3 

39 

,  4 

34 

.3 

79 

.0 

64 

.3 

91 

.7 

226 

.6 

309 

.  1 

106 

,7 

1118 

.4 

42 

.5 

59 

.2 

170 

.7 

43 

.7 

59 

.4 

199 

.9 

72 

,9 

110 

.5 

49, 

.5 

1096 

.3 

49 

.5 

176, 

.0 

68 

.3 

125 

.5 

98 

.3 

118 

.6 

47 

.2 

67 

.6 

18, 

.8 

1056 

.0 

84 

.6 

12. 

.4 

20 

.3 

132 

.  1 

85 

.9 

65 

.0 

32 

.5 

35 

.8 

87 

.6 

696 

.4 

51 

.8 

251 

.5 

59 

.2 

56 

.4 

69 

.9 

126 

.0 

117 

.3 

216 

.2 

220 

.0 

1234 

.7 

69 

.6 

67 

.3 

31 

.2 

50 

.8 

71 

.9 

159 

.8 

95 

.3 

113 

.0 

82 

.6 

909, 

.6 

17 

.0 

35, 

.  1 

31 

.2 

47 

.8 

44 

.5 

37 

.  1 

98 

.0 

life 

.8 

83, 

,3 

675, 

.4 

54 

.  1 

110, 

,2 

2b 

.2 

77 

.0 

162 

.8 

73, 

.4 

121  , 

.9 

138 

.  7 

93, 

,2 

1012. 

,4 

48 

.5 

368  , 

,3 

65, 

.0 

71 

.9 

59 

.9 

199 

.6 

133 

,  1 

191 

.5 

85, 

,  3 

1482, 

,9 

9 

.9 

56, 

,4 

132 

.8 

80 

.3 

88 

.4 

111 

.3 

187 

.5 

98 

.8 

139, 

,2 

965, 

,5 

56 

.0 

117, 

,6 

63 

.9 

76 

.5 

80 

.5 

118 

.2 

113 

.2 

139 

.8 

96, 

,6 

1024, 

.  7 

WORLD  WEATHER  RECORDS 


27 

2 

25 

3 

25 

6 

26 

5 

27 

4 

2b 

■3 

26 

1 

26 

5 

27 

■9 

2fc 

7 

26 

1 

26 

5 

2b 

8 

26 

1 

24 

2 

2b 

1 

26 

8 

25 

8 

24 

7 

25 

7 

27 

0 

26 

2 

25 

1 

26 

0 

27 

b 

27 

1 

25 

1 

26 

2 

27 

B 

26 

8 

25 

7 

26 

4 

28 

1 

26 

8 

26 

1 

26 

8 

CHAH.  AMALIE,  ST.  THOMAS  VIRGIN  ISLANDS  WMO          18  21N  064  5fcW 

NOTES  ON  PAGE  33 

TEMPERATURE  OEG  C 

YEAR    JAN  FEB  MAR  APR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP     OCT     NOV     DEC 

1961     25.5  25.4  25.1  26.3  26.8  27.6  27.8  28.1  27 

1S62     25.1  24.9  24.9  25.8  26.7  26.7  29.2  27.7  27 

1963  25.2  25.3  25.3  25.8  25.8  27.2  27.4  27.5  27 

1964  25.0  25.0  25.3  25.4  26.3  27.0  27.2  27.5  27 

1965  23.9  24.1  25.1  25.1  25.5  26.4  27.2  27.0  27 

1966  24.2  24.2  24.4  25.2  26.1  27.1  27.6  27.7  27 

1967  24.5  24.3  24.7  25.7  25.9  27.4  26.8  27.7  27 

1968  24.4  24.8  24.8  25.2  26.6  27.7  27.6  27.9  27 

1969  24.5  24.6  25.9  26.8  26.9  28.1  28.0  27.8  28 

1970  25.9  25.4  25.0  25.7  26.2  27.1  27.3  27.7  27 

MEAN     24.8  24.8  25.1  25.7  26.3  27.2  27.5  27.7  27 

PREC IPI TATION  MM 


51.6  86.4    26.2    36.6    14.0   102.9   112.5    97.3   192.0   213.1    81.3  1069.8 

41.7  18.0    27.2    71.1   133.4    71.9   111.0   122.2   131.8    24.4    37.1  888.0 

56.4  100.6  54.9  133.4  33.0  87.9  231.6  91.7  50.0  50.8  12.7  951.0 
37.3  42.4  51.8  36.8  34.0  106.4  70.1  85.6  53.6  82.3  37.3  684 . 1 
25.9     5.8    65.0   194.8    33.0    50.5   118.9   124.5   170.7   302.3   187.7  1321.0 

23.6          70.1           51.8          49.8          44.5          69.6          79.5        174.0          90.9          62.7        106.2  907.5 

.2  617.2 

.0  933.1 

31.5  170.9    20.1   358.6    88.9    57.4   177.3   115.6    81.8   230.1    57.2  1544.6 

.9  1533.7 

37.0       122.9         63.1          88.0       116.8       104.0       129.0       141.4          71.7  1045.0 


1961 

55 

1962 

98 

1963 

48 

1964 

46 

1965 

41 

1966 

84 

1967 

54 

1968 

48 

1969 

155 

1970 

56 

53 

1 

27 

7 

93 

0 

51 

8 

38 

2 

70 

1 

20 

8 

189 

7 

77 

3 

1  15 

6 

81 

8 

230 

1 

75 

9 

130 

8 

405 

1 

206 

8 

WEST  INDIES,  SOUTH   AND  CENTRAL  AMERICA 


CRUZ  BAY.  ST.  JOHNS  VIRGIN  ISLANDS  WMO  18  20N  064  4eW 

NOTES  ON  PAGE  33 


PRECIPITATION  MM 


igfcl 

45 

.5 

62 

.7 

ntz 

134 

.6 

43 

.9 

ISfcS 

77 

.0 

69 

.3 

nt4 

SI 

.4 

37 

.3 

1-365 

29 

.7 

9 

.9 

1^66 

88 

.6 

42 

.9 

1967 

82 

.8 

64 

.8 

1'368 

57 

.7 

40 

.  1 

ig6'3 

109 

.7 

70 

,  1 

1970 

44 

.2 

22 

.6 

«PR  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  TOTAL 

99  3  105  4  37  8  89.7  129.8    52.8  168.4  180.1  113.3  1145.8 

27  7  155  7  99  8  86.4  134.9  183.9    94.2    18,0  48,8  1070.6 

80  0  91  9  16  3  119.1  188.7  108.2    51.3    63.0  18.0  972.2 

71  9  50  3  91.9  147.3  65.0    94.0    39.6    58,9  64,0  850,7 

46.7  210,6  80.3  81.3  104.1  102.9  181,4  166,6  143,0  1172,5 

88  9  85  3  53.1  102.9  131.8  149,1  112,3    34,0  118,9  1187.9 

12  2  63  0  50.5  86.6  35.6    48,0  118,6    70,4  39,4  711.7 

30  2  51  3  67.1  82.0  121.4    65.5    26.4  156.5  101.1  838.7 

21  3  402  6  179.3  71.4  130,6  141.7    75.9  178,8  63,2  1602,8 

18.8  72,4  181.1  155,7  130,3  168,7  484.1  175,5  153,4  1629,7 

49,7  128,9  85.7  102.2  117.2  111,5  135,2  110,2  86,3  1118.3 


I 


427 


WEST   INDIES, 
SOUTH   AND  CENTRAL   AMERICA 


INDEXES 


WEST   INDIES,  SOUTH   AND   CENTRAL   AMERICA  ^^ 


ALPHABETICAL  INDEX   -   ALL  STATIONS  OR   ELEMENTS 


CODE  OF   DATA   PRESENTED 


P:     PRESSURE  AT  STATION  LEVEL 
M:     PRESSURE  AT  SEA  LEVEL 


T:     TEMPERATURE 
R:     PRECIPITATION 


WUO    DATA     PAGE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  NOTES  DATA 


WMO    DATA     PACE 

I  NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  NOTES  DATA 


ABRAHAM  BAY  HAYAGUANA 

78109 

MTR 

6 

89 

CENTRAL  FARM  AGSTAT 

78586 

TR 

11 

141 

AEPTO  CALI PUERTO 

80397 

P  TR 

13 

170 

CENTRAL  SAN  FRANCI  SCO 

R 

23 

338 

AEPTO  CAZADERO 

80391 

P  TR 

13 

171 

CERES 

87257 

PMTR 

7 

42 

AEPTO  SAN  ANDRES 

80390 

P  TR 

13 

172 

CHANGUI NOLA 

TR 

22 

305 

AEROPTO  1 NTERNAC  CALLAC 

1  84628 

T 

23 

321 

CHAR.  AMALIE.  ST.  THOMAS 

TR 

33 

424 

AGUI  RRE 

R 

23 

332 

CHARANA 

85230 

TR 

9 

98 

ALEX  HAMILTON,  ST  CROI  X78547 

R 

33 

422 

CHI  CLAYO 

84452 

T 

£3 

323 

ALTO  TAPAJOS 

82741 

P  TR 

10 

117 

CHI  NCHI  NA 

80394 

P  TR 

13 

174 

AMAPALA/LOS  PELONAS 

78700 

MTR 

18 

272 

CHOLUTECA 

78724 

MTR 

18 

274 

ANCON 

84296 

TR 

16 

225 

CIDRA 

R 

23 

339 

ANCUD 

85819 

TR 

12 

150 

CINCHONA  GARDENS 

TR 

20 

284 

ANNAS  HOPE.  ST  CROIX 

R 

33 

423 

CI  POLLETTI 

87719 

PMTR 

7 

43 

ANTOFAGASTA 

85442 

PMTR 

12 

151 

CIUDAD  BOLIVAR 

80444 

MTR 

30 

409 

APOERA 

81294 

R 

25 

373 

C LARKS  TOWN 

R 

20 

286 

ARACAJ  U 

83096 

P  TR 

10 

118 

COAMO 

R 

23 

340 

ARECI  BO 

TR 

23 

333 

COARI 

82425 

P  TR 

10 

122 

ARiCA 

85406 

PMTR 

12 

152 

COBI  JA 

85041 

TR 

9 

99 

ASUNCI ON 

86217 

PMTR 

22 

309 

C0CHABAM6A 

85223 

P  TR 

9 

100 

ATKl  NSON/TI  MEHRI  INTL 

81002 

MTR 

18 

258 

COEROENI 

81253 

TR 

25 

376 

AUGUSTl  NE 

R 

11 

139 

COLONI  A 

86560 

PMTR 

28 

391 

AZUA 

TR 

15 

197 

COLOSO 

TR 

23 

341 

AZUL  AERO 

87642 

PMTR 

7 

37 

COMODORO  RIVADAVIA  AERC 

1  87860 

PMTR 

7 

44 

BAHIA  BLANCA  AERO 

87750 

PMTR 

7 

38 

CONCEI CAO  DO  ARAGUAI A 

82861 

P  TR 

10 

123 

BAHIA  DE  CARAQUEZ 

84051 

TR 

16 

226 

CONCEPCI ON 

85196 

MTR 

9 

101 

BAHIA  NEGRA 

86033 

PMTR 

22 

310 

CONCEPCI ON 

65683 

TR 

12 

155 

BAHIA  SAN  FELIX 

85997 

R 

12 

153 

CONCEPCI ON 

86134 

PMTR 

22 

311 

BANGS 

84297 

TR 

16 

227 

CONSTANZA 

TR 

15 

201 

BAR.AHONA 

78482 

MTR 

15 

198 

CONSTI  TUCI ON 

85640 

TR 

12 

156 

BARCELONA 

80419 

MTR 

30 

405 

COOMA  CAI  RN 

R 

11 

142 

BARI LOCHE  AERO 

87765 

P  TR 

7 

39 

COQUI MBO 

85999 

R 

12 

157 

BARQUI  SI  METO 

80410 

P  TR 

30 

406 

CORDOBA  AERO 

87344 

PMTR 

7 

45 

BARRANQUI TAS 

TR 

23 

334 

CORDOBA  OBSERVATORIO 

87345 

PMTR 

7 

46 

BELEM 

82191 

P  TR 

10 

119 

CORO 

80403 

MTR 

30 

410 

BELIZE  INTERNATIONAL  AP 

78583 

PMTR 

11 

140 

COROZAL  SUBSTATION 

TR 

23 

342 

BELO  HORI  ZONTE 

83587 

P  TR 

10 

120 

CORRIENTES  AERO 

87166 

PMTR 

7 

47 

BENZDORP 

81295 

R 

25 

374 

COTOPAXI 

84298 

TR 

16 

229 

BERMUDA  NAVAL  STATION 

78016 

TR 

9 

95 

COTUI 

TR 

15 

202 

BLACK  RIVER 

R 

20 

282 

CRISTO  REDENTOR 

87400 

PT 

7 

48 

BLONAY 

80392 

P  TR 

13 

173 

CRUZ  BAY.  ST  JOHNS 

R 

33 

425 

BORI  NQUEN  AP 

R 

23 

335 

CUl  ABA 

83361 

P  TR 

10 

124 

6RASI  LI  A 

83377 

P  TR 

10 

121 

CURI  Tl  BA 

83842 

P  TR 

10 

125 

BUENOS  AIRES  OBS  CENTRAL875e5 

PMTR 

7 

40 

CUZCO  CORPAC 

64686 

T 

23 

324 

CABO  CRUZ 

78360 

TR 

14 

186 

DAMI EN 

R 

18 

264 

CABO  ENGANO 

78478 

MTR 

15 

199 

DOLORES  AERO 

87648 

PMTR 

7 

49 

CABO  SAN  ANTONIO 

78310 

TR 

14 

187 

DORADO 

R 

23 

343 

CABRERA 

78484 

TR 

15 

200 

DOS  BOCAS 

R 

23 

344 

CALDERA 

85998 

R 

12 

154 

DR  A  PLESMAN  AP.  CURACA078988 

PMTR 

21 

300 

CAMAGUEY 

78255 

TR 

14 

188 

EL  ALTO/LA  PAZ 

85201 

P  TR 

9 

102 

CAMI  Rl 

85315 

MTR 

9 

97 

EL  C0CO(JUAN  SANTAMARIA)78762 

MTR 

14 

181 

CAMP  PERRI  N 

R 

18 

261 

EL  SEYBO 

TR 

15 

203 

CAMPO  DE  HARTE  -LIMA- 

84630 

T 

23 

322 

ENCARNACI  ON 

86297 

PMTR 

22 

312 

CANAR 

64226 

TR 

16 

228 

ENSENADA 

R 

23 

345 

CAONI LLAS  UTUADO 

R 

23 

336 

ESMERALDAS  TACHI  NA 

84027 

TR 

16 

230 

CAP  HAI  Tl  EN 

78409 

R 

18 

262 

ESPERANZA  BASE  EJ ERCI TO 

88963 

PMT 

7 

50 

CARACAS  -MAIQUETIA- 

80415 

MTR 

30 

407 

ESQUEL  AERO 

87803 

P  TR 

7 

51 

CARACAS  OBSERV  CAJ  IGAL 

80499 

P  TR 

30 

408 

EVANGELI STAS 

85930 

R 

12 

158 

CARI  TE  PLANT 

R 

23 

337 

EZEI ZA  AERO 

87576 

PMTR 

7 

52 

CARL  FRANCOI  S 

81296 

R 

25 

375 

FAJ  ARDO 

TR 

23 

346 

CASTLETON  GARDENS 

R 

20 

283 

FLORI  ANOPOLI  S 

83897 

P  TR 

10 

126 

CATACAMAS 

78714 

MTR 

18 

273 

FORT-DE-FRANCE 

78926 

PMTR 

20 

298 

CATAMARCA  AERO 

87220 

P  TR 

7 

41 

FORTALEZA 

82397 

P  TR 

10 

127 

CAYENNE  ROCHAMBEAU 

81405 

PMTR 

17 

247 

FREEPORT.  GRAND  BAHAMA 

78062 

MTR 

8 

90 

CAYES 

78447 

R 

18 

263 

GARZAS 

R 

23 

347 

430 


WORLD  WEATHER  RECORDS 


WMO    DATA     PAGE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  NOTES  DATA 


WMO    DATA     PACE 

1 NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  NOTES  DATA 


GDE.  RIV.  DU  NORD 

R 

18 

265 

GEORGETOWN 

81001 

MTR 

18 

259 

GDI  ANI  A 

83423 

P  TR 

10 

128 

GONAl  VES 

R 

18 

266 

GRAL  BELGRANO  B  EJ ERCl T088967 

PMT 

7 

53 

GUAJATACA  DAM 

R 

23 

348 

GUALECUAYCHU  AERO 

87497 

PMTR 

7 

54 

GUANAJ  A 

78701 

MTR 

18 

275 

GUANTANAMO  BAY/NAS 

78367 

TR 

14 

189 

GUATEMALA  OBSERVATORI  0 

78640 

P  TR 

17 

256 

CUAYABAL 

R 

23 

349 

GUAYAMA 

R 

23 

350 

GUAYAQUI  L 

84129 

P  TR 

16 

231 

GUI  Rl  A 

80423 

MTR 

30 

411 

HABANA/OBSERV .  NACI ONAL  78325 

P  TR 

14 

190 

HUANCAYO 

84999 

T 

23 

325 

HUMACAO 

TR 

23 

351 

1  BARRA 

84040 

TR 

16 

232 

INST  CEOGRAF  A  CODAZZl 

80395 

P  TR 

13 

175 

1  QUI TOS 

84377 

T 

23 

326 

1  SABEL  MARI  A 

84299 

TR 

16 

233 

ISABELA  SUBSTATION 

TR 

23 

352 

ISLA  DE  PASCUA 

85469 

P  TR 

12 

159 

1  SLAS  ORCADAS  DEL  SUR 

88968 

PMTR 

7 

55 

J  ACME L 

R 

18 

267 

JAJOHE  ALTO 

R 

23 

353 

JARABACOA 

TR 

15 

204 

J  EREHI  E 

R 

18 

268 

JUAN  FERNANDEZ 

85585 

P  TR 

12 

160 

JUANA  DIAZ  CAMP 

R 

23 

354 

J  UNCOS 

TR 

23 

355 

JUNIN  AERO 

87548 

PMTR 

7 

56 

JUVENAT 

R 

18 

269 

LA  FLORIDA 

80398 

P  TR 

13 

176 

LA  MESA/SAN  PEDRO  SULA 

78708 

MTR 

18 

276 

LA  QUIACA  OBSERVATORI  0 

87007 

P  TR 

7 

57 

LA  RIOJA  AERO 

87217 

PMTR 

7 

58 

LA  ROMANA 

TR 

15 

205 

LA  SERENA 

85488 

PMTR 

12 

161 

LA  TOMA  -AEROPUERTO- 

84235 

TR 

16 

234 

LA  UNION 

80393 

P  TR 

13 

177 

LA  VEGA 

TR 

15 

206 

LABOULAYE 

87534 

PMTR 

7 

59 

LACO  ARGENTINO  AERO 

87903 

PMTR 

7 

60 

LAJAS  SUBSTATION 

TR 

23 

356 

LARES 

R 

23 

357 

LAS  LOMITAS 

87078 

PMTR 

7 

61 

LATACUNGA 

84076 

TR 

16 

235 

LEOGANE 

R 

18 

270 

LONDRI  NA 

83766 

P  TR 

10 

129 

MACARA 

84265 

TR 

16 

236 

MANAGUA/LAS  MERCEDES 

78741 

MTR 

22 

303 

MANAUS 

82331 

P  TR 

10 

130 

MANDEVILLE  (PWD) 

R 

20 

287 

UAQUI NCHAO 

87774 

P  TR 

7 

62 

MAR  DEL  PLATA  AERO 

87692 

PMTR 

7 

63 

UARACAI 80 

80407 

MTR 

30 

412 

MARACAY 

80413 

MTR 

30 

413 

MARICAO  FISH  HATCHERY 

R 

23 

358 

MARI PASOULA 

81415 

PMTR 

17 

248 

MARISCAL  ESTIGARRIBIA 

86068 

PMTR 

22 

313 

MATRULLAS  DAM 

R 

23 

359 

MATURI  N 

80435 

MTR 

30 

414 

MAUNABO 

R 

23 

360 

MAYACUEZ  CEER 

TR 

23 

361 

MELO 

86440 

PMTR 

28 

392 

MENDOZA  AERO 

87418 

P  TR 

7 

64 

MENDOZA  OBSERVATORI  0 

87420 

P  TR 

7 

65 

MERCEDES  -SORI ANO- 

86490 

PMTR 

28 

393 

MERI  DA 

80438 

PMTR 

30 

41b 

MINAS 

PMTR 

28 

394 

MOENGO 

81206 

R 

25 

377 

MONCl  ON 

TR 

15 

207 

MONTE  CRISTI  78451 
MONTE  PLATA 

MONTEVI  DEO/PRADO  OBSERV  86580 

MOOITAKKI  -DAM-  81297 

MORANT  POI  NT  LI GHTHOUSE  78399 
NASSAU  AP.NEW  PROVI DENCE7B073 

NEGRI L  POI NT  LI GHTHOUSE  78387 


NEUQUEN  AERO 

NEYBA 

NICKERIE  AIRPORT 

NUEVA  ASUNCION 

ORURO/JUAN  MENDOSA 

OSORNO/CANAL  BAJO 

OSPINA  PEREZ 

P  JULIANA  AP.    ST  MAARTEN78866 

PALISADOES   (MANLEY  AP)      78397 

PARAI SO 

PARAMARIBO  81201 

PARANA  AERO  87374 

PASO  DE  LOS  LIBRES  AERO  87289 

PASO  DE  LOS  TOROS      86460 

PASO  REAL  DE  SAN  DIEGO  78317 

PAYSANDU 

PEARL'S  AIRPORT 

PEDRO  JUAN  CABALLERO 

PEHUAJO  AERO 

PI  ARCO 

PI  CHI  LI  NGUE 

PILAR 

PI  LAR  OBSERVATORI  0 

PISCO 

PONCE 

PORT  ANTONIO 

PORTO  ALEGRE 

PORTO  NACI ONAL 

PORTO  VELHO 

PORTOVI  EJ  0 

POSADAS  AERO 

PUCALLPA 

PUERTO  ARMUELLES 

PUERTO  AYACUCHO 

PUERTO  AYSEN 

PUERTO  CASADO 

PUERTO  DESEADO  AERO 

PUERTO  LEMPIRA 

PUERTO  LIMON 

PUERTO  PLATA 

PUERTO  PTE  STROESSNER 

PUERTO  REAL 

PUERTO  SUAREZ 

PUNTA  ARENAS  -CHABUNCO 

PUNTA  DEL  ESTE 

PUNTA  GORDA  AGSTAT 

PUNTA  CORDA  TOWN 

PUNTA  MAI  SI 

PUNTARENAS 

QUEBRADI  LLAS 

QUITO  -OBSERVATORI  0- 

QUI  XERAMOBI  M 

RAI  ZET 

RECONQUISTA  AERO 

Rl BERALTA 

RIO  BLANCO  UPPER 

RIO  CUARTO  AERO 

Rl  0  DE  J  ANEI  RO 

RIO  GALLEGOS  AERO 

Rl  OBAHBA 

Rl  VADAVI  A 

Rl  VERA 

ROBORE 

ROCHA 

ROSARIO  AERO 

RURRENABAQUE 


87715 

81202 
86017 
85242 
85782 
80399 


86430 
78956 
86097 
87544 
78970 
84105 
86255 
87349 
84691 
78520 

83967 
83064 
82825 
84135 
87178 
84515 

80457 
85862 
86086 
87896 
78711 
78767 
78457 
86248 

85289 
85934 
86595 


78369 
78760 

84045 
82586 
78897 
87270 
85043 

87453 
83743 
87925 
84147 
87065 
86350 
85268 
86565 
87480 
85141 


TR 

TR 

PMTR 

R 

TR 

MTR 

TR 

PMTR 

TR 

TR 

PMTR 

P  TR 

TR 

P  TR 

PMTR 

MTR 

R 

MTR 

PMTR 

PMTR 

PMTR 

TR 

PMTR 

MTR 

P  TR 

PMTR 

MTR 

MTR 

PMTR 

PMTR 

T 

TR 

R 

P  TR 

P  TR 

P  TR 

TR 

PMTR 

T 

TR 

MTR 

TR 

PMTR 

PMTR 

MTR 

TR 

MTR 

PMTR 

R 

MTR 

TR 

PMTR 

TR 

R 

TR 

TR 

R 

P  TR 

P  TR 


PMTR 
PMTR 

MTR 
R 
PMTR 
P  TR 
PMTR 
TR 
PMTR 
PMTR 

MTR 
PMTR 
PMTR 

MTR 


15  208 

IS  209 

26  395 

25  378 

20  289 

8  91 

20  291 
7  66 

15  210 
25  379 

22  314 

9  103 

12  162 

13  178 

21  301 
20  293 

23  362 
25  380 

7  67 

7  68 

28  396 

14  191 
28  397 

17  252 

22  315 
7  69 

28  389 

16  237 

22  316 
7  70 

23  327 
23  363 
20  295 
10  131 
10  132 

10  133 
16  238 

7  71 

23  328 

22  306 

30  416 

12  163 

22  317 

7  72 

18  277 

14  182 

15  211 

22  318 

23  364 
9  104 

12  164 

28  398 

11  143 


144 
192 


14  183 

23  365 

16  239 
10  134 

17  254 
7  73 
9  105 

23  366 


10 

135 

7 

75 

16 

240 

7 

76 

28 

399 

9 

106 

28 

400 

7 

77 

9 

107 
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WNO    DATA     PAGE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  NOTES  DATA 


S  DOMINGO  D  LS  C0LORADOS84043 

TR 

16 

241 

SABANA  DE  LA  MAR 

78467 

MTR 

15 

212 

SAINT  LAURENT  DU  HARONl 

81401 

PMTR 

17 

249 

SALl  NAS 

84111 

TR 

16 

242 

SALTA  AERO 

87047 

P  TR 

7 

78 

SALTO 

86360 

PMTR 

28 

401 

SAMANA 

TR 

15 

213 

SAN  ANTONl 0  DEL  TACHI  RA 

80447 

MTR 

30 

417 

SAN  ANTONIO  OESTE  AERO 

87784 

PMTR 

7 

79 

SAN  CRl  STOBAL 

78484 

MTR 

15 

214 

SAN  FERNANDO  DE  APURE 

80450 

MTR 

30 

418 

SAN  FRANCI  SCO  DE  MACORI  S 

TR 

15 

215 

SAN  IGNACIO  DE  VELASCO 

85207 

MTR 

9 

108 

SAN  J  OAQUI N 

85104 

TR 

9 

109 

SAN  JOSE 

85247 

MTR 

9 

110 

SAN  JOSE 

78763 

TR 

14 

184 

SAN  J  OSE 

PMTR 

28 

402 

SAN  JOSE  DE  LAS  MATAS 

TR 

15 

216 

SAN  JUAN  DE  LA  MAGUANA 

78480 

TR 

15 

217 

SAN  JUAN/INT 

76526 

MTR 

23 

367 

SAN  LUIS  AERO 

87436 

P  TR 

7 

80 

SAN  PEDRO  DE  MACORI S 

TR 

15 

218 

SAN  RAFAEL  AERO 

87509 

P  TR 

7 

81 

SAN  SALVADOR 

78662 

PMTR 

16 

245 

SANCHEZ 

TR 

15 

219 

SANCTl  SPIRITUS 

78349 

TR 

14 

193 

SANTA  CLARA  /UNI  V 

78339 

TR 

14 

194 

SANTA  CRUZ 

85245 

MTR 

9 

111 

SANTA  ELENA  DE  UAI REN 

80462 

PMTR 

30 

419 

SANTA  RITA 

R 

23 

368 

SANTA  ROSA  AERO 

87623 

PMTR 

7 

82 

SANTA  ROSA  DE  COPAN 

78V 17 

MTR 

18 

278 

SANTl  AGO 

78460 

MTR 

15 

220 

SANTI  AGO 

85577 

PMTR 

12 

165 

SANTl AGO  DE  CUBA/UNI  V 

78364 

TR 

14 

195 

SANTIAGO  DEL  ESTERO  AER087129 

PMTR 

7 

83 

SANTIAGO  RODRIGUEZ 

TR 

15 

221 

SANTO  DOMINGO 

78486 

MTR 

15 

222 

WUO 

DATA 

PAGE 

NAME 

INDEX 

PRE- 

NUMBER 

NUMBERS 

SENTED 

NOTES 

DATA 

SAO  PAULO/M  SANTANA 

83780 

P  TR 

10 

136 

SARA  LEASOWES 

81298 

R 

25 

381 

SAVANNAH 

R 

11 

145 

SEAWELL(GRANTLEY  ADAMS) 

78954 

PMTR 

9 

93 

SIPALIWINl 

81251 

TR 

25 

382 

ST  GEORGES  DE  L'OYAPOCK 

81408 

PMTR 

17 

250 

ST  J  OHNS  COLLEGE 

78584 

R 

11 

146 

STANN  CREEK  AGSTAT 

78590 

TR 

11 

147 

STOELMANSEI  LAND 

81209 

TR 

25 

383 

SUCRE/LAJAS  TAMBO 

85283 

TR 

9 

112 

SWAN  ISLAND 

78501 

MTR 

27 

387 

TACNA 

84782 

T 

23 

329 

TAFELBERG 

81250 

TR 

25 

384 

TALARA  CORPAC 

84390 

T 

23 

330 

TAPERI  NHA 

82243 

P  TR 

10 

137 

TARI  J  A 

85364 

P  TR 

9 

113 

TEGUCl GALPA/TONCONTI  N  AP78720 

MTR 

18 

279 

TELA 

78706 

MTR 

18 

280 

Tl  BACUY 

80396 

P  TR 

13 

179 

TOA  BAJA 

R 

23 

369 

TONOSI 

R 

22 

307 

TORO  NEGRO  PLANT 

R 

23 

370 

TREINTA  Y  TRES 

86500 

PMTR 

28 

403 

TRELEW  AERO 

87828 

PMTR 

7 

84 

TRI  Nl  DAD 

85154 

MTR 

9 

114 

TUCUMAN  AERO 

87120 

PMTR 

7 

85 

TUCUMAN  OBSERVATORIO 

87116 

PMTR 

7 

86 

TULCAN 

84032 

TR 

16 

243 

TUMEREMO 

80453 

MTR 

30 

420 

USHUAIA  BASE  NAVAL  AERO 

87938 

PMTR 

7 

87 

UTUADO 

R 

23 

371 

VALDI  VI  A 

85766 

R 

12 

166 

VALLENAR 

85486 

P  TR 

12 

167 

VALPARAI SO/PUNTA  ANGELES85558 

P  TR 

12 

168 

VALVERDE  MAO 

TR 

15 

223 

VI  LLARRl  CA 

86233 

PMTR 

22 

319 

YACUl BA 

85365 

MTR 

9 

115 

ZANDERY  AIRPORT 

81225 

MTR 

25 

385 

I 
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ALPHABETICAL  INDEX   -   WITHIN   GEOGRAPHIC  AREA  OR  COUNTRY 


CODE  OF  DATA   PRESENTED 


P:     PRESSURE  AT  STATION  LEVEL 
M:      PRESSURE   AT  SEA   LEVEL 


T:     TEMPERATURE 
R:      PRECIPITATION 


WHO    DATA     PAGE 

I NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  NOTES  DATA 


NAME 


WHO    DATA     PAGE 

I  NDEX   PRE-    NUMBER 

NUMBERS  SENTED  NOTES  DATA 


ARGENTINA 


AZUL  AERO 

87642 

PMTR 

7 

37 

BAHIA  BLANCA  AERO 

87750 

PMTR 

7 

38 

BARI LOCKE  AERO 

87765 

P  TR 

7 

39 

BUENOS  Al  RES  OBS  CENTRAL875a5 

PMTR 

7 

40 

CATAMARCA  AERO 

87220 

P  TR 

7 

41 

CERES 

87257 

PMTR 

7 

42 

CI  POLLETTl 

87719 

PMTR 

7 

43 

COMODORO  RIVADAVIA  AERO 

87860 

PMTR 

7 

44 

CORDOBA  AERO 

87344 

PMTR 

7 

45 

CORDOBA  OBSERVATORIO 

87345 

PMTR 

7 

46 

CORRIENTES  AERO 

87166 

PMTR 

7 

47 

CRISTO  REDENTOR 

87400 

p  T 

7 

48 

DOLORES  AERO 

87648 

PMTR 

7 

49 

ESPERANZA  BASE  EJ ERCI  TO 

88963 

PMT 

7 

50 

ESQUEL  AERO 

87803 

P  TR 

7 

51 

EZEIZA  AERO 

87576 

PMTR 

7 

52 

GRAL  BELGRANO  B  EJ ERCI T088967 

PMT 

7 

53 

GUALEGUAYCHU  AERO 

87497 

PMTR 

7 

54 

ISLAS  ORCADAS  DEL  SUR 

88968 

PMTR 

7 

55 

JUNIN  AERO 

87548 

PMTR 

7 

56 

LA  QUIACA  OBSERVATORIO 

87007 

P  TR 

7 

57 

LA  RIOJA  AERO 

87217 

PMTR 

7 

58 

LABOULAYE 

87534 

PMTR 

7 

59 

LAGO  ARGENTINO  AERO 

87903 

PMTR 

7 

60 

LAS  LOMITAS 

87078 

PMTR 

7 

61 

MAQUI NCHAO 

87774 

P  TR 

7 

62 

MAR  DEL  PLATA  AERO 

87692 

PMTR 

7 

63 

MENDOZA  AERO 

87418 

P  TR 

7 

64 

MENDOZA  OBSERVATORIO 

87420 

P  TR 

7 

65 

NEUQUEN  AERO 

87715 

PMTR 

7 

66 

PARANA  AERO 

87374 

PMTR 

7 

67 

PASO  DE  LOS  LIBRES  AERO 

87289 

PMTR 

7 

68 

PEHUAJO  AERO 

87544 

PMTR 

7 

69 

PI  LAR  OBSERVATORI  0 

87349 

PMTR 

7 

70 

POSADAS  AERO 

87178 

PMTR 

7 

71 

PUERTO  DESEADO  AERO 

87896 

PMTR 

7 

72 

RECONQUI STA  AERO 

87270 

PMTR 

7 

73 

Rl  0  CUARTO  AERO 

87453 

PMTR 

7 

74 

Rl  0  GALLEGOS  AERO 

87925 

PMTR 

7 

75 

Rl  VADAVI  A 

87065 

PMTR 

7 

76 

ROSARIO  AERO 

87480 

PMTR 

7 

77 

SALTA  AERO 

87047 

P  TR 

7 

78 

SAN  ANTONIO  OESTE  AERO 

87784 

PMTR 

7 

79 

SAN  LUIS  AERO 

87436 

P  TR 

7 

80 

SAN  RAFAEL  AERO 

87509 

P  TR 

7 

81 

SANTA  ROSA  AERO 

87623 

PMTR 

7 

82 

SANTIAGO  DEL  ESTERO  AER087129 

PMTR 

7 

83 

TRELEW  AERO 

87828 

PMTR 

7 

64 

TUCUMAN  AERO 

87120 

PMTR 

7 

85 

TUCUMAN  OBSERVATORIO 

87116 

PMTR 

7 

86 

USHUAI  A  BASE  NAVAL  AERO 

87938 

PMTR 

7 

87 

BARBADOS 

SEAWELL(GRANTLEY  ADAMS)  78954   PMTR     9   93 

BERMUDA 

BERMUDA  NAVAL  STATION   78016     TR     9   95 

BOLIVIA 


CAM!  Rl 

85315 

MTR 

9 

97 

CHARANA 

85230 

TR 

9 

98 

GOBI  J  A 

85041 

TR 

9 

99 

COCHABAMBA 

85223 

P  TR 

9 

100 

CONCEPCI  ON 

85196 

MTR 

9 

101 

EL  ALTO/LA  PAZ 

85201 

P  TR 

9 

102 

ORURO/JUAN  MENDOSA 

85242 

P  TR 

9 

103 

PUERTO  SUAREZ 

85289 

MTR 

9 

104 

Rl  BERALTA 

85043 

MTR 

9 

105 

ROBORE 

85268 

MTR 

9 

106 

RURRENABAQUE 

85141 

MTR 

9 

107 

SAN  IGNACIO  DE  VELASCO 

85207 

MTR 

9 

108 

SAN  J  OAQUI N 

85104 

TR 

9 

109 

SAN  JOSE 

85247 

MTR 

9 

110 

SANTA  CRUZ 

85245 

MTR 

9 

HI 

SUCRE/LAJAS  TAHBO 

85283 

TR 

9 

112 

TARI  J  A 

85364 

P  TR 

9 

113 

TRI  Nl  DAD 

85154 

MTR 

9 

114 

YACUI  BA 

85365 

MTR 

9 

115 

BRAZIL 


ABRAHAM  BAY  MAYACUANA  78109 
FREEPORT.  GRAND  BAHAMA  78062 
NASSAU  AP.NEt  PROVI DENCE78073 


MTR 
MTR 
MTR 


ALTO  TAPAJOS 

82741 

TR 

10 

117 

ARACAJU 

63096 

TR 

10 

118 

BELEM 

62191 

TR 

10 

119 

BELO  HORI  ZONTE 

83587 

TR 

10 

120 

BRASI  LI  A 

83377 

TR 

10 

121 

COARI 

82425 

TR 

10 

122 

CONCEICAO  DO  ARAGUAIA 

82861 

TR 

10 

123 

CUI  ABA 

83361 

TR 

10 

124 

CURI  Tl  BA 

83842 

TR 

10 

125 

FLORI  ANOPOLI  S 

83897 

TR 

10 

126 

FORTALEZA 

82397 

TR 

10 

127 

GOI  ANI  A 

83423 

TR 

10 

128 

LONDRI  NA 

83766 

TR 

10 

129 

MANAUS 

82331 

TR 

10 

130 

PORTO  ALEGRE 

83967 

TR 

10 

131 

PORTO  NACIONAL 

83064 

TR 

10 

132 

PORTO  VELHO 

82825 

TR 

10 

133 

QUI  XERAMOBI  M 

82586 

TR 

10 

134 

Rl  0  DE  J  ANEI  RO 

83743 

TR 

10 

135 

SAO  PAULO/M  SANTANA 

83780 

TR 

10 

136 

TAPERI  NHA 

82243 

TR 

10 

137 

434 
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BRITISH  HONDURAS  (BELIZE) 


DOMINICAN  REPUBLIC 


AUGUSTl  NE 

R    1 

1   139 

BELIZE  INTERNATIONAL 

AP  78583 

PMTR    1 

1   140 

CENTRAL  FARM  ACSTAT 

78586 

TR    1 

1   141 

COOMA  CAIRN 

R    1 

1   142 

PUNTA  GORDA  ACSTAT 

TR    1 

1   143 

PUNTA  GORDA  TOWN 

R    1 

1   144 

SAVANNAH 

R    1 

1   145 

ST  JOHNS  COLLEGE 

78584 

R    1 

1   146 

STANN  CREEK  AGSTAT 

78590 

TR    1 

1   147 

CHILE 


ANCUD 

85819 

TR 

12 

150 

ANTOFAGASTA 

85442 

PMTR 

12 

151 

ARICA 

85406 

PMTR 

12 

152 

BAHI  A  SAN  FELI  X 

85997 

R 

12 

153 

CALDERA 

85998 

R 

12 

154 

CONCEPCI  ON 

85683 

TR 

12 

155 

CONSTl  TUCl  ON 

85640 

TR 

12 

156 

COQUI  MBO 

85999 

R 

12 

157 

EVANGELI  STAS 

85930 

R 

12 

158 

ISLA  DE  PASCUA 

85469 

P  TR 

12 

159 

JUAN  FERNANDEZ 

85585 

P  TR 

12 

160 

LA  SERENA 

85488 

PMTR 

12 

161 

OSORNO/CANAL  BAJO 

85782 

TR 

12 

162 

PUERTO  AYSEN 

85862 

TR 

12 

163 

PUNTA  ARENAS  -CHABUNCO- 

85934 

TR 

12 

164 

SANTl  AGO 

85577 

PMTR 

12 

165 

VALDI  VI  A 

85766 

R 

12 

166 

VALLENAR 

85486 

P  TR 

12 

167 

VALPARAl SO/PUNTA  ANGELES85558 

P  TR 

12 

168 

COLOMBIA 


AEPTO  CALl  PUERTO 

AEPTO  CAZADERO 

AEPTO  SAN  ANDRES 

BLONAY 

CHI  NCHI  NA 

INST  GEOGRAF  A  CO 

LA  FLORIDA 

LA  UNION 

OSPINA  PEREZ 

TI  BACUY 


80397 

P  TR 

13 

170 

80391 

P  TR 

13 

171 

80390 

P  TR 

13 

172 

80392 

P  TR 

13 

173 

80394 

P  TR 

13 

174 

80395 

P  TR 

13 

175 

80398 

P  TR 

13 

176 

80393 

P  TR 

13 

177 

80399 

P  TR 

13 

178 

80396 

P  TR 

13 

179 

EL  C0C0(JUAN  SANTAHARIA)78762  MTR 

PUERTO  LIMON  78767  TR 

PUNTARENAS  78760  TR 

SAN  JOSE  78763  TR 


CUBA 


14  181 

14  182 

14  183 

14  184 


AZUA 

TR 

15 

197 

BARAHONA 

78482 

MTR 

15 

198 

CABO  ENGANO 

78478 

MTR 

15 

199 

CABRERA 

78464 

TR 

15 

200 

CONSTANZA 

TR 

15 

201 

C-iTUI 

TR 

15 

202 

EL  SEYBO 

TR 

15 

203 

J  ARABACOA 

TR 

15 

204 

LA  ROMANA 

TR 

15 

205 

LA  VEGA 

TR 

15 

206 

MONCI  ON 

TR 

15 

207 

MONTE  CRI  STI 

78451 

TR 

15 

208 

MONTE  PLATA 

TR 

15 

209 

NEYBA 

TR 

15 

210 

PUERTO  PLATA 

78457 

MTR 

15 

211 

SABANA  DE  LA  MAR 

78467 

MTR 

15 

212 

SAMANA 

TR 

15 

213 

SAN  CRI  STOBAL 

78484 

MTR 

15 

214 

SAN  FRANCI  SCO  DE  MACORI S 

TR 

15 

215 

SAN  JOSE  DE  LAS  MATAS 

TR 

15 

216 

SAN  JUAN  DE  LA  MAGUANA 

78480 

TR 

15 

217 

SAN  PEDRO  DE  MACORI  S 

TR 

15 

218 

SANCHEZ 

TR 

15 

219 

SANTI AGO 

78460 

MTR 

15 

220 

SANTIAGO  RODRIGUEZ 

TR 

15 

221 

SANTO  DOMI NGO 

78486 

MTR 

15 

222 

VALVERDE  MAO 

TR 

15 

223 

ECUADOR 


ANCON 

84296 

TR 

6 

225 

BAHI A  DE  CARAQUEZ 

84051 

TR 

6 

226 

BANDS 

84297 

TR 

6 

227 

CANAR 

64226 

TR 

6 

228 

COTOPAXI 

84298 

TR 

6 

229 

ESMERALDAS  TACHl  NA 

84027 

TR 

6 

230 

GUAYAQUI L 

84129 

P  TR 

6 

231 

IBARRA 

84040 

TR 

6 

232 

ISABEL  MARIA 

84299 

TR 

6 

233 

LA  TOMA  -AEROPUERTO- 

84235 

TR 

6 

234 

LATACUNGA 

84076 

TR 

6 

235 

MACARA 

84265 

TR 

6 

236 

PI  CHI  LI  NGUE 

84105 

MTR 

6 

237 

PORTOVIEJO 

84135 

TR 

6 

238 

QUITO  -OBSERVATORI  0- 

84045 

P  TR 

6 

239 

Rl  OBAMBA 

84147 

TR 

6 

240 

S  DOMINGO  D  LS  COLORADOS64043 

TR 

6 

241 

SALI  NAS 

64111 

TR 

6 

242 

TULCAN 

84032 

TR 

6 

243 

EL  SALVADOR 

SAN  SALVADOR 

78662 

PMTR 

6 

245 

FRENCH  GUIANA 

CABO  CRUZ 

CABO  SAN  ANTONIO 

CAMAGUEY 

CUANTANAMO  BAY/NAS 

HABANA/OBSERV  NACI ONAL 

PASO  REAL  DE  SAN  DIEGO 

PUNTA  MAI  SI 

SANCTI  SPIRITUS 

SANTA  CLARA  /UNI  V 

SANTIAGO  DE  CUBA/UNI  V 


78360 

TR 

186 

78310 

TR 

187 

78255 

TR 

188 

78367 

TR 

189 

78325 

P  TR 

190 

78317 

TR 

191 

78369 

TR 

192 

78349 

TR 

193 

78339 

TR 

194 

78364 

TR 

195 

CAYENNE  ROCHAMBEAU      81405 
MARIPASOULA  81415 

SAINT  LAURENT  DU  MARONI  81401 
ST  GEORGES  DE  LOYAPOCK  81408 


GRENADA 

PEARL  S  AIRPORT 


PMTR 

17 

247 

PMTR 

17 

248 

PMTR 

17 

249 

PMTR 

17 

250 
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GUADELOUPE 

RAl ZET 


78B97   PMTR 


NETHERLANDS  ANTILLES 


DR  A  PLESHAN  AP,  CURACA07e988 
P  JULIANA  AP.  ST  MAARTEN78B66 


PMTR 
PMTR 


300 
301 


GUATQIAU 

GUATEMALA  OBSERVATORI 0  78640 


NICARAGUA 

MANAGUA/LAS  MERCEDES    78741 


GUYANA 


ATKI  NSON/TI  MEHRI    INTL 
GEORGETOWN 


HAITI 


CAMP  PERRIN 

CAP  HAl  TI  EN 

CAYES 

DAMl  EN 

GDE.   RIV.   DU 

GONAI  VES 

JACMEL 

J  EREMI E 

JUVENAT 

LEOGANE 


HONDURAS 


PANAMA 


81002 
81001 


MTR 
MTR 


18     258 
18     259 


R 

8 

261 

78409 

R 

6 

262 

78447 

R 

8 

263 

R 

8 

264 

R 

8 

265 

R 

8 

266 

R 

8 

267 

R 

8 

268 

R 

8 

269 

R 

8 

270 

CHANGUl NOLA 

TR 

22 

305 

PUERTO  ARMUELLES 

TR 

22 

306 

TONOSI 

R 

22 

307 

PARAGUAY 

ASUNCl  ON 

86217 

PMTR 

22 

309 

BAHIA  NEGRA 

86033 

PMTR 

22 

310 

CONCEPCI  ON 

86134 

PMTR 

22 

311 

ENCARNACI  ON 

86297 

PMTR 

22 

312 

MARISCAL  ESTIGARRIBIA 

86068 

PMTR 

22 

313 

NUEVA  ASUNCION 

86017 

PMTR 

22 

314 

PEDRO  JUAN  CABALLERO 

86097 

P  TR 

22 

315 

PILAR 

86255 

PMTR 

22 

316 

PUERTO  CASADO 

86086 

PMTR 

22 

317 

PUERTO  PTE  STROESSNER 

86246 

PMTR 

22 

318 

VI  LLARRI  CA 

86233 

PMTR 

22 

319 

AMAPALA/LOS  PELONAS     78700 

MTR 

8 

272 

CATACAMAS             78714 

MTR 

8 

273 

CHOLUTECA             78724 

MTR 

8 

274 

GUANAJA               78701 

MTR 

8 

275 

LA  MESA/SAN  PEDRO  SULA  78708 

MTR 

8 

276 

PUERTO  LEMPIRA        78711 

MTR 

8 

277 

SANTA  ROSA  DE  COPAN     78717 

MTR 

8 

278 

TEGUCl GALPA/TONCONTI  N  AP78720 

MTR 

8 

279 

TELA                  78706 

MTR 

8 

280 

JAMAICA 


AEROPTO  INTERNAC  CALLAO  84628 

CAMPO  DE  MARTE  -LI  I 

CHI  CLAYO 

CUZCO  CORPAC 

HUANCAYO 

1  QUI  TOS 

PISCO 

PUCALLPA 

TACNA 

TALARA  CORPAC 


84628 

23 

321 

84630 

23 

322 

84452 

23 

323 

84686 

23 

324 

84999 

23 

325 

84377 

23 

326 

84691 

23 

327 

84515 

23 

326 

84782 

23 

329 

84390 

23 

330 

BLACK  RIVER 

CASTLETON  GARDENS 

CINCHONA  GARDENS 

CLARKS  TOWN 

MANDEVILLE  (PWD) 

MORANT  POINT  LIGHTHOUSE  78399 

NEGRI  L  POI  NT  LI  GHTHOUSE  78387 

PALISADOES  (MANLEY  AP)   78397 

PORT  ANTONIO 


MARTINIQUE 
FORT-DE-FRANCE 


R 

20 

282 

R 

20 

283 

TR 

20 

284 

R 

20 

286 

R 

20 

287 

TR 

20 

289 

TR 

20 

291 

MTR 

20 

293 

R 

20 

295 

78926   PMTR    20  298 


PUERTO  RICO 


AGUIRRE 

ARECI  BO 

BARRANQUI  TAS 

BORINQUEN  AP 

CAONILLAS  UTUADO 

CARITE  PLANT 

CENTRAL  SAN  FRANCISCO 

CIDRA 

COAMO 

COLOSO 

COROZAL  SUBSTATION 

DORADO 


R 

23 

332 

TR 

23 

333 

TR 

23 

334 

R 

23 

335 

R 

23 

336 

R 

23 

337 

R 

23 

338 

R 

23 

339 

R 

23 

340 

TR 

23 

341 

TR 

23 

342 

R 

23 

343 
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PUERTO  RICO  (con. 


DOS  BOCAS 

ENSENADA 

FAJ  ARDO 

GARZAS 

GUAJATACA  DAU 

GUAYABAL 

GUAYAUA 

HUMACAO 

ISABELA  SUBSTATION 

JAJOME  ALTO 

JUANA  DIAZ  CAMP 

J  UNCOS 

LAJAS  SUBSTATION 

LARES 

MARICAO  FISH  HATCHERY 

MATRULLAS  DAM 

MAUNABO 

MAYAGUEZ  CEER 

PARAI SO 

PONCE 

PUERTO  REAL 

QUEBRADI  LLAS 

RIO  BLANCO  UPPER 

SAN  JUAN/INT 

SANTA  RITA 

TOA  BAJA 

TORO  NEGRO  PLANT 

UTUADO 


SURINAM 


APOERA 
BENZDORP 
CARL  FRANCOIS 
COEROENI 
MOENGO 

MOOITAKKI    -DAM- 
NICKERIE  AIRPORT 
PARAMARI  BO 
SARA  LEASOWES 
SI  PALI  Wl  Nl 
STOELMANSEI  LAND 
TAFELBERG 
ZANDERY  AIRPORT 


SWAN  ISLANDS 
SWAN  ISLAND 


R 

23 

344 

R 

23 

345 

TR 

23 

346 

R 

23 

347 

R 

23 

348 

R 

23 

349 

R 

23 

350 

TR 

23 

351 

TR 

23 

352 

R 

23 

353 

R 

23 

354 

TR 

23 

355 

TR 

23 

356 

R 

23 

357 

R 

23 

358 

R 

23 

359 

R 

23 

360 

TR 

23 

361 

R 

23 

362 

TR 

23 

363 

R 

23 

364 

R 

23 

365 

R 

23 

366 

UTR 

23 

367 

R 

23 

368 

R 

23 

369 

R 

23 

370 

R 

23 

371 

81294 

R 

25 

373 

81295 

R 

25 

374 

81296 

R 

25 

375 

81253 

TR 

25 

376 

81206 

R 

25 

377 

81297 

R 

25 

378 

81202 

TR 

25 

379 

81201 

MTR 

25 

380 

81298 

R 

25 

381 

81251 

TR 

25 

382 

81209 

TR 

25 

383 

81250 

TR 

25 

384 

81225 

MTR 

25 

385 

TRINIDAD  AND  TOBACO 
PI  ARCO 

URUGUAY 


COLONI  A 

MELO 

MERCEDES  -SORI ANO- 

MINAS 

MONTEVI DEO/PRADO  OBSERV  86580 

PASO  DE  LOS  TOROS 

PAYSANDU 

PUNTA  DEL  ESTE 

Rl  VERA 

ROCHA 

SALTO 

SAN  JOSE 

TREINTA  Y  TkES 


76970         MTR         28     389 


86560 

PMTR 

28 

391 

86440 

PMTR 

28 

392 

86490 

PMTR 

28 

393 

PMTR 

26 

394 

86580 

PMTR 

28 

395 

86460 

PMTR 

28 

396 

86430 

PMTR 

28 

397 

86595 

PMTR 

28 

398 

86350 

PMTR 

28 

399 

86565 

PMTR 

28 

400 

86360 

PMTR 

28 

401 

PMTR 

28 

402 

86500 

PMTR 

28 

403 

VENEZUELA 

BARCELONA 

80419 

MTR 

30 

405 

BARQUI  SI  METO 

80410 

P  TR 

30 

406 

CARACAS  -MAIQUETIA- 

80415 

MTR 

30 

407 

CARACAS  OBSERV  CAJ IGAL 

80499 

P  TR 

30 

408 

CI UDAD  BOLI VAR 

80444 

MTR 

30 

409 

CORO 

80403 

MTR 

30 

410 

GUI  Rl  A 

80423 

MTR 

30 

411 

MARACAI BO 

80407 

MTR 

30 

412 

MARACAY 

80413 

MTR 

30 

413 

MA  TURIN 

80435 

MTR 

30 

414 

MERIDA 

80438 

PMTR 

30 

415 

PUERTO  AYACUCHO 

80457 

MTR 

30 

416 

SAN  ANTONIO  DEL  TACHI  RA 

80447 

MTR 

30 

417 

SAN  FERNANDO  DE  APURE 

80450 

MTR 

30 

418 

SANTA  ELENA  DE  UAI REN 

80462 

PMTR 

30 

419 

TUMEREMO 

80453 

MTR 

30 

420 

VIRGIN  ISLANDS 

ALEX  HAMILTON,   ST.   CROI X78547 
ANNAS  HOPE,   ST.    CROIX 
CHAR.    AMALIE,    ST     THOMAS 
CRUZ  BAY,    ST.   JOHNS 


R 

33 

422 

R 

33 

423 

TR 

33 

424 

R 

33 

425 

